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SUE  LES  EÉ8EAUZ  HÉTALUaUES  DE  M.  H.-A.  EOWLAHD  (i); 

Par  m.  MASCART. 

Beaucoup  de  physiciens  ont  eu  Toccasion  (l*admirer  les  beaux 
réseaux,  sur  métal  des  miroirs,  réalisés  par  M.  Rutherfurd.  La 
construction  des  réseaux  est  un  problème  pratique  qui  présente 
les  plus  grandes  diflicultés,  et  qui  a  été  très  rarement  résolu  avec 
succès;  nous  avons  cependant  aujourd'hui  en  France  des  réseaux 
sur  verre  de  M.  Brunner,  divisés  en  ^  de  millimètre  sur  une  lar- 
geur de  2*^"  qui  donnent  des  spectres  très  éclatants  et  d'une  pureté 
irréprochable. 

M.  Rowland  s'est  proposé  de  construire  des  réseaux  beaucoup 
plus  larges,  afin  d'augmenter  leur  pouvoir  optique,  c'est-à-dire 
de  mettre  en  évidence  les  raies  les  plus  fines  des  spectres. 

Le  premier  point  était  d'obtenir  une  vis  d'une  longueur  suffi- 
sante dont  le  pas  fût  constant  et  qui  ne  présentât  aucun  défaut 
périodique.  En  suivant  une  méthode  non  publiée  encore,  le  méca- 
nicien, M.  Schneider,  construisit,  sous  la  direction  de  M.  Rowland, 
une  machine  à  diviser  qui  paraît  un  véritable  chef-d'œuvre.  Il  a 


(')  Preliminary  Notice  ofihe  retults  accomplished  in  the  Manufacture  and 
Theory  of  gratings  for  optical purposes  (Extracl  from  Johns  Hopkins  Univer- 
sity  Circulât,  n*  i6). 
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élé  impossible  de  découvrir  dans  la  vis  une  erreur  de  75^  de  mil- 
limètre, el  la  machine  permet  de  faire  des  traits  de  17*^"  de  lon- 
gueur sur  une  largeur  de  25*^°.  On  a  pu  tracer  ainsi  des  réseaux 
renfermant  1700  traits  par  millimètre  ;  l'un  deux  a  160000  traits 
sur  une  largeur  de  i3*^",8. 

Les  réseaux  ont  été  tracés  jusqu'à  présent  sur  des  surfaces 
planes,  de  sorte  que  l'étude  des  spectres  exigeait  l'emploi  d'un 
collimateur  et  d'une  lunette.  M.  Rowland  a  eu  l'idée  très  ingé- 
nieuse d'utiliser  la  surface  concave  d'un  miroir  métallique.  La 
diffraction  donne  alors  directement  des  images  nettes  de  la  fente 
et  supprime  tout  autre  système  optique  ;  le  spectroscope  se  trouve 
ainsi  réduit  à  une  seule  surface  réfléchissante.  Cette  disposition 
présente  les  plus  grands  avantages  pour  différentes  applications, 
telles  que  la  photographie  des  spectres  superposés,  l'étude  des 
rayons  infra-rouges  et  ultra-violets,  etc.  La  largeur  divisée  est  telle 
qu'on  a  pu  dédoubler  dans  le  spectre  solaire  des  systèmes  de 
raies  qui  avaient  résisté  jusqu'ici  aux  plus  puissants  spectro- 
scopes. 

La  formation  des  foyers  dans  les  réseaux  concaves  se  fait  sui- 
vant une  loi  qui  devient  très  simple  dans  le  cas  le  plus  avantageux 
pour  la  pratique. 

Joignons  le  centre  de  courbure  O  {^lig.  i)  du  miroir  concave  au 
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milieu  M  du  miroir;  du  milieu  G  de  cette  droite  comme  centre 
traçons  une  circonférence  qui  passe  par  le  point  O  et  sera  lan- 
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gente  au  miroir.  Les  traits  du  réseau  étant  perpendiculaires  au 
plan  de  la  figure,  si  la  source  de  lumière  S  se  trouve  sur  cette 
circonférence,  le  foyer  conjugué  S'  des  rayons  diifractés  se  trou- 
vera sur  la  même  circonférence. 

Pour  démontrer  cette  propriété,  considérons  d'abord  un  faisceau 
de  rayons  parallèles  (ou  une  onde  plane)  tombant  sur  un  réseau 
plan.  Les  rayons  qui  tombent  sous  Tanglc  d'incidence  i  sur  les  points 
homologues  de  deux  traits  voisins,  dont  la  distance  est  e,  donnent, 
dans  une  direction  qui  fait  avec  la  normale  l'angle  r,  des  rayons 
diffractés  dont  la  différence  de  marche  A,  en  supposant  r  <^  i,  a 
pour  expression 

(i)  À  =  £(sini  —  sînr). 

Si  cette  différence  est  égale  à  n  fois  la  longueur  d'onde  A, 
ia  direction  considérée  correspond  au  /i**™*'  spectre  de  diffrac- 
tion. 

Nous  pouvons  montrer  en  passant,  comme  Ta  fait  remarquer 
M.  Egoroff,  que  la  diffraction  par  réflexion  donne  aussi  lieu  à  un 
minimum  de  déviation,  de  même  que  la  diffraction  par  transmis- 
sion. En  effet,  l'angle  o  du  rayon  diffracté  avec  la  direction  du 
rayon  réfléchi  est  égal  k  i  —  r,  et  l'équation  (i)  peut  s'écrire 

,..        ..                   i-r-  r    .     i  —  r                   /.        o\.o 
A  =  £(sini  —  sinr)  =  aecos sin  =  2S  cosi  i )  sin-» 

La  déviation  est  évidemment  minimum  quand  on  a  o  =  a  i, 
c'est-à-dire  quand  le  rayon  diffracté  est  dans  la  direction  du  rayon 
incident. 

Si  la  source  de  lumière  n'est  pas  à  l'infini  et  si  le  réseau  est 
tracé  sur  une  surface  courbe,  les  angles  d'incidence  i  et  de  dif- 
fraction r  pour  le  même  rayon  satisfont  encore  à  l'équation  (i),  et 
l'on  a  toujours,  pour  le  n**"*'  spectre, 

sint  —  sinr  =  — • 

Cette  loi  permettra  de  déterminer  le  point  de  concours  des 
rayons  diffractés  en  deux  points  voisins  de  la  surface  striée,  ou 
les  caustiques  de  diffraction,  de  même  que  les  caustiques  de  réfrac- 
tion ou  de  réflexion  sont  déterminées  par  les  lois  ordinaires,  en 
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tenant  compte  de  la  forme  de  l'onde  incidente  et  de  la  surface  de 
séparation  des  milieux. 

Si  la  source  S  est  sur  la  circonférence  de  diamètre  OM,  le 
rayon  SM  étant  difiracté  dans  la  direction  MS'  [fig»  i),  le  rayon 
voisin  SM'  sera  diffracté  dans  une  direction  M' S';  comme  la  droite 
M'O  est  normale  au  miroir,  on  aura 

sîn  *  —  sin  r  =  sin  i'  —  sîn  r'. 

Or,  d'après  la  figure,  l'angle  î y  à  un  infiniment  petit  du  second 
ordre  près,  a  pour  mesure  la  moitié  de  l'arc  OS  et  est  égal  à 
l'angle  i";  l'angle  r'  doit  donc  être  égal  à  l'angle  r,  c'est-à-dire  que 
le  point  de  concours  S'est  sur  la  môme  circonférence. 

Considérons  le  cas  général  où  la  source  S  {fig^  2)  n'est  pas 
située  sur  la  circonférence  de  diamètre  OM.  Soient  SM,  SM'  deux 
rayons  incidents  infiniment  voisins,  MS',  M' S' les  rayons  difTractés 


MM' 


de  même  ordre,  ds  l'arc  MM',  a  l'angle  au  centre  correspondant, 
P  et  P'  les  angles  MSM'  et  M  S' M',  R  le  rayon  de  courbure  du  mi- 
roir,/?  et/?'  les  distances  SM  et  S' M  de  la  source  et  de  son  image 
au  miroir. 

La  figure  montre  aisément  que  l'on  a 


ou 


a  -4-  »"  =  p  -t-  »,     a  -+-  r  =  p'  -+-  r' 


rfi  =  p  —  a,     €/r  =  a  —  p' 


RÉS£ÂUX  MÉTALLIQUES. 
Les  triangles  OMM',  SMM'  et  S'MM'  donnent 


On  en  déduit 


ou 


p  =  — -  ds, 


?'  =  ^-^  ds. 


,.  p  —  R  cos  i   , 

,  R  cosr  —  p'  j 

'''■  = RA        *' 

di  ^  p'  p  —  R  cos  i 
dr  ^  p    Rcosr— />' 


On  a  d'ailleurs,  diaprés  Téquation  (i), 

cos  idi  —  cos  rdr  =  Of 
ou 

(3)  '■*'*'■       '''■ 


cos  i       dr 

En  comparant  les  équations  (2)  et  (3),  on  obtient 
(p  —  R  cos t)  cos»       (Rcosr  —  i>')cosr 

(..) = j. 

Cette  équation  détermine  la  distance  p'  de  Timage  quand  on  se 
donne  les  valeurs  de  p,  i  et  r.  On  voit  d*abord  que  les  points  S  et 
S'  sont  conjugués.  Si  />  >  R  cosi,  c'est-à-dire  si  la  source  est  en 
dehors  de  la  circonférence  de  diamètre  OM,  il  en  résulte  />'<  R  cosr, 
c'est-à-dire  que  l'image  est  dans  l'intérieur  de  la  circonférence,  ou 
inversement.  On  peut  d'ailleurs  traduire  cette  équation  géométri- 
quement. Les  distances  SD  et  S'D'  sont  respectivement  égales  à 
p  —  Rcosi  et  R  cosr  — />';  les  numérateurs  de  l'équation  (4)  re- 
présentent donc  les  projections  DE  et  D'E'  de  ces  deux  longueurs 
sur  le  diamètre  OM,  et  cette  équation  peut  s'écrire 

DE  _  D^E^ 
P   "    P'  ' 

Toutefois,  le  point  de  concours  S'  n'est  pas  un  foyer  simple, 
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parce  que  les  rayons  diflractés  fournis  par  deux  rayons  incidents 
situés  dans  un  plan  perpendiculaire  au  plan  de  figure  n^abouti- 
raient  pas  au  même  point.  Il  s  y  forme  en  réalité  une  ligne  focale 
parallèle  aux  traits  du  réseau. 

Si  la  source  de  lumière  est,  comme  d'habitude,  une  fente  pa- 
rallèle aux  traits,  les  raies  du  spectre  seront  parfaitement  nettes, 
et  même  avec  cette  circonstance  avantageuse  que  les  poussières  de 
la  fente  ne  produiront  pas  de  bandes  noires  transversales. 

Il  résulte  de  là  un  procédé  mécanique  très  simple  pour  la  mise 
au  foyer  :  il  suffit  d'attacher  la  source  de  lumière,  le  réseau  etl'ocu- 
laire  à  trois  bras  de  levier  d'égale  longueur  tournant  autour  du 
point  C.  L'arrangement  le  plus  commode  sera  même  de  disposer 
à  poste  fixe  l'oculaire  et  le  réseau  avec  deux  extrémités  O  et  M  d'un 
même  diamètre  et  de  faire  mouvoir  la  source  S  seule,  pour  ame- 
ner successivement  sur  l'oculaire  tous  les  rayons  diffractés.  Dans 
ce  cas,  le  spectre  est  dans  un  plan  perpendiculaire  à  la  direction 
de  l'oculaire;  si  l'on  y  place  un  micromètre,  la  valeur  des  divisions 
en  longueur  d'onde  ne  dépend  pas  de  la  position  de  la  fente  :  elle 
est  simplement  proportionnelle  à  l'ordre  du  spectre  et  peut  être 
déterminée  une  fois  pour  toutes.  Le  spectre  observé  est  normal. 

Il  est  clair  qu'on  peut  remplacer  le  micromètre  par  une  plaque 
photographique  ou  par  tout  autre  appareil  d'observation;  la  mise 
au  foyer  par  un  procédé  mécanique  présente  surtout  de  l'avantage 
quand  on  veut  étudier  les  propriétés  des  radiations  invisibles, 
infra-rouges  ou  ultra-violettes.  Comme  le  foyer  est  le  même  pour 
toutes  les  longueurs  d'onde,  les  spectres  superposés  se  reprodui- 
ront en  même  temps  par  la  photographie  et  donneront  immédia- 
tement le  rapport  des  longueurs  d'onde. 

La  formation  des  images  par  des  lignes  focales  est  un  obstacle 
pour  certains  usages,  tels  que  l'observation  des  protubérances.  Il 
serait  possible  de  l'éviter  par  l'emploi  d'une  lentille  cylindrique, 
mais  la  véritable  application  des  réseaux  concaves  est  de  faire  une 
carte  du  spectre,  de  subdiviser  les  groupes  de  raies,  de  comparer 
les  longueurs  d'onde,  d'étudier  les  radiations  invisibles,  et  fina- 
lement de  mettre  entre  les  mains  des  physiciens  un  spectroscopc 
puissant  réduit  aux  organes  les  plus  simples.  En  outre,  d'après 
M.  Rowland,  le  prix  doit  être  très  modéré  et  à  la  portée  de  tous 
les  physiciens,  car  les  réseaux  fabriqués  par  la  machine  actuelle 
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sont  tous  bons  sans  exception,  quoique  à  des  degrés  un  peu  dif- 
férents. 

Nous  terminerons  en  donnant  les  dimensions  des  principaux  ré- 
seaux signalés  par  M.  Rowland. 

1**  Réseau  plan  carré  de  2*^",  54,  renfermant  43  000  traits,  ou  près 
de  1 700  par  millimètre. 

a®  Réseau  plan,  5*^"*  X  7*^", 5;  43 3 14  traits  ou  570  par  millimètre. 

3^  Réseau  plan,  mêmes  dimensions;  1200  traits  par  millimètre. 

4*  Réseau  plan,  5*""*  x  8*^™;  D70  traits  par  millimètre. 

5*  Réseau  concave,  de  5*""*  x  7*'", 5;  2°*,i3  de  rayon;  190  traits 
par  millimètre.  La  coïncidence  des  raies  peut  être  observée  jusque 
dans  le  10*  ou  le  12®  spectre. 

6°  Réseau  concave,  mêmes  dimensions  ;  670  traits  par  milli- 
mètre; 2", 44  de  rayon. 

7®  Réseau  concave,  5*^"  x  i4*^"*  î  ï  i4o  traits  par  millimètre  ;  envi- 
ron 5", 20  de  rayon;  160000  traits. 

8**  Réseau  concave,  10*^"  x  i5*^";  142  traits  par  millimètre;  i"'563 
de  rayon.  Une  courbure  aussi  grande,  sans  nuire  au\  qualités  du 
réseau,  rend  difficile  le  tracé  des  traits. 

Quelques-uns  de  ces  réseaux  possèdent  un  pouvoir  optique  su- 
périeur à  celui  des  meilleurs  spectroscopes  à  réfraction.  Le  qua- 
trième, par  exemple,  permet  d'obtenir  des  images  bien  au  delà  de 
la  raie  A  et  a  donné  pour  cette  région  des  épreuves  très  remar- 
quables. Nous  nous  bornerons  à  exprimer  l'espoir  que  les  belles 
photographies  de  M.  Rowland  soient  bientôt  publiées. 


BÉ8UMÉ  DES  EXPÉRmCES  FAITES  A  L'EXPOSITIOH  D'ÉLEGTBICITÉ 
SUR  LES  MAGHIHES  MAfiHÉTO  ET  DTlAMO-ÉLEGTBiaUES  ET  SUR  LES  LUMIÈRES 

ÉLEGTRiaUES  ; 

Par  m.  a.  POTIER. 

Pendant  TExposition  de  1881  et  sur  la  demande  du  Jury,  di- 
verses expériences  ont  été  faites,  tant  sur  les  machines  que  sur 
les  divers  systèmes  de  lampes  (*).  Les  Tableaux  résumant  ces 


(')  Les  membres  de  la  Commission  d'expériences  étaient  MM.  Allard,  Joubert, 
F.  Le  Blanc,  Potier  et  Trcsca. 
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expériences  ont  été  publiés  dans  les  Comptes  rendus  des  séances 
de  r Académie  des  Sciences  (*).  On  a  pensé  que  quelques  extraits 
de  ces  Tableaux  compléteraient  utilement,  pour  les  lecteurs  de  ce 
Journal,  les  Articles  publiés  à  propos  de  l'Exposition  (^). 

1.  Procédés  de  mesure:  i°  Travail.  —  Pour  la  plupart  des 
expériences,  une  machine  motrice  spéciale  avait  été  mise  à  la  dis- 
position de  la  Commission  :  le  travail,  relevé  au  moyen  de  l'indi- 
cateur de  Watt  sur  le  piston,  a  été  multiplié  par  le  coefficient  o,85, 
pour  tenir  compte  de  la  perte  provenant  de  la  transmission  à  la 
machine  dynamo-électrique  ou  magnéto-électrique.  Pour  les  expé- 
riences faites  sur  les  machines  Siemens,  le  travail  transmis  était 
mesuré  directement  par  le  dynamomètre  von  Hefner-Alteneck. 

2^  Électricité.  —  Le  courant,  ou  l'un  des  courants,  lorsque  la 
machine  alimentait  plusieurs  circuits,  traversait,  avant  de  se  rendre 
dans  les  lampes,  un  galvanomètre  Marcel  Deprez,  un  électrody- 
namoniètre  Siemens  et  une  résistance  variable  selon  les  besoins; 
le  galvanomètre  était  supprimé  quand  les  courants  étaient  alter- 
natifs; mais  les  deux  appareils  fonctionnaient  simultanément, 
comme  contrôle,  pour  les  courants  continus. 

Deux  électro mètres,  sous  la  forme  simplifiée  que  leur  a  donnée 
M.  Mascart,  ont  été  employés  :  l'un,  suivant  la  méthode  indiquée 
par  M.  Joubert  (^),  donnait,  dans  tous  les  cas,  la  différence  de 
potentiel  aux  deux  bornes  des  lampes;  l'autre,  suivant  la  méthode 
indiquée  par  M.  Potier  (*),  donnait  directement  le  travail  dépensé 
dans  la  lampe,  au  moyen  de  la  résistance  intercalée  dans  le  cir- 
cuit; enfin  la  chute  de  potentiel  a  été  en  outre  mesurée,  pour  les 
lampes  à  incandescence,  en  comparant  la  charge  d'un  condensa- 
teur relié  aux  bornes  de  la  lampe  à  celle  qu'il  prenait  lorsqu'on 
le  reliait  aux  pôles  d'une  série  d'éléments  Daniell. 

Les  électromètres  étaient  gradués  également  au  moyen  de  ces 
éléments,  avant  et  après  chaque  série  d'expériences  ;  on  a,  dans 


(*)  T.  CXV;  séances  du  3o  octobre,  des  6,  i3  et  30  novembre  1882. 

(')  Voir  t.  I,  p.  72,  125  et  889;  1882. 

(•)  Journal  de  Physique,  \**  série,  t.  IX,  p.  297. 

(«)  Jbid.,  t.  X,  p.  2'|5. 
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les  Tableaux,  estimé  la  force  électromotricc  d'un  de  ces  élémenls 
à  r»^So8. 

Lumière.  —  L'intensité  lumineuse  était  comparée,  au  moyen 
d'un  photomètre  Foucault,  à  celle  d'une  Carcel  type,  en  se  con- 
formant aux  usages  suivis  pour  la  vérification  du  gaz  par  la  ville  de 
Paris;  pour  les  types  non  étudiés  encore,  Tintcnsilé  a  été  mesurée 
dans  un  nombre  de  directions  suffisant  pour  permettre  de  calcu- 
ler une  intensité  sphérique  moj'enne. 

Dans  certains  cas,  cette  intensité  n'a  pas  d'ijitérét  pratique  :  c'est 
l'intensité  maximum  (horizontale  pour  les  courants  alternatifs, 
inclinée  pour  les  courants  continus)  qui  est  utile  à  connaître;  on 
l'a  portée  aussi  dans  les  Tableaux. 

II.  Machines,  —  Les  éléments  importants  sont  la  vitesse  V(en 
nombre  de  tours  par  minute),  le  travail  T;,,  moteur  (en  chevaux), 
la  résistance  R/»  de  la  machine  (en  ohms),  la  force  électromotrice 
totale  E  de  la  machine,  quand  elle  est  traversée  par  un  courant 
d'intensité I  (en  ampères);  il  n'a  pas  été  possible  d'étudier,  pour 
chacune  de  ces  machines,  comment  E  et  I  étaient  liés;  on  s'est 
placé  dans  des  conditions  aussi  voisines  que  possible  de  celles  où 
elles  étaient  employées  dans  la  pratique;  sauf  cependant  pour  la 
machine  Jurgensen  :  celle-ci,  de  faible  résistance,  est  destinée  à 
faire  fonctionner  une  seule  lampe  de  phare;  l'intensité  lumineuse 
annoncée  était  si  forte  qu'elle  n'aurait  pu,  au  moment  de  l'expé- 
rience, être  mesurée  dans  la  salle  de  aj™  de  longueur  dont  on  dis- 
posait; on  a  dû  réduire,  par  une  forte  résistance  additionnelle,  l'in- 
tensité du  courant  et,  par  conséquent,  les  effets  produits  par  la 
machine;  on  diminuait  en  même  temps  le  travail  absorbé,  et 
celui-ci  ainsi  réduit  s'est  encore  trouvé  être  à  la  limite  de  ce  qu'on 
pouvait  demander  à  la  machine  motrice;  par  contre,  cette  résis- 
tance additionnelle  augmente  ce  qu'on  peut  appeler  l'elFet  utile 
de  la  machine.  On  a  ajouté  aux  chiffres  observés  deux  colonnes  : 

Kl 

Tune,  — ^ >  >  exprime  le  rapport  du  travail  utilisé  dans  la  ma- 

chine   à   produire  le  courant  (*)  au  travail  moteur;  la  seconde, 


(*)  L'intensité  étant  évaluée  en  ampères  et  la  force  électromotricc  co  volts, 
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— =5 ^  >  donne  le  rapport  du  travail  utilisable,  pris  aux  bornes 

de  la  machine,  au  travail  moteur. 

V        T  RI  E  ^'         g'-RT 

I.  Gramme  (Sautter- 

Lcmoonier .^75       16,1        o,33       109,0        ioj  0,9a  0,69 

II.  Jurgeiiseo 800      ^1,7        o/|5        90,0        172  0,97  0,75 

ni.    Maxim 1017        4»'        ^^7^        ^^f^         ^4  ^>9^  0,(36 

IV.  Siemens 787  4»4  o»^  35, o  80  0,86  0,64 

V.  Siemens ii3o  5,3  1,68  26,0  i36  0,92  o,63 

VI.  BUrgin i535  5,3  2,80  18,0  2o3  0,95  0,72 

VIII.  Gramme  (Sautter- 

Lcmonnier). . ..  1^96  8,0  4*^7  '5,3  328  0,86  0,7^ 

I\.    Siemens 826  5,i  7,05  10,0  353  0,94  0,76 

X.  Wcston ioo3  i3,o  1,88  23, o  398  0,9s  o,84 

XI.  Brush 770  i3,4  10, 55  10,0  8^0  o,85  0,7a 

XII.  Brush 700  3o,o  22,38  9,5  2009  o,83  0,71 

XIII.  Brush  (7  kilom.  de 

circuit) 7o5      33, o      22,38  9,5       1971  0,73  o,6j 

III.  Lampes. —  Une  lampe  étant  donnée  exige  pour  fonctionner 
une  certaine  différence  de  potentiel,  dépendant  principalement  de 
l'écart  des  charbons,  et  une  certaine  intensité,  dépendant  surtout 
de  la  section  de  ceux-ci  :  l'écart  des  charbons  n'a  pas  été  mesuré; 
on  a  noté  seulement  qu'il  était  très  faible  dans  la  lampe  Weston, 
qui  ne  donnait  pour  ainsi  dire  pas  d'arc,  et  petit  dans  les  lampes 
Brush,  où  il  variait  entre  o"*,ooa  et  o™,oo3.  En  marche  normale,  il 
y  a  donc  dans  la  lampe  une  consommation  d'énergie;  la  source  de 
cette  énergie  est  indifférente,  et  soit  qu'on  emploie  des  courants 
alternatifs,  soit  qu'on  emploie  des  courants  continus,  il  est  tou- 
jours possible,  avec  les  machines  connues,  de  la  mettre  à  la  dispo- 
sition de  la  lampe  sous  la  forme  qu'elle  exige,  et  sensiblement  au 
prix  de  la  môme  dépense  mécanique;  il  a  donc  paru  que  la  ques- 
tion des  lampes  pouvait  être,  sans  inconvénient,  séparée  de  celle 
des  machines.  On  a  marqué  d'un  astérisque  les  lampes  à  arc  et 
bougies  faisant  usage  de  courants  alternatifs;  la  valeur I  de  Tin- 

tensité  de  courant  est  ici,  en  réalité,  la  racine  carrée  de  ^^   /    i^dty 


*  0 


El 

g  doit  être  exprimé  en  mètres  pour  que  —  représente  des  kilogrammctres.  Cela 

résulte  des  valeurs  de  l'ampère  =  io~'  C.  G.  S.  du  volt  =  10"  C.  G.  S.  et  du  kilo- 
gramme =  9,8.10'  C.  G.  S. 
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si  T  est  le  temps  de  la  période;  il  en  est  de  même  de  la  chute  de 
potentiel  (V, — Vj);  la  mesure  directe  du  travail  donne  des 
nombres  un  peu  inférieurs  au  produit  (V|  — Vj)!,  comme  cela 
doit  être  s'il  y  a  une  différence  de  phase  entre  les  deux  facteurs 
périodiques  de  ce  produit. 

I.  2.  3.  /|. 

(V,-V,)1 32,9  35,7  47,9  ^6,^ 

Travail  observé 3^,5  32,4  47, o  25,3 

i Bougie  JablochkofT  avec  machine  Gramme. 

2 »       JablochkofT               »          Méritens. 

3 »       Jamin  (32  bougies),  machine  Jamin. 

4 »       Jamin  (6o  bougies),  même  machine. 

D.  I.        V,-V,.       T/t.  L,,.  Lj.  r 

Lampe  de  phare  réglée  à  la  main,  ao  109,0  53, o  690  1960,0  966  129 

Régulateur  Serrin 23  90,0  58, o  532  »  688  99 

Lampe  Maxim 12  33, o  53, u  178  4^5, o  239  io3 

»       Siemens , 18  35, o  53, o  189  8o5,o  3o6  121 

»»              »       i4  26,0  45*0  117  537,0  2o5  129 

»       Crompton i3  18, 5  '|i»o  77  227,0  82  80 

»       Gramme i4  i9',o  53, o  io3  357,0  167  122 

»              »       12  i5,3  5o,o  78  i8^,o  102  98 

Siemens 10  10,0  47»^  4^  1'^*^  58  81 

Weston 10  23, o  32, o  75  i54,o  85  8S 

Brush II  10,0  4^»^  45  76,0  38  63 

Il        9»^     44»3      43        78,0      39      72 

II  9»^  41»3  43  78,0  39  71 

de  phare* 23  »  »  »  io3^,o  931  » 

Berjot*(*) 20  35,8  36, o  117  i3o,o  117  70 

JablochkofT' »  7,5  43»o  32  27,7  20  36 

»»                 »           *  (•) »'  8,5  42,0  32  32,5  24  46 

Bougie  Jamin  ' »  6,1  77,0  47  22,0  16  25 

»           »      ' »  5,1  69,0  36  24,0  17  36 

>•           »      ' »  3,1  74»^  ^^  i3,o  9  27 

Les  colonnes  qui  composent  le  Tableau  ci-dessus  ont  à  peine 
besoin  d'explication  :  la  première  D  donne  le  diamètre  des  char- 
bons, en  millimètres  ;  la  deuxième,  l'intensité  I  du  courant  ;  la  troi- 
sième, la  chute  Vi  —  Va  de  potentiel  en  volts  ;  la  quatrième,  le  tra- 
vail Tk  en  kilogrammètres  dépensé  dans  chaque  lampe,  c'est-à-dire 

-^— ^ ^  pour  les  courants  continus;  la  cinquième,  Fintensité 

lumineuse  maximum  L,„;  la  sixième,  l'intensité  moyenne  (sphé- 
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rique)  L,;  et  la  septième  le  rendement  r  en  becs  Carcel  par  che- 
val dépensé  dans  la  lampe. 

Pour  la  lampe  de  phare,  alimentée  par  la  machine  Méritens,  le 
travail  électrique  n'a  pas  été  mesuré;  la  machine  absorbait 
11^^,70,  tandis  qu'elle  en  absorbait  12,28  en  faisant  fonction- 
nera lampes  Berjot  ('  ),  et  6,95  en  alimentant  25  bougies  Jabloch- 
kofr(a). 

Enfin  les  lampes  à  incandescence  ont  été  étudiées  par  les  mêmes 
moyens;  de  plus,  une  autre  Commission  s'en  est  spécialement  oc- 
cupée, en  faisant  usage  d*une  installation  faite  dans  l'exposition 
Edison  ;  le  travail  dépensé  dans  la  lampe  était  mesuré  par  des  pro- 
cédés calorimétriques,  et  sa  résistance  par  un  pont  de  Wheatstone, 
au  lieu  d'être  déduite  de  la  chute  de  potentiel  et  de  l'intensité  de 
courant.  Les  lettres  R,  l,Vi — V2,L,,  T/^  et  /*  ont  le  même  sens 
que  ci-dessus,  et  les  résultats  de  la  Commission  spéciale  sont  mar- 
qués d*un  astérisque. 


R. 

I. 

V,  -  V,. 

T.. 

W 

r. 

( 

< 

47,2 

1,^2 

67 

9,7 

1,44 

11,1 

Maxim... 

4i,8 

41,0 

1,74 
2 

75 

82 

l3,2 

16,7 

2,80 
3,77 

i5,9 
«6,9 

4i* 

1,38- 

57* 

7,9- 

1,25' 

12,4 

Edison. . . 

■1 

i3o 
13/ 

0,70 
o,65* 

91 
90- 

6,5 
5,9' 

1,57 
1,36* 

18,1 
i5,3* 

Lane  Fox 

28 
27* 

1,77 

5o 
44* 

9 
7,1- 

1,64 
1,16' 

ï3,7 

12,6* 

( 

3i 

1,55  ' 

48 

7,6 

•^,19 

21,5 

Swan. .. . 

33* 

1,47* 

47* 

7,o6- 

i,i6* 

21,5* 

1 

Sa- 

1,76- 

5i* 

9,67- 

2,32- 

22,2* 

Ces  résultats  peuvent  être  considérés  comme  concordants,  si 
Ton  tient  compte  de  ce  qu'ils  n'ont  pas  été  obtenus  sur  les  mêmes 
lampes. 
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SUR  LES  OKBBES  bSGTBiaUES  ET  SUR  DIVERS  PHÉHOMÈIES  GOIIEZES  ; 

Par  m.  â.  RIGHI. 

I. 

Les  ombres  électriques  (*).  —  On  a  expliqué  les  phénomènes 
découverts  par  MM.  Hitlorff  et  Crookes,  par  la  convection  élec- 
trique des  molécules  du  gaz.  Sans  vouloir  discuter  si  cette  expli- 
cation est  vraie  ou  non,  j'ai  voulu  examiner  si  ce  mouvement  des 
molécules  du  gaz  était  possible  à  des  pressions  élevées.  Dans  ce 
cas,  la  projection  des  ombres  doit  se  faire  à  peu  près  selon  les 
lignes  de  force  du  système  électrisé. 

Imaginons  une  pointe  électrisée  et  supposons  qu'on  reçoive  les 
molécules  d'air  électrisées  qu'elle  repousse  sur  une  lame  isolante. 
Celle-ci  devra  s'électriser  et  si,  entre  la  pointe  et  la  lame,  on  place 
un  corps  quelconque,  il  devra  arrêter  une  partie  des  molécules 
et  produire  ainsi  sur  la  lame  une  ombre  constituée  par  une  ré- 
gion qui  n'est  pas  chargée.  En  projetant  alors  sur  la  lame  le 
mélange  connu  de  soufre  et  de  minium,  on  pourra  rendre  vieille 
l'ombre. 

L'expérience  effectuée  en  prenant  pour  électrode  effdée  une  ai- 
guille à  coudre  ordinaire  a  réussi  d'emblée.  Comme  les  lignes  de 
force  ne  sont  généralement  pas  droites,  l'ombre  électrique  n'est  pas 
identique  à  l'ombre  géométrique,  mais  plus  petite  et  plus  ar- 
rondie. 

En  répétant  les  expériences,  je  suis  arrivé  à  produire  les  ombres 
électriques  par  d'autres  mo}ens.  Dans  tous  les  cas,  on  peut  em- 
ployer un  même  appareil  fort  simple  qui  se  compose  d'une  colonne 
verticale  sur  laquelle  on  peut  fixer  des  bras  horizontaux  d'ébonite 
portant,  l'un  une  tige  verticale  de  laiton  terminée  en  haut  par  une 
boule  B  et  en  bas  par  une  aiguille  à  coudre,  un  second  l'objet  O  qui 
doit  projeter  son  ombre,  un  troisième  un  disque  de  laiton  L  hori- 
zontal sur  lequel  on  peut  placer  la  lame  d'ébonite  qui  reçoit 
l'ombre. 


(*)  Extrait  d'un  Mémoire  Sur  les  ombres  électriques,  publié  dans  les  Mémoires 
de  rAc€idémie  de  Bologne,  4*  série,  t.  II. 

/.  de  Phys.,  a*  série,  t.  H.  (Janvier  i883.)  a 
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Voici  diverses  manières  de  produire  les  ombres  électriques  : 

a.  On  met  le  disque  L  en  communication  avec  Tarmature  exté- 
rieure d*une  petite  bouteille  de  Leyde  chargée,  capable  de  donner 
une  étincelle  d'au  moins  o°*,o  i  de  longueur,  et  Ton  présente  le  bou- 
ton de  Tarmature  intérieure  à  la  boule  B.  En  projetant  sur  l'ébo- 
nite  laissée  en  place  le  mélange  de  minium  et  de  soufre,  Tombre 
apparaît  immédiatement. 

D'ordinaire,  l'objet  O  était  une  espècç  de  croix  d'ébonite  ou  de 
laiton  à  bords  arrondis.  Quand  la  pointe  est  positive,  l'ombre  ap- 
paraît en  minium,  elle  est  entourée  d'un  bord  neutre  et  puis  d'un 
fond  jaune  de  soufre;  quand  la  pointe  est  négative,  le  phénomène 
est  renversé.  En  plaçant  le  disque  d'ébonite,  supposé  sans  arma- 
ture, à  une  certaine  hauteur  sur  le  disque  de  laiton,  l'ombre  res- 
semble davantage  à  l'ombre  géométrique;  la  poudre  qui  adhère 
dans  l'ombre  diminue  en  quantité  ou  même  disparaît. 

b.  On  supprime  le  disque  d'ébonite  et  on  met  le  disque  L  et  la 
tige  en  communication  permanente  avec  les  conducteurs  princi- 
paux d'une  machine  de  Hoitz  en  activité;  puis  on  projette  sur  le 
disque  une  poudre  légère  comme  le  lycopode.  Celui-ci  s'accumule 
en  dehors  de  l'ombre. 

c.  En  conservant  la  disposition  6,  on  dépose  sur  le  disque,  avant 
de  faire  agir  la  machine,  une  feuille  de  papier  recouverte  d'une 
couche  légère  d'une  poudre  fine  et  conductrice  (zinc,  minium,  verre 
humide,  etc.).  Dès  que  la  machine  agit,  la  poudre  est  rejetée  dans 
l'ombre  pendant  que  tout  à  l'entour  elle  ne  fait  que  sauter  sur  le 
disque,  chaque  particule  repoussée  étant  bientôt  rencontrée  par 
l'air  électrisé  qui  part  de  la  pointe.  Lorsqu'on  arrête  la  machine, 
on  voit  l'ombre,  constituée  par  la  portion  du  disque,  privée  de 
poudre. 

Si  le  papier  sur  lequel  on  obtient  l'ombre  est  quadrillé,  il  est  fa- 
cile de  copier  son  contour  sur  un  papier  semblable.  On  peut  aussi 
fixer  la  figure  de  poudre  sur  le  papier  en  y  faisant  tomber,  à  l'aide 
d'un  pulvérisateur  à  liquide,  des  gouttelettes  d'une  solution  de  gé- 
latine. 

d.  Laissant  les  communications  comme  en  6  et  c  et  opérant  dans 
une  chambre  obscure,  on  place  sur  le  disque  L  une  lame  de  verre 
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collodionnée  et  sensibilisée,  comme  pour  faire  une  épreuve  pho- 
tographique. Si,  après  cinq  à  dix  minutes  d^action  de  la  machine, 
on  développe  Timage,  deux  ombres  superposées  et  assez  visibles 
apparaissent  généralement.  L'une  est  Tombre  géométrique,  due  à  la 
lumière  qui  se  produit  à  la  pointe;  Tautre,  plus  petite  et  arrondie, 
est  l'ombre  électrique.  Celle-ci  se  forme  apparemment  par  Taction 
d'une  lumière  très  faible  accompagnant  les  décharges  des  molé- 
cules d'air  sur  la  lame. 

Quellequesoit  la  manière  dont  on  obtient  les  ombres  électriques, 
elles  se  forment  avec  beaucoup  de  netteté  et  l'on  peut  obtenir 
l'image  d'un  réseau  de  fils  métalliques  ou  d'une  lame  percée  de  petits 
trous.  En  substituant  au  disque  de  laiton  une  lame  rectangulaire  ou 
autre,  l'ombre  se  déforme  en  raison  de  la  déformation  des  lignes 
de  force. 

On  observe  certains  changements  dans  l'ombre  quand  on  élec- 
trise  le  corps  O  placé  entre  la  pointe  et  le  disque.  L'ombre  d'un 
bâton  d'ébonite  parallèle  au  disque  est  limitée  par  deux  droites 
parallèles  s'il  n'est  pas  chargé  ;  mais,  si  on  Télectrisc,  ces  lignes  de- 
viennent courbes  et  l'ombre  s'amplifie  ou  s'amincit,  suivant  que 
la  charge  du  bâton  est  de  même  nom  ou  de  nom  contraire  à  celle 
de  la  pointe.  Avec  la  croix  métallique  chargée,  on  a  des  effets  sem- 
blables. 

Si,  pendant  que  l'ombre  se  forme,  on  approche  un  corps  élec- 
trisé,  on  obtient  un  déplacement  et  une  déformation  très  marquées 
de  l'ombre.  Ces  changements  sont  dus  à  l'action  électrostatique  du 
corps  électrisé  sur  les  molécules  repoussées  par  la  pointe.  Pour  fa- 
ciliter la  comparaison,  on  peut  fixer  sur  une  même  lame  d'abord 
l'ombre  ordinaire,  puis  celle  qui  se  forme  sous  l'action  d'un  corps 
électrisé.  Un  conducteur  non  isolé  agit  d'une  manière  semblable  à 
cause  de  la  charge  induite. 

Enfin  avec  deux  tiges  parallèles  terminées  en  pointe  et  deux 
croix,  on  peut  obtenir  sur  une  même  lame  deux  ombres  simul- 
tanées. Elles  sont  toujours  déformées  et  plus  voisines,  ou  plus 
éloignées  entre  elles  que  lorsqu'elles  sont  obtenues  séparément.  Ici 
donc,  comme  dans  une  expérience  de  M.  Crookes,  les  deux  cou- 
rants de  molécules  chargées  de  la  même  électricité  se  repoussent 
au  lieu  de  s'attirer  comme  deux  courants  voltaïques  de  même  di- 
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rectîon,  ce  qui  est  dû  probablement  à  ce  que  la  vitesse  de  transla- 
tion n^cst  pas  assez  grande. 

II. 

Déplacements  et  déformations  des  étincelles  par  des  actions 
électrostatiques  (*).  —  Des  expériences  connues  montrent  que  la 
décharge  électrique  commence  lorsque  la  densité  électrique  sur  les 
électrodes  a  une  valeur  sudisante,  en  relation  avec  la  dimension, 
la  forme,  la  distance,  la  nature,  des  électrodes,  etc.  Si  Ton  admet 
que  la  décharge  est  constituée  par  l'émission  de  particules  élec- 
trisées,  elle  devra  commencer  sur  celle  des  électrodes  où  la  den- 
sité est  la  plus  grande,  d'où  l'explication  d'un  grand  nombre  de 
phénomènes. 

Si  l'on  suppose  qu'à  peu  de  distance  du  lieu  où  se  forme  l'étin- 
celle se  trouvent  d'autres  corps  électrisés,  les  particules  doivent 
dévier  de  leur  chemin  en  s'éloignant  des  corps  qui  ont  une  charge 
de  même  nom  et  s'approcher  des  corps  chargés  d'électricité  con- 
traire. Or  l'étincelle  doit  suivre  le  chemin  des  premières  particules 
émises,  car  la  chaleur  développée  diminue  la  résistance  opposée 
par  le  gaz.  L'étincelle  elle-même  devra  donc  èlre  déviée  comme 
si  c'était  un  corps  chargé  d'électricité  de  même  signe  que  celle  de 
l'électrode  où  la  densité  avant  la  décharge  était  la  plus  forte. 

J'ai  vérifié  ce  genre  d'effets  de  la  manière  suivante  :  on  dispose 
verticalement  l'une  au-dessus  de  Tautre  les  deux  boules  entre  les- 
quelles doit  jaillir  la  décharge,  à  égale  distance  de  deux  plateaux 
verticaux  parallèles,  que  l'on  maintient  chargés,  l'un  positivement, 
l'autre  négativement,  par  une  machine  de  Holtz,  à  peignes  auxi- 
liaires dont  les  excitateurs  sont  assez  éloignés  l'un  de  l'autre  pour 
que  les  étincelles  n'éclatent  pas.  On  observe  aisément  que,  lorsque 
les  plateaux  ne  sont  pas  chargés,  l'étincelle  produite  entre  les  deux 
boules,  par  la  décharge  d'un  condensateur,  est  à  peu  près  une  droite 
verticale,  pourvu  que  les  boules  ne  soient  pas  trop  éloignées.  Mais 
si  les  plateaux  sont  chargés  et  si  les  deux  boules  ne  sont  pas  iden- 
tiques sous  tous  les  rapports,  l'étincelle  devient  courbe  en  s'appro- 


(')  Exlrait  d'un  Mémoire  publié  dans  le  t.  H  de  la  4*  ^'rie  des  Mémoires  de 
l* Académie  de  Bologne, 
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chant  de  Tun  ou  de  Tautre  plateau.  Ces  changements  de  forme  sont 
très  remarquables  lorsqu'on  Insère  dans  le  circuit  de  décharge  une 
résistance  liquide  telle  que  l'étincelle  devienne  jaune.  Celle-ci  ac- 
quiert alors  des  formes  très  curieuses,  et  l'on  observe  qu'elle  part 
de  points  des  électrodes  placés  latéralement. 

Supposons,  par  exemple,  que  les  deux  boules  soient  identiques  en 
dimension  et  en  nature,  mais  que  Tune  d'elles,  la  négative,  com- 
munique avec  la  terre.  C'est  alors  sur  la  boule  positive  que  la  den- 
sité est  plus  forte,  et  c'est  là  que  la  décharge  doit  commencer. 
L'étincelle,  en  effet,  se  déplace  et  se  déforme  comme  le  ferait  un 
corps  flexible  électrisé  positivement.  Le  même  effet  s'obtient  avec 
des  boules  isolées,  en  donnant  a  la  boule  négative  un  diamètre 
supérieur  à  la  boule  positive. 

IIL 

Forme  curieuse  de  Vétincelle  dans  l'air  (  *  ).  —  Il  est  d'ordi- 
naire très  difficile  d'obtenir  deux  étincelles  simultanées  en  bifur- 
quant la  décharge  d'un  condensateur^  mais  la  chose  devient  aisée 
si  l'on  a  deux  boules  égales  a  et  6,  placées  à  égale  distance  d'un 
plateau  d  communiquant  avec  l'armature  extérieure  du  condensa- 
teur, tandis  que  les  boules  communiquent  avec  l'armature  inté- 
rieure par  deux  tubes  égaux  contenant  de  l'eau.  Cela  étant,  on  ap- 
proche l'une  de  l'autre  les  boules  a  et  6  en  les  maintenant  à  la 
même  distance  du  plateau  d^  et  Ton  obtient  une  étincelle  en  forme 
d'Y  s'appuyant  sur  les  deux  boules  et  sur  le  disque. 

Le  même  effet  s'obtient  en  substituant  au  disque  une  troisième 
boule  d. 

Si  les  trois  boules  sont  disposées  l'une  au-dessus  de  l'autre^  on 
peut  obtenir  en  même  temps  l'étincelle  bd  et  l'étincelle  ab^  bien 
que  cette  dernière  ait  lieu  entre  deux  boules  qui  communiquent 
avec  la  même  armature. 

Pour  expliquer  ces  faits,  considérons  le  cas  de  la  décharge  en  Y 
où  les  boules  sont  disposées  ainsi  : 

a       b 
d 

(*)  Mémoires  de  l'Académie  de  Bologne,  4*  série,  t.  II. 
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à  cause  de  la  résistance  du  circuit,  la  décharge  a  une  durée  relati- 
vement grande.  Elle  commence  par  exemple  entre  b  ei  d;  mais, 
avant  qu'elle  soit  terminée,  le  potentiel  de  a  se  trouve  très  élevé, 
et  comme  Tétincelle  bd  présente  un  chemin  peu  résistant,  une 
deuxième  étincelle  de  a  en  rf  s^ajoute  à  la  première  en  suivant  en 
partie  le  même  chemin. 

Les  étincelles  sont  jaunes  ou  rouges  suivant  la  résistance,  mais 
l'expérience  paraît  mieux  réussir  avec  les  étincelles  jaunes. 

IV. 

Sur  les  figures  électriques  en  forme  d'anneau  (*).  —  Ces 
figures  que  j'ai  obtenues  plusieurs  fois  par  hasard  se  forment  sou- 
vent au  lieu  des  figures  ordinaires,  lorsqu'une  décharge  arrive  sur 
une  lame  isolante  au  moyen  d'une  pointe  dirigée  perpendiculaire- 
ment à  l'une  de  ses  faces,  et  qu'on  projette  ensuite  sur  la  lame  le 
mélange  ordinaire  de  soufre  et  de  minium.  Quand  la  pointe  est  po- 
sitive, au  lieu  d'une  étoile  jaune,  on  obtient  quelquefois  un  anneau 
jaune  étoile  souvent  avec  du  rouge  au  milieu  ;  avec  la  pointe  néga- 
tive on  a,  au  lieu  d'un  disque  rouge,  un  anneau  de  minium  très 
régulier,  souvent  avec  une  petite  étoile  jaune  au  milieu. 

Après  quelques  essais,  je  suis  arrivé  à  trouver  l'explication  de 
ces  phénomènes  (^). 

Prenons  une  lame  d'ébonite  horizontale,  portant  sur  sa  face  in- 
férieure une  armature  en  communication  avec  la  terre.  Disposons 
au-dessus  une  lige  verticale  de  laiton,  terminée  par  une  boule  à  sa 
partie  supérieure  et  par  une  aiguille  à  coudre  à  sa  partie  inférieure, 
et  approchons  de  la  boule  l'armature  intérieure  d'une  bouteille  de 
Leyde  dont  l'armature  extérieure  communique  avec  le  sol.  Dès  que 
l'étincelle  a  éclaté,  projetons  sur  la  lame  le  mélange  ordinaire  de 
soufre  et  de  minium.  Si  la  tige  est  parfaitement  isolée,  qu'elle  ne 


(')  Extrait  d'un  Mémoire  publié  dans  le  t.  fil  de  la  4*  série  des  Mémoires  de 
r Académie  de  Bologne. 

(')  Ces  anneaux  avaient  été  souvent  observés,  notamment  par  MM.  Rcitlinger 
et  Wâchter  qui  déclarent  ne  pouvoir  les  expliquer  {Wiedemann's  Annalen,l.  XII, 
p.  606).  Plus  récemment  encore,  M.  Antolik  lésa  observés;  il  en  donne  une  expli- 
cation différente  de  celle  qu'on  lira  ici,  et  qui,  par  conséquent,  ne  me  parait  pas 
exacte  (  Wiedemann's  Annalen,  t.  XV,  p.  475). 
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présente  pas  d'autre  pointe  que  celle  qui  est  tournée  vers  la  lame, 
et  qu'on  évite  d'en  approcher  la  main  après  que  l'étincelle  a 
éclaté,  on  a  toujours  sur  la  lame  la  figure  ordinaire.  Mais,  si  la  tige 
est  mal  isolée  ou  qu'elle  porte  d'autres  pointes  en  haut,  ou  qu'en- 
fin on  attende  longtemps  avant  de  projeter  le  mélange  des  poudres, 
on  obtient  toujours  une  figure  en  anneau. 

Il  suflit  donc  qu'une  communication  puisse  s'établir  d'une  ma- 
nière quelconque  entre  la  tige  et  l'armature  de  l'ébonite  pour  que 
les  anneaux  apparaissent.  Dès  lors,  voici  comment  les  choses  se 
passent. 

Après  que  l'étincelle  a  éclaté,  la  face  supérieure  de  l'ébonite 
reste  électrisée,  positivement  par  exemple  si  tel  est  le  signe  de 
l'armature  intérieure  du  condensateur.  La  face  inférieure  ou  l'ar- 
mature qui  la  touche  se  chargera  négativement.  La  lame  devient 
donc  un  petit  condensateur  chargé.  Si  l'on  touche  alors  la  tige  ou 
si  l'on  établit  une  communication  quelconque  entre  la  tige  et  l'ar- 
mature, celle-ci  se  déchargera  et  cette  décharge  (instantanée  ou 
graduelle  selon  les  cas)  aura  lieu  par  un  transport  d'électricité  né- 
gative de  la  pointe  sur  la  lame.  Mais,  comme  cette  décharge  est 
moins  intense  que  celle  du  condensateur,  l'action  de  la  pointe  est 
limitée  à  une  région  de  la  lame  plus  étroite  qu'auparavant.  La 
surface  de  la  lame  ne  reste  donc  pas  à  l'état  neutre,  mais  elle  con- 
serve sa  charge  positive  sur  les  parties  un  peu  éloignées  de  la  pointe 
et  acquiert  une  charge  négative  en  son  milieu.  De  là,  la  formation 
d'un  disque  rouge  au  milieu  de  l'étoile  jaune  qui  est  ainsi  changée 
en  anneau. 

Si  la  pointe  est  trop  éloignée  de  la  lame,  on  a  toujours  la  figure 
ordinaire  au  lieu  de  l'anneau.  Si  la  pointe  est  très  près  de  la  lame 
ou  qu'elle  la  touche  et  si  en  haut  la  tige  est  terminée  en  pointe,  on 
a  toujours  les  anneaux  qui,  dans  ce  cas,  se  transforment  graduel- 
lement dans  les  figures  composées  de  M.  von  Bezold,  figures  que 
le  physicien  a  voulu  expliquer  par  les  oscillations  de  la  décharge  (*). 

L'expérience  réussit  même  avec  des  lames  de  plusieurs  centi- 
mètres d'épaisseur. 

Au  milieu  de  l'anneau  positif  jaune  et  tout  à  l'entour  du  disque 


(•)  Pogg.  Ann„  t.  CXL,  p.  144. 
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rouge  qui  en  occupe  le  centre,  des  ramifications  jaunes  très  pâles 
restent  souvent  visibles  ;  elles  sont  sur  le  prolongement  de  celles 
qui  forment  Panneau  jaune. 

^explication  qui  précède  a  été  vérifiée  par  de  nombreuses  expé- 
riences. On  ne  résumera  ici  que  les  suivantes  : 

a.  Aussitôt  après  Tétincelle,  déplaçons  la  lame  d^ébonite  dans 
son  plan,  puis  projetons  le  mélange  des  poudres.  Pour  peu  que  la 
tige  soit  mal  isolée  et  qu'on  tarde  à  projeter  les  poudres,  le  creux 
de  Panneau  se  forme  sous  la  pointe  dans  la  nouvelle  position  de  la 
lame.  Souvent  aussi  on  obtient  un  creux  de  forme  allongée  dans  le 
sens  du  mouvement. 

b.  Si  Ton  fait  communiquer  la  tige  avec  Pun  des  peignes  de  la 
machine  de  Holtz,  et  Parmaturc  de  la  lame  avec  Pautre,  puis  qu^on 
fasse  faire  une  fraction  de  tour  au  disque  de  la  machine,  la  lame 
se  chargera  comme  un  condensateur.  Si  alors  on  met  les  électrodes 
de  la  machine  en  contact,  la  lame  devra  se  décharger.  En  proje- 
tant les  poudres  à  sa  surface,  on  obtient  effectivement  la  figure  en 
forme  d'anneau. Il  faut  noter  que,  si  la  lame  est  trop  chargée.  Pan- 
neau est  si  large  qu'il  sort  de  la  lame. 

c.  Après  avoir  chargé  la  lame  comme  dans  l'expérience  précé- 
dente, isolons  son  armature  ainsi  que  la  tige  qui  porte  la  pointe  et 
projetons  les  poudres  lentement  et  d'une  manière  continue.  Si  pen- 
dant ce  temps  on  touche  alternativement  la  tige  et  Parmature,  on 
voit  bientôt  se  former  sur  la  lame  des  anneaux  de  plus  en  plus 
larges.  Si  l'isolement  n'est  pas  parfait,  on  peut  ne  pas  toucher  la 
tige  et  Parmature,  et  l'on  voit  se  former  sous  la  pointe  un  anneau 
qui  s'élargit  peu  à  peu  sur  la  lame,  comme  une  onde  sur  Peau.  Cet 
anneau  révèle  la  décharge  successive  de  la  lame  du  milieu  au  con- 
tour. 

rf.  En  adoptant  la  disposition  ordinaire,  c'est-à-dire  en  produi- 
sant les  figures  avec  Pétincelle  d'un  condensateur,  intercalons  un 
tube  plein  d'eau  distillée  entre  la  tige  et  l'armature  de  la  lame.  De 
cette  manière  et  avec  des  décharges  assez  fortes,  on  obtient  tou- 
jours des  anneaux. 

Dans  ce  cas,  la  décharge  qui  se  forme  entre  la  pointe  et  la  lame 
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peut  être  considérée  comme  une  décharge  latérale.  Si  le  conden- 
sateur donne,  par  exemple,  de  l'électricité  positive,  la  face  supé- 
rieure de  la  lame  se  charge  positivement,  mais  aussitôt  après  elle 
se  décharge  à  travers  la  résistance  qui  fait  communiquer  la  tige  à 
l'armature,  ou  ce  qui  est  la  même  chose  de  rélectricité  négative 
passe  de  la  pointe  au  milieu  de  la  lame.  Cette  dernière  façon  d'ex- 
primer les  faits  est  la  meilleure;  car,  lorsqu'une  décharge  a  lieu 
entre  une  pointe  et  une  surface  plane,  elle  s'effectue  au  moyen  d'un 
transport  d'électricité  de  la  pointe  à  la  surface. 

La  dernière  expérience  est  peut-être  identique  à  celle  de  M.  von 
Bezold  (  *  ),  par  laquelle  ce  physicien  avait  cru  démontrer,  dans  les 
décharges  électriques,  un  effet  d'aspiration  analogue  à  celui  de 
l'injecteur  Giffard. 


SUR  LA  SURFACE   DE   L'OHDE; 
Par  m.  B.  DOYEN. 

1.  Dans  son  Commentaire  au  Mémoire  de  Fresncl  sur  la  double 
réfraction,  de  Senarmont  effectue  très  habilement  Télimination 
des  coefficients  différentiels,  qui  conduit  à  l'équation  de  la  surface 
de  l'onde.  Nous  nous  proposons  de  montrer  ici  que  les  princi- 
pales circonstances  du  calcul  ont  leur  origine  dans  des  principes 
généraux  bien  connus  d'Analyse. 

I.  Si  l'on  veut  rendre  maximum  (ou  minimum)  une  fonction 
de  trois  variables,  entre  lesquelles  existent  deux  relations 

l 'K*.  piir)  =  o, 

on  peut  regarder  a,  ^,  y  comme  des   variables   indépendantes, 
chercher  les  valeurs  qui  rendent  maximum 

(*)  Pogg.  Ann,,  t.  CXL,  p.  544. 
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)v  et  |jL  étant  des  constantes,  et  déterminer  ).  et  [x  de  manière  à  sa- 
tisfaire aux  équations  (A). 

II.  Pour  trouver  l'enveloppe  d'une  surface  définie  par  Téqua- 
tion 

(B)  /(^,r,  -»   AT,  />)  =  <), 

oii  a  et  h  sont  des  paramètres  variables,  on  opère  comme  si  l'on 
voulait  rendre  maximnm  ou  minimum  la  fonction 

on  joint  aux  équations  obtenues  l'équation  (B)  et  Ton  élimine  a  et  h. 

III.  Il  s'ensuit  que,  si  Ton  veut  trouver  l'enveloppe  d'une  sur- 
face 

a,  p,  y,  m  étant  des  paramètres  variables,  liés  par  des  relations 

(  ^{^y  ?r(,  m)  =  o, 
on  opère  comme  si  l'on  voulait  rendre  maximum 

en  regardant  a,  |3,  y,  m  comme  des  variables  indépendantes;  on 
joint  aux  équations  ainsi  obtenues  les  équations  (G)  et  (D)  et  on 
élimine  a,  p,  y,  m,  ).  et  (jl. 

2.  Ces  principes  rappelés,  nous  devons  former  l'équation  qui 
donne  les  longueurs  des  demi-axes  de  la  section  faite  dans  l'ellip- 
soïde 

(i)  a^x^  -h  />*/*  -T-  c*-3*  =  I , 

par  le  plan 

oix  -f-  Pjj'  -h  y-5  =  o. 

D*après  le  principe  (I)  nous  cherchons  le  maximum  de 

en  regardant  a:,^',  z  comme  des  variables  indépendantes.  Nous  ob- 
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tenons  les  équations 

Sx  -\-\i  -\-  [jia'T  =  o, 
y  -^  ^'?  -H  jA^'j  =  o, 

(    Z  -h  Xy  -^-  |AC'>3   =  o. 

Multiplions  ces  équations  (a)  respectivement  par  x^y^  z  et  ajou- 
tons, nous  obtenons 

oîj  Ton  a  posé 

p5  =  ar*  -i- ^' -^  5*. 

Multiplions-les  de  même  par  a,  p,  y  et  ajoutons,  nous  trouvons 

lies  équations  (a)  donnant 

\%  A3  Xy 

en  portant  dans  réquation  (3)  on  obtient  l'équation  cherchée 


~~  a*p*  —  I       '^  "  b^p*  —  I  '     "*  '"  c*p*  —  I  ' 


flr«a«  ^>*3î  c^vî  , 

I  —  a^p^        I  —  £»*p*        I  —  c'p*        p* 


c 


jomme  on  a 


p,  '  yt  -^  p,  p*  -  «> 

réquation  (H)  peut  s'écrire 

a*  fis  vî 

'  I  —  a*p*        I — 6»>p*  I  — c*p* 


Posons 


I 

p  r=   — , 


nous  aurons 


a*  S*  Y* 

m*  —  a*        m'  —  6»*        m*  —  c* 

3.  Gela  étante  pour  obtenir  la  surface  de  Tonde,  il  faut  chercher 
Fenveloppe  du  plan 

(4)  oLX-^  ^y  -h^z  —  m  =  o, 
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a,  ^,  y,  m  étant  liés  par  les  équations 

a*  -h  P*  -f-  y'  ~  ï  =  o> 

-* ^ TZ  -+-  — r^ -.  =  O. 


(5)  {a*  ?'  V' 


Nous  cherchons  à  rci}dre  maximum  la  fonction 

en  regardant  a,  p,  y»  'W  comme  des  variables  indépendantes.  Nous 
obtenons  ainsi  les  équations 


^+  :::i — ::i -*-2|a«  =  o, 


(6)  {^-^7^ir=rzr«"*"^'^?  =  ^» 

2Xy 
^        r  a*  P*  ï*  1 

Multiplions  les  équations  (6)  par  a,  ^,  y  ^^  ajoutons,  nous  avons 

m  +  2[JL  =  o. 

Multiplions-les  par      ^ ^>  — TITÂi'      ,__  ,  et  ajoutons,  nous 

avons 

*^  Pk  7-2  ' 

^    '  //t*  —  a*       /II*  —  6*       /n*  —  c'       m 

Multiplions-les  para:,  j',  z^  ajoutons  et  posons  x^  +y'^  -{-52  =  r^, 
nous  trouvons 

r*  H m*  =  o, 

wi 

d'où 

aX  r=  m  (m*  —  r*). 

Les  équations  (6)  deviennent,  après  le  remplacement  de  2)^  et  de 
a  [ji  par  leurs  valeurs, 

X        _       moL  y        __       m^  ,5        _      my 

/•«  —  a'  ""  m*  —  a'       r*  —  6'  "~  //i*  —  6*  '     r*  —  d^  ^  ni^  —  c* 
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Par  suite,  l'équation  (8)  donne 


s  vS  ri 


x^  y* 


+  -^ r  =1. 


pi  —  a*        r*  —  b*        r'  —  c* 

C'est  Téquation  de  la  surface  de  Tonde. 


DÉMOISTBATIOI  Dïï  PBIHGIPE  D'ABGHIMÈDE  POUR  LES  COBPS  PLOMÉS 

DAIS  DIVERS  GAZ; 

Par    m.   a.  TERQUEM. 

Sur  une  platine  mobile,  on  place  une  cloche  tubulée,  telle 
qu'une  cloche  à  robinet,  ou  celle  qui  sert  habituellement  pour  les 
décharges  électriques  dans  le  vide,  en  ne  gardant  que  la  virole  qui 
entoure  le  col  de  la  cloche.  On  a  placé  auparavant  dans  l'intérieur 
un  ballon  de  verre  dont  le  col  a  été  coupé^  puis  hermétiquement 
fermé,  et  que  l'on  munit  d'un  crochet. 

Le  ballon  est  suspendu  au  plateau  d'une  balance  hydrostatique 
à  l'aide  d'un  fil  de  soie,  qui  traverse  la  tubulure  supérieure  de  la 
cloche,  ainsi  qu'une  ouverture  de  o™,ooi  à  o™,  002  de  diamètre, 
percée  dans  un  disque  de  verre  que  l'on  fait  adhérer  à  la  tubulure 
à  l'aide  d'une  légère  couche  de  suif. 

Si  le  diamètre  du  ballon  est  presque  égal  à  celui  de  la  cloche,  il 
faut  régler  l'appareil  avec  soin,  pour  que  le  ballon  soit  complète- 
ment libre.  Pour  cela,  on  maintient  le  disque  de  verre  soulevé  en 
le  soutenant  à  l'aide  d'un  morceau  de  liège  fendu  dans  lequel  passe 
le  fil  de  soie,  puis  on  déplace  la  platine  avec  la  cloche,  de  telle 
sorte  que  le  ballon  soit  bien  au  centre  de  cette  dernière;  on  abaisse 
le  disque  de  verre,  et  on  le  fait  glisser  jusqu'à  ce  que  le  fil  de  soie 
traverse  librement  la  petite  ouverture  centrale. 

On  fait  alors  passer  dans  la  cloche  un  courant  d'air  sec  et  l'on  fait 
la  tare  en  plaçant  5^^  du  côté  du  ballon. 

On  fait  ensuite  arriver  un  courant  rapide  d'hydrogène  sec;  la 
balance  s'incline  rapidement  du  côté  du  ballon;  on  rétablit  pro- 
gressivement l'équilibre  en  diminuant  les  poids  marqués;  à  la  fin, 
quand  celui-ci  est  presque  atteint,  on  arrête  subitement  l'hydro- 
gène, afin  d'éviter  l'action  mécanique  du  courant  gazeux  dont  on 
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atténae  du  resie  Teflet  en  recouvrant  la  tubulure  de  la  platine  d'un 
petit  disque  porté  par  trois  tiges.  Après  quelques  alternatives 
d*arrêt  et  d'écoulement  du  gaz,  on  détermine  avec  assez  de  pré- 
cision les  poids  nécessaires  pour  l'équilibre  de  la  balance. 

On  remplace  l'hydrogène  par  du  gaz  d'éclairage  et  l'on  opère  de 
même  ;  à  cause  de  la  grande  vitesse  d'écoulement  du  gaz,  l'aclion 
mécanique  exercée  sur  le  ballon  est  très  sensible.  Enfin,  on  fait 
arriver  dans  la  cloche  de  l'acide  carbonique  sec. 

Voici  les  nombres  que  j'ai  obtenus  : 

Coinplémcnts. 

Air  sec 5 

Hydrogène i  ,70  3 ,3o 

Gaz  d'éclairage '2,71  2,29 

Acide  carbonique ^i7^  i)9^ 

On  trouve  ainsi 

^=1,685; 
196 

le  rapport  des  compléments  des  densités  de  l'hydrogène  et  de 
l'acide  carbonique  donne 

^  =  .  .686. 

La  densité  du  gaz  d'éclairage  est  donnée  par  l'équation 

I  —  X  _  9.7.9 
552         196 

d'où 

X  =  0,354. 

Le  volume  du  ballon  qu'on  peut  déduire  approximativement  de 
cette  expérience  est  de  2^**,  75. 

Il  suffit  de  faire  arriver  dans  la  cloche  de  l'air  ayant  traversé  un 
(lacon  contenant  de  l'éther,  de  l'essence  de  pétrole  ou  du  suli'urr 
de  carbone,  pour  que  l'on  constate  immédiatement  une  diminu- 
tion de  poids  du  ballon;  pour  l'éther,  la  perte  de  poids  atteint  près 
de  i^*",  la  température  étant  de  7". 

Si  Ton  veut  simplement  constater  que  l'équilibre  est  troublé, 
suivant  la  densité  du  gaz  qui  entoure  le  ballon,  on  peut  prendre 
une  cloche  plus  petite  et  la  grosse  boule  du  baroscopc. 
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Voici  les  nombres  relatifs  à  celte  expérience  : 

Cumplémenls. 
srr 

Air  sec 3 

Hydrogène 2,45  o,55 

Gaz  d'éclairage 2|64  o,36 

Acide  carbonique 3,3i  o,3i 

Q     ='»774»     V-— =1,686,     -^^: —  =  ^-'     x  =  0,396. 

Les  différences  des  poids  nécessaires  pour  maintenir  l'équilibre 
sont  encore  assez  fortes  pour  être  parfaitement  appréciables  avec 
les  balances  hydrostatiques  habituellement  employées. 


J.  BERTRAND.   —  Sur  la  loi  de   déviation  du  pendule  de  Foucault;  Complet 
rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  \C1V,  p.  47'»  «882  ('). 

Soit  M  la  position  de  l'observateur  sur  la  surface  de  la  Terre. 
Après  un  temps  dt  il  sera  transporté  en  M'  sur  le  parallèle  passant 
par  le  point  M;  si  le  plan  d'oscillation  du  pendule  n'avait  pas  de 
mouvement  apparent,  il  tournerait  avec  la  Terre  et  ses  positions 
successives  envelopperaient  un  parallèle;  soit  I  le  point  de  contact 
dans  la  position  primitive,  transporté  en  l' lorsque  M  est  venu  lui- 
même  se  placer  en  M';  parmi  les  grands  cercles  passant  par  M', 
celui  qui  fait  le  plus  petit  angle  avec  MI  est  M'R  qui  va  couper 
MI  à  une  distance  MK  du  point  M  égale  à  un  quadrant.  Le  cercle 
M'I'  ne  laisserait  paraître  aucune  déviation.  La  rotation  apparente 
0  du  plan  est  donc  FM'K;   M.    Bertrand  en  donne  l'expression 

suivante  : 

\V 
0  =  cosMP-—. 

P 

cosMPestle  sinus  de  la  latitude,  p  le  rayon  du  parallèle.  Ce  résultat 
démontre  le  principe  sur  lequel  s'est  appuyé  Foucault. 


(  *  )  D'après  le  Bulletin  des  Sciences  mathématiques  et  astronomiques. 
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Ë.  MATHIEU.  —  Mémoire  sur  le  mouvement  vibratoire  des  cloches  {Journal  de 

l'École  Polytechnique,  LI*  Cahier,  1882). 

Poisson  a  donné,  le  premier,  une  théorie  rationnelle  du  mouve- 
ment vibratoire  des  tiges  et  des  lames  et  plaques  planes  (*  ).  Cepen- 
dant, parmi  les  trois  conditions  aux  limites  qu^il  donna  pour  les 
plaques,  deux  devaient  être  remplacées  par  une  seule,  ainsi  que  Ta 
démontré  M.  Kirchhoff(^). 

Mais,  si  la  théorie  du  mouvement  vibratoire  de  ces  appareils  de 
physiciens  doit  être  considérée  comme  connue,  on  n'a  pas  encore 
donné,  que  je  sache,  celle  du  mouvement  vibratoire  des  cloches. 

Avant  d'exposer  cette  théorie,  j'ai  cru  utile  d'établir  celle  des 
lames  courbes,  qui  est  bien  moins  difficile  et  dont  toutes  les  con- 
sidérations doivent  servir  à  la  théorie  des  cloches.  Cauchy  a  traité 
la  question  de  la  lame  courbe  vibrante  (');  mais,  comme  je  l'ai 
expliqué  ailleurs  (*)»  la  détermination  qu'il  a  faite,  dans  les  équa- 
tions différentl elles,  des  termes  qui  dépendent  du  carré  de  l'épais- 
seur, n'est  pas  exacte.  Les  calculs  que  j'emploie  sont  aussi  beaucoup 
plus  simples  que  les  siens. 

Presque  toutes  les  cloches  employées  sont  faites  sur  un  même 
modèle,  et  leur  épaisseur  n'est  pas  partout  la  même;  par  exemple^ 
elle  est  deux  fois  plus  grande  à  la  base  qu'au  sommet.  Donc,  pour 
faire  une  théorie  qui  soit  applicable  aux  cloches  habituelles,  j'ai  dû 
supposer  que  Tépaisseur  varie  quand  on  s'avance  sur  le  méridien, 
du  sommet  de  la  cloche  jusqu'à  la  base. 

Il  existe  une  différence  essentielle  entre  le  mouvement  vibratoire 
d'une  cloche  et  celui  d'une  plaque  plane.  Dans  une  plaque  plane^ 
comme  on  sait,  le  mouvement  longitudinal  o\x  tangentiel  ci  le 
mouvement  iransi'ersal  ou  normal  sont  fournis  par  des  équations 
distinctes.  Dans  une  cloche,  au  contraire,  le  mouvement  vibratoire 
normal  et  le  mouvement  tangentiel  sont  donnés  par  trois  équations 
qui  ne  sont  pas  indépendantes.  Contrairement,  aussi,  à  ce  qui  a 


(')  Mémoires  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  VIII,  18:19. 
(')  Journal  de  C relie,  t.  40. 

(*)  Exercices  de  Mathématiques,  t.  IH,  p.  q85;  1828. 
(')  Journal  de  Mathématiques,  3*  série,  t.  VIII. 
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lieu  pour  une  plaque  plane,  la  hauteur  des  sons  d^me  cloche  ne 
change  pas,  quand  son  épaisseur  varie  partout  dans  un  même  rap- 
port,  les  termes  qui  dépendent  du  carré  de  Tépaisseur  dans  les 
équations  difTérentielles  étant,  en  général,  très  petits  et  négli- 
geables ;  c'est  du  moins  ce  qui  aura  lieu  quand  on  ne  considérera 
que  les  sons  les  plus  graves  qu'une  cloche  peut  rendre. 

J'ai  reconnu  qu'il  est  impossible  de  choisir  la  forme  du  méridien 
d*une  cloche  et  la  variation  de  son  épaisseur,  de  manière  que  la 
cloche  ne  vibre  que  normalement,  et,  quand  une  cloche  vibre  par 
les  coups  du  battant,  les  vibrations  tangentiellcs  sont,  en  général, 
du  même  ordre  de  grandeur  que  les  vibrations  normales. 

Étant  donnée  une  cloche  de  forme  quelconque,  on  peut,  en  en 
frottant  le  bord,  développer  un  mouvement  vibratoire  tournant, 
c'est-à-dire  tangentiel  aux  parallèles  de  cette  cloche,  que  j'apprends 
à  calculer. 

J'ai  examiné  s'il  était  possible  de  choisir  le  méridien  d'une  cloche, 
de  manière  qu'on  pût  lui  communiquer  un  mouvement  vibratoire 
purement  tangentiel  sans  être  tournant;  j'ai  démontré  que  cela  n'est 
possible  que  pour  une  cloche  sphérique  et  d'épaisseur  .constante. 

Quoique  les  équations  différentielles  du  mouvement  vibratoire  le 
plus  général  d'une  cloche  sphérique  se  présentent  sous  une  forme 
assez  compliquée,  je  suis  parvenu  à  les  intégrer  par  des  formules 
d'une  simplicité  remarquable. 

Imaginons  qu'une  cloche  s'évase  fortement  et  se  change  en  une 
calotte  de  révolution  très  aplatie;  le  mouvement  vibratoire  de  cette 
plaque  courbe  aura  alors  beaucoup  plus  d'analogie  avec  le  mou- 
vement transversal  d'une  plaque  plane,  et  il  devient  nécessaire 
d'avoir  égard,  dans  les  équations  différentielles  du  mouvement,  aux 
termes  qui  dépendcntdu  carré  de  l'épaisseur.  Toutefois,  comme  la 
recherche  de  ces  termes  devient  fort  compliquée,  je  me  suis  borné 
à  les  calculer  pour  le  cas  où  l'épaisseur  de  la  plaque  est  partout  la 
même.  E.  Mathieu. 


J.  de  Phys,,  a*  série,  l.  II.  (Janvier  j883.) 


3i  E.  MATHIEU.  —  POLARISATION  ELLIPTIQUE. 

K.  MATHIEU.  —  De  la  polarisation  elliptique  par  réncxion  sur  les  corps  transpa- 
rents, pour  une  incidence  voisine  de  l'angle  de  polarisation;  Journal  de  Mathé- 
matiques pures  et  appliquées^  ?>*  série,  t.  VU,  p.  219;  1881  ('). 

D'après  les  théories  de  Fresnel  et  de  Neuinann,  il  existe  un 
angle  d'incidence  pour  lequel  la  lumière  naturelle  est  polarisée 
complètement,  angle  trouvé  auparavant  par  Brewster,  au  moyen 
de  Texpérience.  D'après  les  recherches  de  M.  Jamin ,  il  existe 
cependant  très  peu  de  substances  diaphanes  qui  polarisent  com- 
plètement la  lumière  dans  le  plan  d'incidence ,  mais  l'intensité 
du  rayon  réfléchi  peut  seulement  être  très  petite.  Il  en  résulte  que, 
dans  le  voisinage  de  l'incidence  calculée  par  la  loi  de  Brewster, 
un  rayon  de  lumière  polarisé  dans  un  azimut  quelconque  donne 
lieu  à  un  rayon  réfléchi  polarisé  elliptiquement,  l'ellipse  de  vibra- 
tion étant  en  général  très  allongée.  Reprenant  la  théorie  de  Neu- 
mann,  M.  Mathieu  recherche  quelle  petite  perturbation  modifie 
cette  théorie.  «  Cette  perturbation,  dit-il,  provient  d'une  très 
petite  perte  de  force  vive  qui  se  fait  sur  le  plan  réflecteur,  en 
sorte  que  les  rayons  réfléchi  et  réfracté  ne  prennent  pas  toute  la 
lumière  qui  sort  du  rayon  incident. 

»  Imaginons  un  rayon  de  lumière  tombant  sur  un  corps  dia- 
phane et  polarisé  perpendiculairement  au  plan  d'incidence;  je 
démontre  qu'à  la  rencontre  du  plan  réflecteur  il  se  fait  en  géné- 
ral, dans  les  rayons  réfléchi  et  réfracté,  un  changement  de  phase 
par  rapport  au  rayon  incident.  Quand  l'incidence  varie  depuis  zéro 
jusqu'à  l'angle  droit,  le  changement  de  phase  dans  le  rayon  réflé- 
chi varie  depuis  une  fraction  très  petite  de  la  demi-ondulation 
jusqu'à  la  demi-ondulation.  Quand  le  rayon  incident  est  au  con- 
traire polarisé  dans  le  plan  d'incidence,  le  changement  de  phase 
du  rayon  réfléchi  reste  toujours  petit.  Si  donc  l'on  suppose  que 
l'on  décompose  un  rayon  polarisé  dans  un  azimut  quelconque  en 
deux  pareils  rayons,  la  polarisation  elliptique  pour  une  incidence 
voisine  de  l'angle  de  Brewster  dépendra  surtout  du  changement  de 
phase  du  premier  rayon  composant.  » 


(*)  D'après  le  Bulletin  des  Sciences  mathématiques  et  astronomiqies. 
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ROB.  THALÉN.  —  SpektralundersÔkningar  rOrandc  skandium,  ytterbium,  erbiuiii 
och  thulium  (Recherches  speclrales  sur  le  scandiuin,  l'yllerbium,  Terbium  et  le 
thulium);  Of^ersigt  a/  Kong l.  Vetenskaps-Akademiens  Forhandlingar ;  1881. 

Les  spectres  d'émission  du  scandium,  de  rytterbiuni  et  de  Ter- 
bium  ont  été  obtenus  en  faisant  éclater  l'étincelle  de  la  bobine  d(î 
Ruhmkorff,  rendue  plus  puissante  par  l'interposition  dans  le  cir- 
cuit de  deux  bouteilles  de  Leyde,  entre  des  électrodes  humectées 
d'une  solution  des  chlorures  de  ces  métaux.  La  dispersion  était 
obtenue  à  l'aide  de  six  prismes  de  flint  de  60°,  et  Ton  repérait 
la  position  des  raies  sur  le  dessin  du  spectre  solaire. 

Le  plus  remarquable  de  ces  spectres  est  celui  du  scandium.  Il 
présente  un  assez  grand  nombre  de  lignes  de  largeur  et  d'intensité 
moyenne  dans  l'orangé  et  Tindigo,  tandis  que  dans  le  jaune,  \r. 
vert  et  le  bleu  on  remarque  une  quantité  de  lignes  très  fines,  mais 
brillantes,  formant  plusieurs  groupes  distincts.  Entre  l'orangé  et 
le  jaune,  on  aperçoit  des  bandes  ombrées  vers  le  rouge,  qui  appar- 
tiennent vraisemblablement  à  Toxyde  du  métal. 

Les  tableaux  suivants  indiquent  les  longueurs  d'onde  des  di- 
verses raies  brillantes  et  leur  intensité.  Le  chiffre  1  correspond 
aux  intensités  les  plus  fortes  : 


I.  —  Scandium, 


Longueur 
d'onde. 


/ 


e 
es 

u 

o 


63o4,o  

6279,0 

6258,0 

6246,0  . . . . 

6238,0 

6210,0.    .. 

6192,5 

6i53,o  . . . . 
6145,0. . . . 
6140,0. . . . 

6ii5,o  

6109,5  . . . . 


Intensité. 


5 
5 
3 
3 
2 
5 
3 
5 

4 
2 
3 


(') 


♦0» 

c 

o 


Longueur 
d'onde. 

6100,5  . . 
6079,0.. 
607 1,5.. 
6064,0 . . 
6037, o. . 
6016,0 . . 
5918,0 


Intensité. 
3 


V) 


(^' 


(  •  )  Lignes  ombrées  vers  le  rouge. 

(')  Bande  excessivement  faible  ombrée  vers  le  rouge. 


584a,o max. 

[  5tio9,o max.  i 


(  58oi,5.. 
577^,0., 


5736,5 . . 

57a3,5.. 

5716,0.. 

5710,5.. 

5707,5.. 

5699,5.. 

5686, o.. 

5683, a.. 

5671,0.. 

5667,5.. 

5665,4.. 

5656,5.. 

564o,o . . 

5590,5.. 

5561 ,0.. 

55i6,o.. 

5519, 5.. 

55iî,5.. 

5484 ,0.. 

5481,0.. 

5451, o-, 

5445,5.. 

5391,3.. 

5374,5. 

i  5355,0. 

■  5348,5. 

;.     5341,5.. 


Longueur 
d'oDdc. 
(  5340,0.. 
5339,0-. 
53i7,5.. 
5i84,5.. 
5357,5.. 
5i39,o.. 
5ai8,5.. 


5098,5.. 
5096,4.. 

^1  5089,5.. 

j;  S  5o86,5.. 
5o85,o.. 
5o83,o.- 
5o8i,o., 
5075,5.. 

5o63i5.. 

5o3o,5., 

4991,0-. 

4979.5. 

4973,0.. 

49ÎÎ.5- 

4911,5.. 
,  4908,5.. 

4S38,o.. 
l  4833 ,0.. 

,   4753,0.. 
j  4743,0.. 

i  4739,5 ■■ 

4737,0.. 

'  4733,2.. 


(')  Baadi 

(')  Groupe  tout  à  U 

{')  Tris  inlcDïC. 

(*)   .igDCStr^  faibles. 

(')  GrovpticaraeUriïtiquc. 

(*)   -iciics  uit  faibles. 

(')  Groupe  caractiîrîslique. 


faible  ombrée  vi 
caraclirisliquc. 
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j6(k,,5.. 

457a,5.. 

[  4556,o.. 

I4i.5,o.. 
4400,0.. 
4383,o.. 
43;4,o.. 


iDtcnsiti'. 

4     (') 


I  4351,5.. 
.13M,5.. 
43ao,o., 
4îi4,o-. 

J  43oG,o. 

f  jagS,»   . 

\  4ii8,5. 


Rouge.  6489,0.. 
/  6463, o.. 
6174,0.. 
6a6i,o.. 

6331,».. 

6iS9,o.. 
6iÎ9,5  . 
6iJi,5.. 
6o5{,o.. 
6004,0. . 


5983,5.. 

5944,0- 

5907,0.  • 

5836, o.. 

58i8,o.. 

5770,0.. 

5766,0 . , 

5749,5.- 

5736,0.. 

3739,5.. 

57.8,-... 
I  56Si,o.. 
I  563o,5.. 

5619, 5.. 

5587,5.. 
i  558o,o.. 


/  5559,5.. 

5555,5.. 

5536, o.. 

55a8,5.. 
l  5476,0.. 
1  5453,0., 

15447,5.. 
5431,7., 
54a6, ï , . 
5389,0,. 
5367,0,, 


53.(6,;.. 
53i5,o,. 
5334,0., 

5579. o- 
I  537fi,o., 

5a57,o.. 
I  5a43,o.. 

5236, o.. 

'  5317,5.. 

>i83,5.. 


['}  Groupe  caracliïriïti(|uc. 
(')  Ligne  double.  (?) 
(')  Apparence  df  Qiimnie. 
(')  Urge. 
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s 
ça 


'0; 
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es 
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Longueur 
d'onde. 

5o85,o . 
4993,5. 
4936,5. 
4935,0. 
4785,5. 
4725,0. 
4C82,5. 
4597,5. 
4582,0. 
4575,5. 


Intensité. 


0076 

6044 

G014 

588 1 

5871 

58:4 

585o 

5826 

5762 

5756 

5738 

5732 

5626 

5485 

5456 

5343 

5256 

5217 

5i88 

5i64 

5i33 

5070 
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o 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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o 
o 
o 
o 
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'?. 
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(> 
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o 
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Longueur 
d'onde. 

45i8,o. 
45i3,o. 
4493,0. 
4438,5. 
43i6,5. 
4218,0. 
4i83,o. 
4180,0. 


Ilf.  —  Erbium. 


1 
5 

5 

4 
4 

5 

2 
3 

4 

5 

5 
(> 

4 
5 

2 

3 
3 

4 
5 

5 


9 
0Q 


('> 


o 

c 


5o4i 

4951 
4899 
4871 
483o 
4819 

479I 
4762 

4758 

4750 

4678 

4674 

46o5 

4565 

4562 

4552 
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5 
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2 
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5 
5 
G 

5 
2 
2 
() 
5 
5 
3 
G 
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4 

5 
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(*) 


(') 


En  ce  qui  concerne  le  thulium,  M.  Thalén  a  étudié  son  speclrc 
d'absorption  et  son  spectre  d'émission.  Pour  le  spectre  d'absorp- 
tion, il  a  employé  deux  solutions  de  nitrates,  Tune  rose,  riche  en 
erbium,  l'autre  presque  incolore  et  riche  en  thulium.  Plusieurs 


(*)  Observée  dès  1878  sur  une  préparation  d'erbium  de  M.  HOglund. 
(')  Voisine  d'une  ligne  du  chlore,  mais  appartenant  au  métal.* 
(»)  Large. 
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bandes  ont  été  trouvées  communes  aux  deux  spectres,  bien  que 
leur  intensité  et  leur  largeur  fussent  très  différentes  de  l'un  à 
l'autre.  Deux  de  ces  bandes  l'emportent  de  beaucoup  sur  toutes 
les  autres  par  leur  largeur  et  leur  intensité  dans  le  spectre  du  thu- 
Hum,  tandis  qu'elles  sont  très  faibles  dans  celui  de  Terbium.  La  plus 
sombre  des  deux  se  trouve  entre  les  lignes  B  et  G  de  Fraunhofer, 
et  se  termine  en  B  quand  on  emploie  une  solution  étendue.  Le 
milieu  de  la  bande  est  alors  versX  =  684o  -,  avec  des  solutions  con- 
centrées elle  s'étend  au  delà  de  B  jusque  vers  a  et  s'étend  de 
X  =  6800  à  )n  =  7070.  L'autre  bande  est  dans  le  bleu  Çk  =  4fi5o); 
elle  est  large  et  médiocrement  noire  avec  les  faibles  dispersions  j 
elle  devient  vague  avec  les  plus  fortes. 

Pour  étudier  le  spectre  d'émission' du  thulium,  M.  Thalén  a  eu 
d'abord  recours  aux  mêmes  solutions  de  nitrates.  11  a  retrouvé 
dans  le  spectre  d'émission  deux  bandes  dont  Tune,  large  et  très 
brillante,  coïncide  parfaitement  avec  la  plus  sombre  des  deux 
bandes  d'absorption  mentionnées  ci-dessus  ;  l'autre  est  dans  le 
bleu  ()v=  4760)  et  manque  dans  le  spectre  d'absorption;  d'autre 
part  on  ne  voit  pas  de  trace  de  bande  brillante  correspondant  à 
la  deuxième  bande  sombre  (X  =  465o),  tandis  que  cette  bande 
brillante  existe  dans  le  spectre  de  Terbium.  11  est  donc  douteux 
que  labandesombre  \  =  4^So  appartienne  réellement  au  thulium. 

Le  spectre  d'émission  du  chlorure  de  thulium  employé  par 
M.  Thalén  présente  beaucoup  de  raies  de  l'vtterbium  et  des  traces 
des  lignes  de  l'erbium.  Après  élimination  de  ces  lignes  étrangères, 
M.  Thalén  forme  le  tableau  suivant  : 

IV.  —  Thulium. 

Longueur  d'oode.  lolensilé.  Longueur  d*onde.  Intensité. 

Orangé  ^^96i, 5 6  U733,o 6 

^'^^"^^•f  5896,0 2(»)       '^'^"•••(  46i5,o 5 

i  4522,0. ....  4 
4481,0 5 
j,^..     4386,5 4 

Verl         ^  ^3o3,7 2  14359,5 4  («) 

••    'i  5o33,5 3  \  4^41,^ 5  (») 


(*)  Ligne  obiervùe  en  1S73  dans  la  préparation  d*erbiuin  de  M.  HOglund. 
( »  )  Large. 
(»)  Large. 
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Longueur  d'onde.         Intcnsilé.  Longueur  d'onde.  Intcnsilé. 

_,.  ,  ^     \  4204,0 6  \7-  I  »     S   îio6,î 6 

Violet.. 5  ^  _^  r                      -              Violet. .<   ,     _'  . 

/  4187,5 )  I  4093,0 6 

La  bande  sombre  6848,0,  qui  se  renverse  dans  le  spectre  d'émis- 
sion, met  hors  de  doute  Texistence  du  ihulium,  bien  que  les 
préparations  de  ce  métal  n'aient  encore  pu  être  obtenues  exemples 
d'ytterbium  et  d'erbium.  E.  Bouty. 


J.-M.  IIILL.  —  Du  mouvement  permanent  de  rélectricitc  dans  un  courant  lami- 
naire sphérique;  The  Q uar ter ly  journal  of  pure  and  applied  Mathematics 
t.  XVI,  p.  3o6;  1879  (»). 

L'écoulement  de  l'électricité  dans  les  surfaces  d'épaisseur  frès 
petite  et  partout  la  même  a  déjà  été  traité  par  divers  auteurs. 
M.  Hill  forme  d^abord  l'équation  fondamentale  du  potentiel  pour 
le  cas  d'une  couche  sphérique  mince;  si  Fon  détermine  un  point 
par  sa  longitude  cp  et  sa  latitude  y,  l'équation  du  potentiel  sera, 
dans  le  cas  d'un  courant  constant, 


-T-r  -+-  cos 


d    l  ri\'\ 


,       I  -h  sin  7 
ou,  en  posant  [jl  =  log -f 


d*\      d^\ 


-+-  -r-r=  O. 


Cette  équation  sert  de  base  aux  recherches  ultérieures  de  l'au- 
teur. 


J.  ELSTER  ET  GEITEL.  —  Ueber  die  Electricilât  der  Flamme  (Sur  l'électricité 
de  la  flamme);  Annalen  der  Physik,  t.  XVl,  p.  198  et  Rcctifîcations,  ibid., 
p.  7irî,  1882. 

Non  seulement  les  théories  proposées  pour  expliquer  les  pro- 
priétés électriques  des   flammes  se  contredisent    mutuellement, 


(•)  D'après  le  Bulletin  des  Sciences  mathématiques  et  astronomiques. 


ÉLECTRICITÉ  DE  LA  FLAMME.  4i 

mais  les  résultats  des  difTérents  expérimentateurs  sont  eux- 
mêmes  inconciliables.  Diaprés  les  auteurs,  cela  tient,  d'une  part, 
à  remploi  du  galvanomètre  comme  moyen  d'étude  et^  d'autre  part. 
à  ce  qu'on  a  négligé  l'influence  de  la  couche  d'air  qui  enveloppe 
immédiatement  la  flamme.  C'est  pourquoi  ils  ont  eu  recours  à 
l'électromètre  à  quadrants. 

Une  première  série  d'expériences  les  a  conduits  aux  résultats 
suivants  : 

i"  La  polarisation  longitudinale  de  la  flamme  n'est  qu'apparente 
et  a  sa  cause  dans  l'enfoncement  inégal  des  fils  servant  d'élec- 
trodes. 

•1*"  La  flamme  se  montre  fortement  polarisée  dans  sa  section , 
la  couche  d'air  qui  enveloppe  immédiatement  la  flamme  étant 
toujours  positive  par  rapport  à  celle  qui  est  dans  la  flamme. 

3®  La  force  électromotrice  est  indépendante  de  la  grandeur  d(; 
la  flamme. 

4°  Le  renversement  de  la  polarité  de  la  flamme  peut  s'obtenir 
par  un  enfoncement  convenable  des  électrodes,  ce  qui  s'explique 
par  les  propositions  i°  et  2°. 

5^  La  force  électromotrice  de  la  flamme  dépend  de  la  nature  du 
métal  qui  constitue  les  électrodes  et  de  la  nature  des  gaz  en  com- 
bustion. Elle  est  remarquablement  forte  quand  on  emploie  l'alu- 
minium ou  le  magnésium  comme  électrode  de  décharge,  et  remar- 
quablement faible  quand  l'électrode  qui  se  trouve  dans  l'air  est 
recouverte  de  sels  (chlorure  de  potassium). 

6"  En  emplo}^^ant  des  électrodes  entièrement  liquides,  l'électrode 
qui  se  trouve  dans  l'air  est  encore  positive  par  rapport  à  celle  de 
la  flamme;  toutes  les  propositions  précédentes  se  vérifient  pour  les 
électrodes  liquides. 

7**  On  peut  réunir  des  flammes  en  tension  comme  les  éléments 
d'une  pile. 

Les  auteurs  ont  ensuite  abordé  l'étude  des  propriétés  thermo- 
électriques  de  deux  fils  de  platine  séparés  par  une  couche  d'air 
chaud,  indépendamment  d'une  flamme  quelconque.  Pour  cela,  ils 
faisaient  rougir  un  des  fils  par  le  passage  de  courants  alternatifs, 
tout  en  maintenant  la  portion  rougie  au  potentiel  du  sol  par  une 
communication  constante;  l'autre  fil  était  placé  à  une  petite  distance 
du  premier. 


4a  DEWAll.  —  ARC  ÉLECTRIQUE. 

Le  résultat  obtenu  est  une  confirmation  de  celui  que  j^ai  annoncé 
moi-même  (*  ),  à  savoir  qu'il  existe  dans  ce  cas  des  forces  électro- 
motrices  considérables,  le  fil  le  plus  chaud  étant  le  pôle  négatif. 

Même  résultat  si  Ton  emploie  des  électrodes  liquides. 

En  partant  de  ces  faits,  on  peut  expliquer  les  phénomènes  pré- 
sentés par  les  électrodes  plongées  dans  les  flammes  :  les  particula- 
rités de  ces  phénomènes  résultent  de  la  superposition  d'actions 
lliermo-électriques  et  d'actions  élcclrolyliques,  Tune  ou  l'autre 
des  deux  actions  avant  la  prédominance,  suivant  les  dispositions 
de  l'expérience. 

D'autre  part,  il  faut  renoncer  à  l'idée  d'une  production  d'élec- 
tricité par  la  flamme  elle-même;  les  auteurs  le  démontrent  en  pro- 
duisant une  flamme  constituée  par  de  l'air  dans  une  atmosphère 
de  gaz  d'éclairage  :  le  sens  de  la  polarisation  reste  le  même  que 
lorsque  le  gaz  brûle  dans  l'air. 

La  théorie  des  propriétés  électriques  de  la  flamme  peut  donc  se 
résumer  ainsi  :  les  gaz  de  la  flamme  et  la  couche  d'air  qui  envi- 
ronne immédiatement  celle-ci  se  comportent  comme  des  électro-  ' 
Ijles  vis-à-vîs  des  électrodes  qui  y  sont  plongées;  à  cette  source 
d'électricité  se  joignent  les  effets  thermo-électriques  dus  à  l'état 
d'incandescence  des  électrodes. 

Ainsi  se  trouvent  confirmées  les  idées  émises  précédemment  par 
Malteucci  (2),  Buff'(')  et  Hankel  (*).  R.  Bloudlot. 


DEWAH.  —  Maoometric  observations  in  ihe  eleciric  arc  (Observations  manomé- 
triques  sur  l'arc  électrique);  Proceedings  0/ the  Royal  Society,  l.  XXXIII, 

p.  262;  18&2. 

L'arc  est  produit  entre  deux  charbons  creux  d'un  diamètre  in- 
térieur de  o",oo3.  Pour  faire  disparaître  la  porosité  de  ces  char- 
bons, on  les  a  chauff'és  au  rouge  blanc  dans  un  tube  de  porcelaine 


(')  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences,  l.  XCII,  p.  870; 
séance  du  4  avril  188 1  :  Sur  la  conductibilité  des  gaz  échauffés. 
(')  Mattelcci,  Philosophical  Magazine  y  t.  VIII,  p.  809;  i855. 
(•)  BuFF,  Liebig's  Annalen,  t.  LXXX,  p.  i,  i85i,  et  XC,  p.  1;  i85f. 
(*)  IlA!(iL£L,  Pogg.  Ann,,  t.  LXXXI,  p.  2ij;  i83o. 
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traversé  par  un  courant  de  vapeur  de  benzine  qui  dépose  du  char- 
bon compact  à  leur  surface.  Ces  charbons  sont  reliés  par  des  tubes 
avec  rintérieur  de  deux  flacons  fermés,  au  fond  desquels  on  a  mis 
de  Téther  ou  tout  aulre  liquide  très  mobile.  Dans  Félher  de 
chaque  flacon  plonge  l'extrémité  recourbée  d*un  long  tube  hori- 
zontal qui  s'ouvre  d'autre  part  dans  l'air  intérieur,  et,  en  obser- 
vant Je  déplacement  de  Téther  dans  ce  tube,  on  peut  apprécier 
une  variation  de  pression  de  -j^  de  millimètre  d'eau. 

Quand  la  nappe  incandescente  de  l'aro  est  bien  fixe  el  limitée 
nettement  par  une  surface  presque  sphérique  enveloppant  l'extré- 
mité du  charbon  positif  et  touchant  seulement  le  charbon  négatif, 
on  observe  au  pôle  positif  un  accroissement  de  pression  pouvant 
atteindre  o",ooi  à  o"*,ooîi  d'eau,  tandis  que  le  pôle  négatif  pré- 
sente plutôt  une  légère  diminution. 

Quand  l'arc  siffle,  la  pression  positive  diminue.  Si  l'on  observe 
des  projections  incandescentes  du  pôle  négatif,  la  pression 
augmente. 

Les  résultats  ne  dépendent  ni  de  la  nature  du  gaz  contenu  dans 
les  tubes  et  les  manomètres,  ni  de  l'origine  du  courant. 

FoUSSEREAU. 


W.  KOHLRAUSCH.  —  Das  clcclrische  LcilungsvcrmogcQ  der  Schwcfclsàurc  und 
Pyroichwcfelsiàurc  und  die  Dichligkcit  der  concenlrirtea  Schwefelsàure  (Cou- 
ductibililé  électrique  de  l'acide  sulfuriquc  ordinaire  et  de  Tacide  de  Nordhauscn. 
Densités  des  acides  sulfuriques  concentrés);  Annalen  der  Physik,  t.  WII, 
p.  69;  1882. 

L'auteur  a  composé  des  mélanges  d'acide  sulfuriquc  el  d'eau 
contenant  depuis  78,87  pour  100  d'acide  sulfuriquc  anhydre  jus- 
qu'à 90,67  pour  100  (89,89  pour  100  acide  de  Nordhauscn).  11 
mesure  pour  chacun  d'eux  :  la  conductibilité  A*<8  '^  18*^  et  les  coef- 
ficients a  et  P  qui  permellenl  de  la  calculer  jusqu'à  3o°  ou  4<^>"  ^ 
l'aide  de  la  formule 

A-,=  X-,8[i-r-a(/— i8)-f-!5(/  — i8)îj. 

L  Mesures.  —  La  composition  centésimale  de  chaque  mélange 
était  déterminée  par  la  mesure  de  sa  densité;  des  analyses  chi- 
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miques  avaient  montré  que  l'exactitude  de  ce  procédé  est  suffi- 
sante. 

La  résistance  de  l'hydrate  se  mesurait  à  j^  près,  entre  des  élec- 
trodes qui  ne  se  polarisaient  pas,  dans  un  vase  de  forme  spéciale, 
dont  la  capacité  de  résistance  était  connue  et  qui  permettait  de  ré- 
partir assez  uniformément  la  chaleur  dégagée  suivant  la  loi  de  Joule 
pour  qu'il  n'en  résultât  aucune  variation  sensible  de  température. 

II.  Résultats.  —  Influence  de  la  concentration.  —  F.  Kohi- 
rausch  avait  montré  que  les  hydrates  définis  corïduisent  plus  mal 
que  leurs  mélangçs  ;  qu'aux  hydrates  SO'  -i-  HO,  SO'  -|-  a  HO  cor- 
respondent des  minima  de  conductibilité. 

W.  Kohlrausch  montre  que  les  hydrates  aSO'-t-HO, 
3SO'-i-HO,  •• .  ont  une  conductibilité  très  faible,  mais  ne  pré- 
sentent pourtant  pas  de  minima  relatifs  (fait  déjà  constaté  par  F. 
Kohlrausch  pour  SO^-i-  3  HO).  Il  retrouve  d'ailleurs  un  minimum 
très  net  et  très  brusque,  qui  ne  correspond  pas  exactement  à  l'hy- 
drate SOS  HO. 

Influence  de  V état  physique.  —  Les  acides  cristallisés  sont  très 
mauvais  conducteurs.  Les  acides  visqueux  ont  une  conductibilité 
électrolytiquc  variant  dans  le  même  sens  que  la  résistance  interne 
de  frottement. 

Influence  de  la  température.  —  k  croît  avec  la  température  ; 
a  et  ^  varient  avec  la  composition  de  l'acide.  Ils  croissent  nette- 
ment lorsque  k  décroît  et  réciproquement;  p  varie  toujours  le  plus 
rapidement. 

III.  Densités.  —  La  densité  présente  un  minimum  pour  l'hy- 
drate contenant 99, 5  pour  100  d'acide  sulfurique  monohydraté  et 
un  maximum  pour  l'hydrate  qui  en  contient  97  pour  100  (*).    . 

G.  Maetih. 


(•)  Voir,  dans  le  Mémoire  original,  les  courbes  tracées  par  Fauteur. 
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GERARD-ANSDELL.  —  On  ihe  critical  point  of  mîxed  Gascs  (Sur  le  point  cri- 
tique des  mélanges  gazeux);  Proceedings  of  the  Royal  Society,  XXXIV,  p.  ii3; 
1883. 

Il  convenait  de  choisir  des  gaz  faciles  à  préparer,  sans  action 
chimique  Tun  sur  Tautrc,  et  présentant  isolément  leurs  points 
critiques  à  des  températures  bien  connues  et  peu  élevées,  pour 
éviter  les  erreurs  dues  à  l'instabilité  de  la  température.  L'auteur 
a  adopté  l'acide  carbonique  et  l'acide  chlorhydrique. 

L'acide  carbonique  était  préparé  par  l'action  de  l'acide  sulfu- 
rique  sur  le  bicarbonate  de  potasse  et  desséché  par  l'acide  sulfu- 
riqne.  L'acide  chlorhydrique  était  préparé  par  l'action  de  l'acide 
sulfurique  sur  le  chlorhydrate  d'ammoniaque  et  aussi  purifié  et 
desséché.  Des  observations  faites  d'abord  sur  chaque  gaz  isolé- 
ment, pour  en  contrôler  la  pureté,  furent  d'accord  avec  les  résul- 
tats antérieurs. 

Les  expériences  furent  faites  dans  un  tube  de  Cailletet  gradué, 
d'une  capacité  de  5o*^*^,  et  dont  la  partie  capillaire  présentait  un 
diamètre  de  o",  002.  On  y  faisait  passer  pendant  plusieurs  heures 
un  courant  d'acide  chlorhydrique,  puis  on  y  pratiquait  un  vide 
partiel,  pour  permettre  l'introduction  d'une  quantité  convenable 
d*acide  carbonique.  Cette  introduction  s'effectuait  sur  le  mercure, 
au  moyen  d'un  tube  capillaire  recourbé.  On  adaptait  ensuite  l'ap- 
pareil à  une  pompe,  à  la  manière  ordinaire,  et  l'on  déterminait  le 
point  critique,  puis  les  tensions  maxima  de  la  vapeur  aux  diffé- 
rentes températures,  et  les  volumes  des  parties  liquides  et  ga- 
zeuses. 

Après  les  expériences,  on  transportait  l'appareil  sur  l'eau  dis- 
tillée pour  absorber  l'acide  chlorhydrique,  qu'on  dosait  dans  la 
dissolution  par  le  nitrate  d'argent.  Le  volume  total  du  mélange 
gazeux  dans  les  conditions  normale»  ayant  été  préalablement 
déterminé,  on  jcn  retranchait  le  volume  de  l'acide  chlorhydrique 
déduit  de  son  poids  et  l'on  obtenait  le  volume  de  l'acide  carbo- 
nique. 

Le  point  critique  de  l'acide  carbonique  étant  3i®  et  celui  de 
l'acide  chlorhydrique  5i°,25,  ceux  des  divers  mélanges  se  ran- 
gèrent par  ordre  de  composition  entre  ces  températures;   mais^ 
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contrairement  à  la  loi  signalée  par  Pawlewski,  les  variations  du 
point  critique  ne  se  trouvèrent  pas  proportionnelles  à  la  composi- 
tion centésimale  des  mélanges.  La  courbe  des  points  critiques  pré- 
sente avec  la  ligne  droite  des  écarts  qui  peuvent  atteindre  3®, 6  de 
température.  Les  courbes  des  tensions  maxima  pour  chaque  tem- 
pérature se  placent  assez  régulièrement  entre  celles  des  deux,  gaz 
purs;  mais  il  importe,  dans  ces  expériences,  d'éviter  avec  soin  les 
plus  légères  traces  d'air  ou  d'autres  gaz,  les  résultats  étant  tou- 
jours profondément  affectés  par  ces  impuretés. 

FOUSSEREAU. 


KARL  STRECKEH.  —  Die  specifischc  Wârmc  dcr  gazformigen  zwci  atomigen 
Verbindungen  von  Clilor,  Brom  uncl  lod  unler  sicli  und  mit  WasserstofT  (Cha- 
leurs spécifiques  des  combinaisons  gazeuses  diatomiques  du  chlore,  du  brome  et 
de  l'iode  entre  eux  avec  l'hydrogène)  ;  yl/in.  der  Physik  und  Chemie,  t.  XVII, 

p.  85;  i8i8. 

L'appareil  dont  l'auteur  s'est  servi  pour  mesurer  le  rapport  k 
des  chaleurs  spécifiques  des  acides  chlorhydrique,  bromhydrique, 
iodhydrique,  du  chlorure  et  du  bromure  d'iode,  ne  diffère  que  par 
des  modifications  de  détail  de  celui  employé  antérieurement  dans 
Tétude  du  chlore,  du  brome  et  de  l'iode  eux-mêmes  (*).  La  dé- 
composition facile  du  chlorure  et  du  bromure  d'iode,  surtout  de 
ce  dernier,  ne  permet  pas  de  faire  des  mesures  très  précises.  Les 
tub^s  employés  sont  assez  larges  pour  éviter  l'influence  du  dia- 
mètre, signalée  par  M,  Kundt. 

On  trouve,  en  représentant  par  y  la  chaleur  spécifique  à  volume 
constant  rapportée  à  l'air,  par  k  l'énergie  du  mouvement  de  trans- 
lation des  molécules,  par  H  l'énergie  totale,  par  V  la  vitesse  du 


son  a  o° 


■u 

HCI 1,39  0,175  0,59  294,1 

HBr 1,43  0,160  0,0 1  199,8 

HI i,4o  o,i7i  o,Go  i57,i 

ICI 1,33  .0,218  0,48  i3:>,4 

IBr 1,33?  0,21  o,5o  121,8? 


(')  Journal  de  PhysiquCy  i*  série,  t.  I,  p.  187. 
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Les  gaz  diatomiqucs  peuvent  donc  être  divisés  en  deux  groupes  : 
dans  le  premier 

(O,  Az,  n,  cos  AzO,  nci,  n  nr,  iii), 

7^  est  voisin  de  0,6;  dans  le  second 

(Cl,  Br,  I,  ICI,  IBr,  BrCl?), 

y.  varie  de  o,44  à  o,5o.  C.  Daguenet. 


UAUTREUX. —  La  route  d'Australie  par  le  lhcrmomt>trc  {Mémoires  de  ïa  Société 
des  Sciences  physiques  et  naturelles  de  Bordeaux,  a*  S4Îrie,  t.  V,  p.  i;  18H2). 

Les  navires  à  voiles  se  rendant  en  Australie  ont  une  roule  bien 
délimitée  jusqu^au  cap  de  Bonne-Espérance.  Au  delà,  les  données 
météorologiques  manquent.  Les  navires  doivent  :  i**  éviter  la  ren- 
contre des  icebergs  bordant  la  banquise  australe  et  les  zones  à 
coups  de  vent  fréquents;  2®  se  rapprocher  le  plus  possible  de  l'arc 
de  grand  cercle  qui  représente  le  plus  court  chemin,  arc  qu'ils  no 
peuvent  suivre,  car  il  passe  sur  la  banquise.  A  Taide  des  données 
expérimentales  qu'il  a  pu  recueillir,  l'auteur  a  proposé  de  mon- 
trer que  le  thermomètre  fournit  à  ce  sujet  d'utiles  indications.  La 
température  de  la  surface  de  la  mer  décroît  des  tropiques  à  la  zone 
glaciaire  d'une  façon  régulière,  dépendant  d'ailleurs  de  la  saison 
et  du  méridien  étudié.  Or  :  1"  on  constate  que  les  zones  011  la 
décroissance  est  rapide  présentent  de  fréquentes  bourrasques; 
2"  l'isotherme  de  4**  avertit  du  voisinage  de  la  banquise  et  doit  être 
considéré  comme  dangereux. 

L'auteur  tire  des  conclusions  pratiques  pour  le  navigateur. 

G.  Màetin. 


THE  AMEBIGAH  JOURNAL  OF  SGIEICE  AHD  ARTS. 

Volume  XXIII;   i**"  semestre,  1882. 

C.-S.  HASTINGS.  —  Achromatisme  des  objectifs  doubles,  p.  167. 

L'auteur,  après  avoir  établi  une  nouvelle  théorie  de  l'achroma- 
tisme des  objectifs  de  lunettes  composés  d'un  (lint  et  d'un  crown. 
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pose  les  règles  suivantes,  qu'il  a  vérifiées  expérimentalement  sur  plu- 
sieurs objectifs. 

On  doit  commencer  par  mesurer  les  indices  de  réfraction  des 
deux  verres  par  rapport  aux  rayons  qui  ont  pour  longueurs  d'onde 
5oo,  5,  56i ,  4  et  celle  de  la  raie  C  ;  puis  on  détermine  les  courbures 
de  l'objectif  par  les  conditions  que  le  rayon  56i  ,4  i^^^ît  pas  d'aber- 
ration de  sphéricité  et  que  les  rayons  marginaux  5oo,5  et  C  aient 
même  foyer. 

D'après  l'auteur,  cette  règle  simple  est  suffisamment  correcte, 
dans  les  objectifs  d'ouverture  moyenne,  pour  toutes  les  sortes  de 
verres  employées  jusqu'à  ce  jour. 


S.-W.  ÏIOLMAN.  —  Mélliodc  simple  pour  calibrer  les  tlicrmomètres,  p.  1*78. 

Les  méthodes  de  calibrage  des  thermomètres  sont  généralement 
omises  ou  indiquées  trop  succinctement  dans  la  plupart  des  Ou- 
vrages élémentaires;  ces  méthodes  sont  du  reste,  le  plus  souvent, 
d'une  application  très  longue  ;  nous  croyons  donc  bien  faire  en  in- 
diquant le  procédé  proposé  par  M.  S.-W.  Ilolman  ;  il  estexpéditif 
et  d'une  exactitude  plus  que  satisfaisante. 

Le  tube  à  calibrer  est  supposé  gradué  en  parties  d'égale  lon- 
gueur, en  millimètres  par  exemple;  on  fait  alors  glisser  dans  ce 
tube  un  index  de  mercure  long  de  o™,  o3  environ,  et  Ton  note  les 
longueurs  successives  /,  /<,  /a, . . . ,  /„  de  cet  index  quand  son  ex- 
trémité postérieure  est  vis-à-vis  des  divisions  «,  fl|, . . .,  ûr„.  On 
trace  alors  une  courbe  avec  ^,  t/<,  •  •  •?  ^z»  comme  abscisses  et  /, 
/<,...,  In  comme  ordonnées.  Sur  cette  courbe  on  mesure  l'ordon- 
née X,  qui  correspond  à  l'abscisse  a-f-  /;  Tordonnée  Xj,  qui  cor- 
respond à  l'abscisse  a  -f-  '  -i-X|,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  une  der- 
nière ordonnée  Xa,  qui  correspond  à  une  abscisse 

située  vers  l'extrémité  du  tube.  Entre  les  divisions  extrêmes  a 
et  h  l'index  est  ainsi  contenu/*  fois;  sa  longueur  moyenne  est 

donc Si  le  tube  était  cylindrique,  les  lectures  auraient  dû 
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élre 

En  a a. 

En  a -h  / a-\ » 

n 

En  a -+- /-hX|  .. .     a -h  a > 

n 

La  correction  de  calibrage  est  donc 

En  a o. 

Lna+/ / 

n 

n  »  "  f^  b  a 

En  a  H- /-h  A|  . . .     /-hA|  —  1 •••• 

n 

On  construit  alors  aisément,  avec  ces  derniers  nombres,  la 
courbe  qui  donne  Terreur  de  calibrage  en  un  point  quelconque  du 
tube. 

Pour  diminuer  autant  que  possible  Tinfluence  des  erreurs  de 
lecture,  il  convient  de  faire  avancer  Tindex  à  peu  près  de  o",oi, 
puis  de  o", 001,  puis  de  o"', 01,  de  o",  001,  et  ainsi  de  suite.  On 
peut,  du  reste,  répéter  l'opération  avec  un  second  index  long  de 
o",o5. 

Cette  méthode  est  deux  ou  trois  fois  plus  rapide  que  la  méthode 
ordinaire,  due  à  Neumann. 

H.  DRAPER.  —  Photographie  du  spectre  de  la  nébuleuse  d'Orion,  p.  339. 

M.  H.  Draper,  Téminent  physicien-astronome  qui  vient  de  mou- 
rir, à  Fâge  de  quarante-cinq  ans,  le  10  novembre  dernier,  est  par- 
venu à  photographier  non  seulement  la  nébuleuse  d'Orion,  mais 
encore  les  pectre  des  différentes  parties  de  cette  nébuleuse  séparé- 
ment. Les  résultats  les  plus  intéressants  de  ce  travail  sont  les  sui- 
vants : 

r*  La  raie  de  l'hydrogène  près  de  G{\  =:  4^4o)  est  forte  et  bien 
définie,  la  raie  /i(X=  4  ioi)est  moins  nette  ;  il  y  a  encore  d'autres 
raies  plus  faibles. 

2*^  Deux  régions  de  la  nébuleuse,  situées  juste  en  avant  du  Tra- 
pèze, donnent  un  spectre  continu,  ce  qui  infirme  en  partie  cer- 
tains des  résultats  obtenus  autrefois  par  lord  Rosse. 

y.  de  Phyt.,  2*  série,  t.  U.  (Janvier  i883.)  4 
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3°  Aux  endroits  où  l'image  photographique  de  la  raie  de  l'hy- 
drogène Çk  =  4340),  dans  la  nébuleuse,  rencontre  le  spectre  d'une 
étoile  du  Trapèze,  on  remarque  un  dédoublement  très  net;  il  y  a 
donc  du  gaz  hydrogène  entre  le  Trapèze  d'Orion  et  nous. 

J.-M.  SCHAEBERLE.  —  Méthode  pour  déterminer  la  flexion  d'une  lunette  dans 

toutes  les  positions,  p.  37^1. 

Sur  l'objectif  et  à  l'intérieur,  on  colle  un  anneau  de  carton  au 
centre  duquel  est  un  petit  miroir  plan  argenté  qui  est  ainsi  très 
près  de  l'objectif  sans  pourtant  le  loucher,  et  renvoie  sur  le  réti- 
cule l'image  du  réticule  lui-même.  On  règle  la  position  du  miroir 
de  manière  que,  la  lunette  pointant  le  nadir,  le  (il  central  coïncide 
avec  son  image  réfléchie;  cette  coïncidence  est  détruite  par  la 
flexion  du  tube  dès  qu'on  incline  cehii-ci.  Pour  déterminer  exac- 
tement la  flexion,  il  ne  reste  plus  qu'à  mesurer  avec  le  fil  mobile 
la  distance  qui  sépare  le  fil  central  de  son  image  pour  chaque  po- 
sition de  l'instrument. 

S.-II.  FREEMAN.  —  Sur  la  production  d'électricité  par  Tévaporation,  p.  428. 

L'auteur  a  fait  évaporer  difl^érents  liquides  :  eau  distillée,  al- 
cool, éther,  dissolution  de  sel  marin  et  de  sulfate  de  cuivre,  dans 
un  vase  métallique  communiquant  avec  un  éleclromètre  de  Thom- 
son très  sensible.  L'appareil  entier  était  placé  dans  une  cage  mé- 
tallique pour  le  soustraire  aux  influences  extérieures.  Bien  que  l'on 
pût  apprécier  une  diff^érence  de  potentiel  égale  an  jj^de  !*•  Daniell, 
on  ne  trouve  jamais  de  production  d'électricité  attribuable  àTéva- 
poration.  L'évaporation,  si  tant  est  qu'elle  produise  de  l'électricité, 
est  donc  tout  à  fait  insuffisante  à  expliquer  l'origine  de  l'électricité 
atmosphérique. 

E.  Ill'NGERFORD.  ~  l.a  neige  et  la  glace  sous  pression  aux  températures 

inférieures  à  zéro,  p.  ^V\. 

On  brise  un  prisme  de  glace,  puis  on  en  rapproche  les  deux 
moitiés  sous  une  pression  très  faible,  la  température  extérieure 
restant  comprise  entre  — 3"  et  —  i3";  au  bout  d'un  temps  suffi- 
samment long,  les  deux  fragments  sont  soudés  de  nouveau. 
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13e  même,  si  l'on  compnme  de  la  neige  dans  un  moule  de  fer, 
sous  des  températures  comprises  entre  —  8"  et —  i8",  on  constate 
f|ue  les  grains  se  soudent,  à  mesure  que  la  pression  est  prolongée 
plus  longtemps,  et  au  bout  d'un  certain  nombre  d'heures  on  finit 
par  avoir  un  morceau  de  glace  parfaitement  transparente. 

En  mélangeant  à  la  neige  une  matière  colorante  en  poudre  et 
soluble  dans  l'eau,  on  reconnaît  du  reste  qu'il  ne  peut  pas  s'être 
formé  d'eau  liquide  dans  ces  expériences.  Tous  les  phénomènes 
observés  ainsi,  et  surtout  rinlluence  bien  marquée  du  temps,  pa- 
raissent à  l'auteur  inconciliables  avec  l'hypothèse  ordinaire  de  la 
liquéfaction  suivie  de  regel;  ils  s'expliquent,  au  contraire,  si  Ton 
admet,  comme  on  le  faisait  autrefois,  une  certaine  plasticité  dans 
la  glace.  La  théorie  du  regel  ne  peut  donc  suffire  à  tout  expliquer 
et  il  faut  y  joindre  l'hypothèse  de  la  plasticité  de  la  glace  sous 
pression.  A.  Akîgot. 
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SUR  ra  SPBGTROSGOPE  A  6RAHDE  DISPERSION; 

Par  m.  a.  CORNU. 

L'appareil  que  je  vais  décrire  (*)  est  un  speclroscope  à  grande 
dispersion  dont  Toriginalité  consiste  en  ce  qu'il  ne  comprend 
qu'une  seule  lunette  et  qu'un  seul  prisme. 

L'objectif  G,  achromatique  {fig-  i),  a  i™,  20  de  distance  focale; 
la  partie  utile  de  son  ouverture  n'est  guère  que  de  o™,o35;  il  forme 
à  la  fois  collimateur  et  lunette;  à  cet  effet,  un  peu  au-dessus  de 
l'axe  principal  supposé  horizontal,  se  trouve  un  petit  prisme  à  ré- 


Fig.  I. 


flexion  totale  R,  distant  d'environ  o*",95  de  l'objectif  destiné  à 
réfléchir,  suivant  un  axe  secondaire,  légèrement  incliné  à  Taxe 
principal,  la  lumière  émise  par  une  fente  verticale  F  placée  au 
foyer  principal  de  l'objectif.  On  supposera,  pour  simplifier  l'indi- 
cation de  la  marche  des  rayons,  que  la  source  de  lumière  est  mo- 
nochromatique, ce  qui  est  d'ailleurs  le  cas  réel  lorsqu'on  règle 
l'appareil  avec  la  lumière  d'un  brûleur  à  gaz  contenant  une  perle 
de  sel  marin  fondu.  Le  faisceau  émergent,  formé  de  rayons  paral- 
lèles, tombe  sur  le  prisme  P  à  arête  verticale  et  se  réfracte  une 
première    fois;   le  faisceau    réfracté   est  reçu    sur    un  miroir  à 


(')  Construit  dans  les  ateliers  de  M.  J.  Duboscq. 
y.  de  PhyS;  1*  série,  t.  II.  (Février  i883.) 
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45®,  M,,  argenlé  extérieurement,  qui  le  réfléchit  verticalement  vers 
le  haut,  puis  sur  un  second  miroir  M2y  à  angle  droit  du  premier, 
qui  le  ramène  horizontalement  et  le  fait  passer  une  deuxième  fois 
à  travers  le  prisme,  mais  à  un  niveau  supérieur  :  là,  le  faisceau 
subit,  sur  un  troisième  miroir  N,  une  réflexion  presque  normale 
qui  lui  fait  reprendre  à  peu  près  le  même  chemin  et  le  ramène  à 
Tobjectif,  après  quatre  réfractions.  On  règle  Tinclinaison  du  troi- 
sième miroir  (mobile  autour  d'un  axe  horizontal  HH'),  de  façon  que 
le  faisceau  de  retour  soit  symétrique  du  faisceau  émergent  par  rap- 
port à  l'axe  principal  et  vienne  former  en/,  un  peu  au-dessous  el 
en  arrière  du  prisme  à  réflexion  totale  R,  l'image  de  la  fente  F  : 
un  oculaire  convenable  L  permet  d'observer  cette  image. 

Une    disposition   très    simple   oriente    le    prisme  de    manière 


Fiç.  2. 


I. 

40- 


f 


qu'il  soit  toujours,  et  pour  tous  les  rayons  ramenés  dans  l'axe  de 
la  lunette,  au  minimum  de  déviation  :  à  ceteflct,  le  prisme  P  et  le 
système  des  deux  miroirs  rectangulaires  M|,  M2  ^fig*  2)  sont  mon- 
tés sur  deux  alidades  indépendantes,  OA,  OB,  tournant  autour  du 
même  centre  O;  le  mouvement  simultané  des  alidades  est  réglé 
par  un  quadrilatère  articulé  AOBC,  de  façon  que  le  plan  bis- 
secteur OC  du  prisme  fasse  toujours  des  angles  égaux  avec  l'axe 
principal  AO  de  la  lunette  et  le  plan  de  réflexion  OR  des  miroirs, 
le  point  A  étant  fixe.  Il  suffit,  pour  cela,  d'engager  la  cheville  C 
d'articulation  des  tiges  AC,  BC  dans  une  fente  longitudinale  de 
l'alidade  du  prisme. 

L'observateur  règle  d'abord  les  deux  miroirs  rectangulaires  en 
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observant  les  images  réfléchies  de  la  prunelle  de  son  œil,  qui 
doivent  se  réunir  en  une  seule,  coupée  en  deux  moitiés  égales  par 
l'arête  commune  des  deux  miroirs  ;  il  règle  ensuite,  comme  on  l'a 
vu  plus  haut^  l'inclinaison  du  troisième  miroir,  de  manière  à  ame- 
ner en /l'image  de  la  fente.  Il  est  bon  d'ôler  le  prisme  d'abord  et 
d'opérer  sur  les  images  seulement  réfléchies;  puis  on  le  remet  en 
place  et  l'on  rectifie.  L'emploi  d'un  faisceau  intense  de  lumière  so- 
laire, qui  rend  visible  la  marche  des  rayons,  facilite  beaucoup  la  pre- 
mière approximation  :  on  achève  avec  la  lampe  monochromatique. 

Lorsque  Tappareil  est  réglé,  il  suffit  de  déplacer  l'alidade  OB 
des  miroirs  rectangulaires,  pour  faire  défiler  dans  le  champ  de  la 
lunette  la  succession  des  raies  spectrales  disposées,  pour  toutes 
les  réfrangibilités,  suivant  la  loi  de  dispersion  que  donneraient  les 
quatre  prismes  placés  constamment  au  minimum  de  déviation. 

On  peut  faire  des  mesures  micrométriques  non  seulement  avec 
un  micromètre  à  fil  placé  à  l'oculaire,  mais  en  utilisant  le  déplace- 
ment de  l'alidade  OB,  produit  par  une  vis  sans  fin  V,  qui  engrène 
sur  le  pourtour  denté  de  l'alidade  liée  à  un  plateau  circulaire.  Un 
tambour  divisé  T  (qu'on  pourrait  aisément  remplacer  par  le  dis- 
positif de  M.  Thollon  pour  l'enregistrement  graphique  des  raies), 
monté  sur  la  tige  de  cette  vis,  se  trouve  placé  près  de  l'oculaire  et 
permet  de  mesurer  les  centièmes  de  tour  et  d'apprécier  les  mil- 
lièmes. 

J'avais  improvisé  cet  appareil,  il  y  a  une  douzaine  d'années, 
avec  un  objectif  à  long  foyer  et  des  fragments  de  glace  de  Saint- 
Gobain;  plusieurs  savants  l'ont  vu  fonctionner,  en  1871  et  1872, 
dans  mon  laboratoire  de  l'École  Polytechnique;  j'avais  obtenu 
ainsi,  à  peu  de  frais,  un  long  prisme  à  sulfure  de  carbone  et  les 
trois  miroirs  argentés  décrits  ci-dessus.  La  construction  définitive 
de  ce  spectroscope,  abandonnée  et  reprise  plusieurs  fois  pour  dif- 
férents motifs,  perd  beaucoup  aujourd'hui  de  l'actualité  qu'elle 
aurait  eue  à  Tépoque  où  l'appareil  a  été  imaginé.  Toutefois  il  ne  le 
cède  en  rien,  comme  simplicité,  à  la  plupart  des  dispositifs  usités 
depuis  et  oflre  même  l'avantage,  sur  beaucoup  d'entre  eux,  de 
mettre  sous  la  main  de  l'observateur  toutes  les  pièces  à  manœuvrer 
pendant  l'observation  :  le  tambour  T  divisé  qu'on  manœuvre  de  la 
main  gauche,  la  fente  F  et  son  tirage  qu'on  règle  de  la  main  droite, 
ainsi  que  la  source  de  lumière. 
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Le  prisme  le  plus  convenable  à  employer  est  un  prisme  à  liquide 
rempli  de  sulfure  de  carbone,  qu^il  faut  soustraire  aux  variations 
de  température  :  les  prismes  de  ilint  sont  rarement  assez  homo- 
gènes pour  donner  de  bonnes  images.  Un  prisme  de  quartz  dont 
le  plan  bissecteur  serait  exactement  perpendiculaire  à  Taxe  op- 
tique pourrait  servir  spécialement  pour  la  spectro photogra- 
phie :  le  retour  des  rayons  compenserait  la  double  réfraction  cir- 
culaire. 

La  principale  diffîculté  réside  dans  la  perfection  des  surfaces  ré- 
fringentes et  réfléchissantes  :  il  est  nécessaire  de  couper  les  mor- 
ceaux à  employer  dans  des  glaces  beaucoup  plus  grandes,  pour 
éviter  les  imperfections  des  bords.  C'est  ce  qui  explique  les  mé- 
comptes que  nous  avons  éprouvés  avec  M.  Duboscq  lorsque  nous 
avons,  la  première  fois,  remplacé  les  glaces  du  commerce  par  des 
glaces  travaillées  avec  soin;  les  images  étaient  moins  bonnes  que 
celles  obtenues  avec  des  surfaces  ordinaires  :  le  mieux  paraissait 
l'ennemi  du  bien.  L'exploration  optique  de  l'ensemble  des  sur- 
faces avec  une  lumière  monochromatique  a  montré  que,  comme 
toujours,  ce  sont  les  bords  des  surfaces  qui  sont  irréguliers.  Dans 
mes  essais  faits  *avec  des  fragments  de  glace  ordinaire,  j'avais 
donné  aux  trois  miroirs  la  forme  carrée,  de  façon  à  les  orienter 
différemment  dans  leur  plan  et  à  chercher  méthodiquement  la 
compensation  mutuelle  de  toutes  les  aberrations.  Cette  compen- 
sation avait  fort  bien  réussi,  et  je  conseillerais  delà  tenter  dans  des 
cas  analogues. 

On  peut  répéter  avec  le  spectroscope  toutes  les  observations 
qui  exigent  une  grande  dispersion  :  je  me  bornerai  à  citer  une 
Cîxpérience  qui  donnera  une  idée  précise  de  la  puissance  de  l'ap- 
pareil. 

Si  l'on  remplace  le  troisième  miroir  N  argenté  extérieurement 
par  une  glace  argentée  intérieurement,  mais  à  faces  bien  parallèles» 
le  spectre  continu  d'une  lumière  intense  est  sillonné  de  franges 
serrées.  Ces  franges  sont  dues  à  l'interférence  des  ondes  réfléchies 
aux  deux  surfaces;  c'est  donc  l'expérience  de  Fizeau  et  Foucault 
sur  l'interférence  à  grande  difierence  de  marche.  Le  spectroscope 
est  assez  dispersif  pour  permettre  de  compter  17  è  i8  franges 
sombres  dans  l'intervalle  compris  entre  les  deux  raies  D  du  spectre 
solaire,  avec  un  miroir  formé  d'une  glace  d'environ  3™"  d'épaisseur. 
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Le  calcul  montre  qu'en  effet  c^est  bien  là  le  résultat  qu^on  doit 
trouver  (•)• 

L'appareil  se  prête  en  outre  très  bien  à  la  spectrophotographie  ; 
mais  il  est  bon  d'éliminer  alors  la  lumière  diOusée  par  les  points 
brillants  de  Tobjectif,  à  l'aide  de  très  petits  morceaux  de  papier 
noir  collés  sur  l'objectif  à  l'intérieur  de  la  lunette. 

Pour  l'observation  optique,  il  n'est  pas  besoin  de  cette  précau- 
tion; il  suffît  d'employer  l'ingénieux  artifice  imaginé  par  M.  Fizeau 
dans  ses  expériences  sur  la  vitesse  de  la  lumière  et  qui  consiste 
à  cacher  sur  Tanneau  oculaire  l'image  conjuguée  des  points  bril- 
lants de  l'objectif  par  un  petit  fil  métallique  fixé  à  l'œilleton  de 
l'oculaire. 


(*)  Soient  cpi  la  différence  de  phase  introduite  par  l'épaisseur  se  de  verre  d'indice 
n^  pour  la  raie  D,  ;  cp,,  /i,  les  coefficients  analogues  pour  la  raie  D,.  Le  nombre  de 
franges  comprises  entre  ces  deux  raies  sera 


9i-?2=^^ 


ou  très  approximatiyement,  si  la  différence  \  —  \  est  assez  petite  pour  être  con- 
sidérée comme  une  différentielle  <A, 


'•-''=="àO'^- 


Pour  un  crown-glass  de  même  nature,  j'ai  obtenu  comme  indices 

Raie  G....  n'=i,5i4498        V  =  o"",ooo65(i2i 
RaieD,...    n'^  1,517 107        X'^  o"", 000 588 89 

Déterminant  les  coefficients  de  la  fonction  approchée, 


/i  =  a-t-r-5     (a=  1,50372,    b  —  0,0000000046473 )j 


d'où  Ton  conclut 


d  (n\  a        36 


dxyk, 

Substituant  la  valeur  \  qui  correspond  à  la  raie  D,,  on  obtient  le  nombre  t\\^iioo. 
Or,  la  valeur  dk  est  la  différence  X,  — X,. 

Raie  D,. . . .    \  —  o"", 000 589 48 
Raie  D, X,  =  o"»",  000  588  89 

Substituant  dans  la  valeur  de  ?,  —  7,,  on  trouve  i5,8  franges,  approximation  en 
rapport  avec  les  petites  incertitudes  sur  les  constantes  de  la  dispersion  et  sur 
l'épaisseur  de  la  glace  qui  n'a  pu  être  mesurée  qu'un  peu  grossièrement. 
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8ÏÏB  L'OBSERTATIOH  GOHPABATIVE  DES  BAIES  TELLUBiaUES  ET  M^TAL- 
UaUES,  GOMME  MOYEN  D'ÉTALUEB  LES  POUTOIBS  ABSOBBAITS  DE 
L'ATMOSPHËBE; 

Par  m.  a.  CORNU. 

Uétiide  de  Tabsorplion  des  radiations  ultra-violettes  par  Tat- 
mosphère  m'a  conduit  naturellement  à  examiner  la  corrélation  qui 
peut  exister  entre  ce  phénomène  et  l'absorption  des  radiations 
visibles. 

Malheureusement,  aux  méthodes  photographiques,  dont  les  in- 
dications ont  une  sorte  de  valeur  absolue,  ne  correspond  aucune 
méthode  photométrique  pour  la  mesure  absolue  de  l'intensité  des 
radiations  visibles  :  on  ne  peut  procéder  que  par  comparaison  avec 
une  source  lumineuse  parfaitement  fixe  comme  éclat,  suffisam- 
ment riche  en  radiations  réfrangibles  et  dont  l'obtention  est  didfi- 
cile  à  réaliser. 

Aussi  m'a-t-il  paru  plus  simple  de  chercher  à  utiliser  un  phéno- 
mène secondaire  qui  se  produit  en  même  temps  que  l'affaiblisse- 
ment  général  des  radiations,  à  savoir,  l'existence  dans  le  spectre 
solaire  de  bandes  sombres  (Brewster)  désignées  sous  le  nom  de 
raies  telluriques,  dont  l'intensité  croît  avec  l'épaisseur  atmosphé- 
rique traversée.  Ces  bandes,  vues  avec  un  spectroscopc  à  faible 
dispersion,  forment  des  teintes  sombres  sur  diverses  régions  as- 
sez limitées  du  spectre  :  j'avais  cherché  d'abord  à  mesurer  l'inten- 
sité comparative  de  deux  régions  voisines  inégalement  assombries 
par  les  bandes;  mais  les  essais  dans  cette  voie  n'ont  pas  été  satis- 
faisants :  la  différence  de  coloration  des  parties  comparées,  l'in- 
rtiicnce  de  la  variation  de  la  largeur  de  la  fente  du  spectroscope 
rendent  difficile  toute  détermination  précise.  Si,  d'autre  part,  on 
augmente  la  dispersion  pour  pouvoir  comparer  des  régions  plus 
voisines  comme  coloration  et  pour  atténuer  l'influence  de  la  fente, 
alors  les  bandes  se  résolvent  en  raies  fines  qui  font  disparaître 
l'uniformité  des  teintes  à  comparer. 

La  possibilité  des  mesures  photométriques  échappe  donc  en- 
core de  ce  côté  :  j'ai  finalement  été  réduit  à  rechercher  simple- 
ment des  repères  destinés  à  distinguer  dans  l'absorption  atmo- 
sphérique des   degrés  bien  déCnis,  d'après  l'intensité  des  raies 
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lelluriques.  Réduit  à  ces  termes,  le  problème  est  beaucoup  plus 
simple  :  il  consiste  à  comparer  des  raies  lelluriques  dont  Tinten- 
sité  est  variable  suivant  IVpaisseur  atmosphérique  traversée  par 
le  faisceau  observé,  avec  les  raies  fixes  des  éléments  métalliques 
qui  sillonnent  également  le  fond  continu  du  spectre  solaire. 

Cette  méthode  s'applique  évidemment  à  toutes  les  bandes  tellu- 
riques  résolubles,  quelle  que  soit  la  nature  des  substances  qui  les 
produisent  :  j'ai  choisi  de  préférence  Tun  des  groupes  de  bandes 
que  les  observations  de  notre  confrère  M.  Janssen,  d'Angstrom  et 
d'autres  physiciens  ou  météorologistes  rapportent  à  Faction  ab- 
sorbante de  la  vapeur,  d'eau,  le  groupe  voisin  de  la  raie  D  de 
Fraunhofer  :  ce  groupe  présente  le  double  avantage  d'offrir  des 
variations  considérables  d'intensité  sur  une  région  extrêmement 
lumineuse,  ce  qui  permet  l'emploi  d'un  appareil  assez  dispersif 
pour  résoudre  les  bandes  en  raies  très  fines. 

La  vapeur  d'eau  joue  un  rôle  si  considérable  dans  tous  les  phé- 
nomènes  atmosphériques,  et  se  présente  en  quantité  si  variable 
suivant  les  circonstances  météorologiques,  que  l'étude  de  son  in- 
fluence s'impose  avant  celle  de  tous  les  autres  éléments  analogues. 

Mon  premier  soin  a  été  de  dresser  la  Carte  exacte  des  raies  tel- 
luriques  et  métalliques  de  la  région  choisie  :  c'est  le  résultat  de 
cette  première  étude  que  j'ai  eu  l'honneur  de  mettre  sous  les  yeux 
de  l'Académie,  sous  la  forme  d'une  Carte  spectrale,  exprimée  en 
longueurs  d'onde,  des  raies  comprises  depuis  Xr=  087,40  jusqu'à 
X= 602,60  (l'unité  étant  le  millionième  de  millimètre);  le  nombre 
total  de  ces  raies  est  d'environ  200,  dont  3o  raies  métalliques  (Fe, 
Ni,  Tî,  Mn,  Na)  et  170  raies  telluriques. 

L'échelle  adoptée  est  quatre  fois  plus  grande  que  celle  des 
Planches  du  beau  Mémoire  d'Angstrom  :  une  échelle  plus  petite 
permettait  difficilement  de  représenter  les  détails  avec  assez  de 
finesse  ou  de  précision.  Cette  Carte  a  été  obtenue  par  le  relevé 
micrométrique  (')du  quatrième  spectre,  fourni  par  réflexion  sur 
un  excellent  réseau  en  verre  argenté,  dont  les  traits  sont  espacés 


(*)  La  méthode  employée  est  fondée  sur  le  théorcnie  suivant,  qui  ne  me  paraît 
pas  avoir  été  signalé  : 

Si  l'on  observe  l'un  des  spectres  de  diffraction  dans  le  voisinage  de  la  nor- 
male au  plan  d'un  réseau  fixe,  les  variations  de  la  longueur  d'onde  des  raies 
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de  o"**", 002935  et  que  je  dois  à  robligeance  de  M.  Rutherfurd  :  les 
images  (obtenues  avec  le  collimateur  et  la  lunette  d'un  petit  cercle 
de  MM.  Brunner)  sont  assez  parfaites  pour  qu'on  ait  avantage  à 
remplacer  Toculaire  de  la  lunette  par  un  microscope  composé 
grossissant  vingt-cinq  fois. 

Les  observations  ont  été  faites  à  Courtenay  (Loiret),  pendant  les 
mois  d'octobre,  novembre  et  décembre  1879,  renouvelées  pendant 
les  années  suivantes  et,  finalement,  reprises  et  calculées  à  nouveau 
au  mois  d'octobre  dernier. 

J*ai  pu  vérifier,  conformément  à  l'opinion  des  physiciens  préci- 
tés, que  les  raies  telluriques  de  ce  groupe  présentent  une  intensité 
qui  varie  en  raison  composée  de  la  quantité  de  vapeur  d'eau  con- 
tenue dans  l'atmosphère  et  du  chemin  parcouru  par  le  faisceau 
observé.  Le  phénomène  a  été  particulièrement  net  pendant  les 
grands  froids  de  1879  :  je  me  bornerai  à  citer  l'observation  du 
3  décembre  faite  par  une  température  de  —  1 1®  :  les  raies  tellu- 
riques voisines  de  D,  très  intenses  dans  le  spectre  du  Soleil,  à  son 
lever,  à  cause  de  la  longueur  du  chemin  parcouru  par  le  faisceau, 
s'effacèrent  en  moins  d'une  heure,  à  mesure  que  le  Soleil  montait 
sur  riiorizon,  à  tel  point  que  les  plus  beaux  groupes  devinrent  à 


observées  sont  sensiblement  proportionnelles  aux  variations  de  leurs  disteuiceM 
angulaires  relatives. 

Le  rapport  de  proportionnalité'  est  égal  au  quotient  de  la  distance  coiuUmiè 
a  des  traits  du  réseau  par  Vordre  du  spectre  observé,  .  ' 


croin< 

1( 

En  effet,  la   distance  angulaire  8  d'une  radiation  diffractée  X,  comptée,  cotaMMr<__ 

l'incidence  i,  d'un  même  cùté  delà  normale  au  plan  du  réseau,  est  donnée  ptr  là^^il: 

formule 

rt(sini  li:  sin  6)  =  wX,  ' 

-^  suivant  qu'on  observe  par  réflexion  ou  par  transmission. 
D'où  l'on  conclut,  si  l'incidence  est  constante, 

-—^  —  -  coso, 

quotient  qui  se  réduit  à  -  à  moins  de près  en   valeur  relative,  lorsque  8  est 

compris  entre  ±:  q**33',  c'est-à-dire  dans  un  intervalle  angulaire  de  plus  de  5®. 

Ce  théorème,  outre  divers  avantages  purement  optiques,  réduit   donc  au   mini- 
mum la  difficulté  du  calcul  d'interpolation,  assez  pénible  dans  la  plupart  des  cas* 


ElAlES  TELLUHIQDES  ET  MËTALLIQDES.  61 

peine  visibles  ;  le  spectre  ainsi  dëpouillé  ne  présentait  plus  que  les 
raies  métalliques. 

Si  l'on  met  à  part  ces  cas  exceptionnels  d'une  atmosphère  des- 
séchée par  un  froid  intense,  on  peut  dire  que  les  raies  lelluriques 
principales  sont  toujours  plus  ou  moins  visibles  pour  un  observa- 
teur exercé  :  on  peut  donc  suivre  la  variation  de  leur  assombrisse- 
ment  et  pointer  les  heures  ou  mieux  les  hauteurs  du  Soleil  qui 
correspondent  à  l'égalité  de  noirceur  entre  la  raie  choisie  et  les 
raies  métalliques  voisines.  C'est  un  efl'eL  particulier,  dépendant  de 
la  largeur  de  la  raie  et  de  l'énergie  de  l'absorplion,  que  l'œil  par- 
vient à  apprécier  avec  précision  et  dont  il  faut  se  contenter  en 
l'absence  de  tout  autre  moyen  de  mesure.  Tel  est  le  principe  de 
la  méthode  d'obs 
lion  des  physicie 

Voici  la  liste  di 
mander. 

L'ordre  des  gr 
les  raies  sont  dési 


7vation  que  |e  me  permets  de  signaler  à  l'atten- 
5  et  des  météorologistes, 
principaux  groupes  de  comparaison  à  recom- 


ndù 


ip. 

ir  longue 

parenthèses  définit  leur  ordre  relatif  d 

il  est  en  cliifTres  arabes  pour  les  raies  ï) 

romains  pour  les  raies  lelluriques  vari 

Le  croquis  ci-joint,  à  petite  échelle, 


me  absorption  croissante  ." 

ur  d'onde  ;  le  nombre  entre 

importance  {de  un  à  dix)  : 

létalliques  lixes,  en  chilfre.s 

ibles. 

qui  reproduit  l'aspect  gé- 


néral des  groupes  dont  il  vu  être  question,  facilitera  la  délcrmina- 
lïon  de  ces  raies  en  attendant  la  publication  définitive  de  In 
Carte  ('). 


<')  I-e  dessin  esl  actufllcnicnl  »  I»  gravure  cl  sera  public,  av«c  le  Mén 
laïllc,  dans  le  Journal  Je  l'Ecole  Polytechnique. 
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Haies 
rrirtcilli  |ue< 
Kaies  dp 

te11uriqup.«.         roniparaisoii.  Hcmarques. 

58q,88  (lin .  .  .  .    T  •      •  .  '1   • r ^^ 

^       \,,,          i             -  ,«    \  Les  raies  a  comparer  sont  assez  eloij^nees,  ce 

5qo,ol  (I\  ).    .       5qo,i'j(8)  .         ,,                     .                       ... 

^            \r            I     .»  i^    X      j  qui  rend  la  comparaison  un  peu  incertaine. 

■>^9i7>  0) 

;  0951,66  (8)  /  Comparaison  facile  et  précise  avec  les  trois 

.093,09  (IVi. .  . .   '  593,35  (7)  J  raies  successivement,  mais  surtout  avec  la 

'  ^92,90  (6)  \  deuxième  et  la  troisième. 

"  r  r«  /Vf                                  l  ^^  groupe  de  trois  raies  telluriques  égales 

'ÏQ^'-^tlvi'          *  5o5  5- M  î  et  èquidistantes  (que  je  propose  d'appeler. 

'^^^'^_  \y,\"       \     J  >   /  wM  p^ur  abréfîcr,  \c petit  triplet)  est  très  fa- 

^  '^     '      '*     '                         \  cilc  à  retrouver  et  à  observer. 

590,41  (X)....       590,^5(8)  Comparaison  particulièrement  précise. 

„„,                                /  Ce  croupe  de  trois  raies  telluriques  égales 

591,751(111    .    .   \  .,.               .     ^             .                     1 

^         «  )..,v           \  .       .....   1  et   equidislantes   (qu  on   peut   nommer   le 

591,78(111  ...   '  591,30  (4)  '  j.   '  ,  s       .1       I                    •      ui 

r       Q«/iii            I                      J  j^rana  trtplet)  est  le  plus  reconnaissable 

^   '  ^       '     ■  (de  tous  les  groupes  telluriques. 

598,41  (Vin  . .       598,37  (.3)  La  raie  tcllurique  est  un  peu  estompée. 

589,88  (IIIV.  ...                       /  589,48  est  la  raie  F),;  l'absorption  est  déjà 

590,04  (IV;.    .  .    !'  589,48  {'>■)  ■  très  énergique;   les  raies  telluriques  com- 

589,71  (V) /                       (  mencent  à  s'estomper  sur  les  bords. 


Ces  groupes  de  comparaison  définissent  des  repères  fixes  dans 
la  progression  de  Tahsorplion  atmosphérique;  chacun  d'eux  per- 
met d'obtenir  quelque  chose  de  plus,  à  savoir  :  la  mesure  relative 
de  la  quantité  totale  de  la  substance  absorbante  qui  produit  la  raie 
tellurique  observée. 

En  eflet,  réduisons,  pour  simplifier,  la  forme  des  couches  atmo- 
sphériques à  des  plans  horizontaux;  on  aura,  d'après  la  loi  de 
Bouguer,  pour  la  proportion  q  de  radiation  transmise  dans  une  di- 
rection faisant  un  angle  h  avec  Thorizon, 

—  / 

a  étant  le  coefficient  d'absorption  de  la  radiation  observée;  e  la 
quantité  totale  de  substance  absorbante:  /  l'épaisseur  du  milieu 
absorbant  dans  la  direction  zénithale;  si,  en  deux  circonstances 
différentes,  on  observe,  dans  le  spectre  solaire,  Tégalité  d'inten- 
sité de  la  raie  tellurique  produite  par  celle  absorption  avec  la 
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même  raie  métallique  aux  deux  hauteurs  du  Soleil  A,  h' j  on  en 
conclura  la  relation 


ff' 


siiiA        siii/('* 

donc  le  rapport  des  quantités  tot-ales  de  matière  absorbante  est 
te  rapport  des  sinus  des  hauteurs  du  Soleil  pour  lesquelles  il 
y  a  égalité  de  la  raie  tellurique  a%'ec  le  même  repère. 

De  là  une  méthode  très  simple  pour  évaluer  relativement  chaque 
jour  et  même  à  chaque  heure  la  quantité  totale  de  vapeur  d'eau 
qui  se  trouve  dans  l'atmosphère  :  on  aura  évidemment  autant  de 
déterminations  qu'on  aura  de  couples  d*ol)servations  d'un  môme 
repère. 

Si  l'on  considère  comme  rigoureuse  la  loi  exponentielle  admise 
par  les  météorologistes  (voir  Comptes  rendus  des  séances  de 
r Académie  des  Sciences,  t.  XC,  p.  9i3)  pour  la  loi  de  réparti- 
lion  de  la  vapeur  d'eau  avec  l'altitude,  on  conclut  aisément  que  e 
est  proportionnel  à  la  force  élastique  de  la  vapeur  d'eau  au  lieu 
même  d'observation,  relation  fort  importante  à  bien  des  points 
de  vue. 

Il  resterait  à  indiquer  les  conséquences  qui  dérivent  de  celle  loi 
de  répartition  de  la  matière  absorbante  avec  Taltitude,  à  parler  de 
la  comparaison  des  repères  entre  eux,  de  la  variation  séculaire 
des  lignes  métalliques  fixes  et  de  la  possibilité  de  l'apprécier.  Mais 
ces  développements  entraîneraient  en  dehors  des  limites  d'une 
simple  Note  :  ils  trouveront  place  dans  le  Mémoire  détaillé. 

L'exposé  rapide  qui  précède  suffit  pour  montrer  les  ressources 
que  peut  fournir  aux  physiciens  et  aux  météorologistes  la  méthode 
d'observation  dont  je  viens  d'indiquer  le  principe  :  il  n'est  pas 
inutile  d'ajouter  qu'elle  résout  d'une  manière,  sinon  parfaite,  du 
moins  fort  simple,  un  problème  dont  on  n'avait  pas  encore,  à  ma 
connaissance,  donné  de  solution. 
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BECHEBCHE8  SUR  LA  G01EPARAI80H  PHOTOMÉTBiaUE  DES  SOURCES  DIVSR- 
SEMEHT  COLORÉES,  ET  EH  PARTICULIER  SUR  Là  C0HPARAI80V  DES 
DIVERSES  PARTIES  DTH  MÊME  SPECTRE  (t). 

Par  mm.  J.  MACÉ  DE  LÉPINAY  et  W.  NICATI. 

I.  Toute  méthode  photométrique  repose  sur  la  possibilité  d*ap- 
précier  Tégalité  d'éclairage  de  deux  surfaces  éclairées  Tune  par 
la  première,  Tautre  par  la  seconde  des  deux  sources  lumineuses 
étudiées. 

Cette  appréciation,  qui  semble  au  premier  abord  impossible 
dans  le  cas  de  sources  diversement  colorées,  peut  se  faire  néan- 
moins avec  une  certaine  exactitude,  et  cela  de  deux  manières 
distinctes,  en  prenant  pour  point  de  départ  deux  fonctions  de  Tœil 
bien  différentes,  qui  nous  semblent  correspondre  aux  deux  expres- 
sions voir  et  distinguer  (^). 

I®  Quelque  différentes  que  soient  les  colorations  des  deux 
surfaces  voisines  que  Ton  compare,  l'expérience  montre  que^  si 
Ton  fait  varier  l'intensité  d'éclairage  de  l'une  d'elles,  l'œil  pourra 
apprécier  avec  une  certaine  exactitude  l'instant  où  ces  deux  sur- 
faces paraîtront  également  éclairées,  l'instant,  en  d'autres  termes, 
où  elles  paraîtront  avoir  même  clarté  ('). 

Cette  appréciation,  toutefois,  ne  se  fait  avec  quelque  précision 
qu'à  la  condition  essentielle  que  les  sur/aces  à  comparer  soient 
suffisamment  petites.  Nous  avons  fait  usage  d'un  photomètre  de 
llumford,  dont  la  tige  opaque  avait  seulement  o™,ooi  de  dia- 
mètre. 


(*)  Dans  CCI  article,  nous  nous  proposons  uniquement  d'exposer  les  principaux 
résultats  de  nos  recherches.  Pour  tout  ce  qui  est  relatif  à  la  description  des  appa- 
reils et  aux  détails  des  expériences,  nous  prions  le  lecteur  de  se  reporter  au  Mé- 
moire complet  qui  paraîtra  prochainement  dans  les  Annales  de  Chimie  et  de 
Physique.  Toutes  ces  recherches  ont  été  effectuées  dans  l'une  des  salles  de  l'Ob- 
servatoire de  Marseille,  gracieusement  mise  à  notre  disposition  par  M.  Stéphan, 
directeur. 

(')  Voir,  pour  la  discussion  des  méthodes,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique, 
novembre  1881. 

(•)  Méthode  employée  par  Fraunhofer  {Denkschri/ten  der  Bayrischen  jékade^ 
mie,  i8i5)  et  O.-N.  Rood  {Journal  de  Physique,  t.  VJII,  p.  ai5). 
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a°  Nous  pouvons  également  prendre  comme  point  de  départ  la 
faculté  de  Tœil  de  nous  faire  distinguer  les  détails  des  petits  objets, 
noirs  sur  fond  blanc,  tels  que  des  caractères  d'imprimerie.  On  sait 
que,  quelle  que  soit  la  coloration  de  la  source  éclairante,  cette  fa- 
cile distinction  diminue  avec  Tintensité  de  l'éclairage,  et  augmente 
avec  elle.  En  d'autres  termes,  Tacuïté  visuelle  augmente  et  diminue 
en  même  temps  que  l'intensité  lumineuse  objective  (*). 

Nous  pourrons  donc  considérer  deux  quantités  de  lumière 
comme  égales  entre  elles  lorsque,  éclairant  un  même  objet  inco- 
lore (noir  sur  fond  blanc),  placé  toujours  à  la  même  distance  de 
l'observateur,  elles  lui  en  font  percevoir  les  détails  avec  la  même 
netteté^  ou  encore  lorsqu'elles  ramènent  Pacuïic  visuelle  à  la 
même  valeur  (2). 

Ces  deux  définitions,  également  rationnelles,  ne  sont  nullement 
équivalentes  :  nous  avons  eu  précédemment  Toccasion  de  l'éta- 
blir (').  C'est  ce  qui  ressortira  plus  complètement  des  mesures 
que  nous  avons  effectuées  sur  les  radiations  simples  du  spectre 
par  l'une  et  l'autre  de  ces  deux  méthodes  photométriques. 

!!•  Mais,  avant  d'exposer  les  résultats  de  nos  recherches,  il  est 
nécessaire  de  définir  deux  termes,  dont  l'emploi  s'impose  dans 
toute  comparaison  photométrique  de  sources  colorées. 

Helmhoitz  a  montré,  comme  conséquence  du  phénomène  que 
nous  avons  étudié  dans  ce  recueil  même,  sous  le  nom  de  phéno- 
mène de  Purkinje,  que  la  comparaison  des  intensités  de  deux 
sources  colorées  n'est  en  général  pas  permise.  Pour  préciser,  sup- 
posons une  source  jaune  (lampe  Carcel,  par  exemple)  et  une 
source  bleue  placées  à  la  même  distance  de  l'écran,  et  supposons 
q^e  cette  dernière  source  soit  la  plus  faible.  Nous  pourrons  rame- 
ner les  deux  ombres  à  paraître  de  même  clarté,  soit  en  augmentant 
la  quantité  de  lumière  bleue,  la  source  jaune  restant  immobile, 


(•)  Journal  de  Physique,  q«  série,  t.  I,  p.  16 j:  1882. 

(')  Ce  môme  principe  a  été  appliqué  par  Herschel  (cité  dans  la  Physique  de 
Daguin,  t.  IV,  p.  248),  par  W.  Siemens  (  Wiedemann's  Annalen,  t.  Il,  p.  Sai), 
par  Bous-mêmcs  {Comptes  rendus,  mai  1880),  et  enfin  par  MM.  Crova  et  La- 
garde  {Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  I,  p.  162;  188a). 

(*)  Voir  Annales  de  Chimie  et  de  Pl^sique;  lac,  cit. 
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soit  en  diminuant  la  quantité  de  lumière  jaune,  la  quantité  de  lu- 
mière bleue  restant  invariable.  Or  ces  deux  expériences  condui- 
sent, pour  la  valeur  de  Tintensité  de  la  source  bleue,  à  des  nom- 
bres qui  peuvent  être  très  difiercnts. 

Toute  difficulté  disparaît  par  Tempioi  exclusif  des  expressions 
coefficients  d^éf^ale  clarté,  coefficients  d'égale  acuité. 

En  particulier,  s'il  s'agit  de  comparer  entre  elles  les  radiations 
spectrales,  nous  imaginerons  tout  d'abord  le  spectre  amené  à  un 
état  de  clarté  tel,  que  la  clarté  maxima  dans  le  jaune  ait  une  va> 
leur  donnée,  déiinie  comme  égale  à  celle  d^une  lampe  Carcel  éta- 
lon, placée  à  une  distance  déterminée  de  l'écran.  Nous  appellerons 
coefficient  d'égale  clarté  relatif  à  une  région  quelconque  ile 
ce  spectre,  le  nombre  qui  exprime  dans  quelle  proportion  nous 
devrons  faire  varier  la  quantité  de  lumière  blanchCy  pour  obte- 
nir en  cette  région  la  même  clarté  que  possédait  primitivement 
la  partie  la  plus  intense  du  spectre. 

Les  coefficients  analogues,  déduits  de  l'observation  de  Tacuït!* 
visuelle,  porteront  le  nom  de  coejficients  d*égale  acuité. 

Toute  difliculté  provenant  du  phénomène  de  Purkinje  a  bien 
disparu,  car  dire  qu'en  une  région  du  spectre  le  coefficient 
d'égale  clarté  est  G  revient  à  exprimer  un  simple  fait  expéri- 
mental. 

in.  Les  coefficients  ainsi  définis  ne  sont  point  constants.  Ils 
dépendent  essentiellement,  toutes  les  autres  conditions  restant  le> 
mêmes,  de  la  clarté  à  laquelle  a  été  amenée  au  préalable  la  radia- 
tion la  plus  intense  du  spectre.  Il  est  important  de  connaître  toui 
d'abord  les  lois  de  ces  variations. 

Dans  le  cas  des  coefficients  d*égale  clarté,  nous  y  parviendrons 
en  résolvant  tout  d'abord  le  problème  suivant  :  Soient  deux  sources 
A  et  B  de  couleurs  différentes .  Représentons  par  A  les  quantités 
de  lumière  envoyées  sur  l'écran  par  l'une  ou  par  l'autre  de  ces 
deux  sources  au  moment  où  elles  donnent  des  ombres  de  même 
clarté  que  l'étalon  Carcel  placé  à  G'",i5  de  l'écran.  Si  nous  venons 
à  faire  varier  dans  le  rapport  de  i  à  Q  la  quantité  de  lumière  en- 
voyée par  A,  il  nous  faudra,  pour  rétablir  l'égalité  des  ombres, 
faire  varier  la  quantité  de  lumière  envoyée  par  B  dans  une  pro- 
portion Q'  en  général  différente  de  Q.  Nous  nous  sommes  proposé 
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de  trouver  la  relation  qui  existe  entre  Q  et  Q'  pour  les  diverses 
radiations  simples  du  spectre.  Nous  choisirons  pour  source  A  la 
radiation  jaune  la  plus  intense  du  spectre. 

On  peut  arriver  à  cette  relation  de  deux  manières.  Nous  indi- 
querons ici  seulement  la  plus  simple  des  deux  démonstrations  que 
Ton  peut  en  donner  (*). 

Nous  nous  appuierons  à  cet  effet  :  1"  sur  Tënoncé  donné  par 
Helmhoitz  du  phénomène  de  Purkinje  :  «  LMntensité  de  la  sensa- 
tion est  une  fonction  de  l'intensité  lumineuse  objective  qui  varie 
suivant  l'espèce  de  lumière.  » 

2**  Nous  admettrons,  comme  exacte  à  la  fois  pour  toutes  les  ra- 
diations simples  du  spectre,  la  loi  de  Fechner  que  «  l'intensité  de 
la  sensation  S  varie  comme  le  logarithme  de  l'intensité  lumineuse 
objective  »  (*^). 

3"  Nous  remarquerons  enfin  qu'à  des  ombres  de  même  clarté 
correspondent  évidemment  des  intensités  de  sensations  égales. 

Nous  aurons  donc,  entre  les  quantités  Q  de  lumière  jaune  el 
Q'  d'une  autre  lumière  (pielconquc,  capables  de  donner  des  ombres 
de  même  clarté,  la  roialion 

d'où 

logQ  -  ^f  loîîQ',    logQ    ^AIogQ'. 

De  nombreuses  expériences  ont  vérifié  complètement  l'exac- 
titude de  cette  dernière  formule.  Les  écarts  entre  le  calcul  et  l'ob- 
servation n'ont,  en  eifet,  presque  jamais  atteint  3  pour  100. 

Il  suit  de  là  un  fait  important,  c'est  que,  pour  caractériser  de  la 
manière  la  plus  complète  la  marche  et  l'intensité  du  phénomène 
de  Purkinje  pour  une  radiation  donnée,  et  dans  des  conditions 
déterminées,  il  nous  suffira  de  connaître  la  valeur  numérique  cor- 
respondante de  la  constante  A. 


(')  La  démonstration,  plus  longue,  donnée  par  nous  dans  les  Comptes  rendus 
de  l'Académie  des  Sciences  (30  mars  1883},  a  l'avantage  de  reposer  directement 
sur  la  loi  de  Bouguer-Masson.  La  loi  de  Fechner  n'étant,  du  reste,  qu'une  inter- 
prétation de  cette  loi,  les  deux  démonstrations  rentrent  au  fond  l'une  dans  l'autre. 

(')  Optique  physiologique,  p.  3 ta  (4(4  )• 
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SI  nous  remarquons  de  plus  que,  pour  toutes  les  radiations 
spectrales,  comparées  à  la  radiation  jaune,  nous  avons  trouvé 
A<  I,  nous  pourrons  dire  : 

L'intensité  du  phénomène  de  Piirkinje,  d'autant  plus  grande 
que  A  est  plus  différent  de  l'unité,  pourra  être  caraetcrisée 
par  la  valeur  numérique  de  i  —  A. 

Un  fait  capital,  que  nous  ne  ferons  toutefois  que  signaler  ici,  est 
le  suivant  :  pour  chacune  des  radiations  du  spectre,  Tintensité  du 
phénomène  de  Purkinjc  diminue  dans  de  notables  proportions  en 
même  temps  que  l'étendue  des  images  rétiniennes  des  deu\ 
ombres;  elle  varie  donc  tout  à  la  fois  avec  la  liauteur  des  ombres 
et  avec  la  distance  de  Tobservaleur  à  Técran. 

Toutefois,  dans  le  cas  d'ombres  assez  petites  pour  que  Tou- 
verturc  du  cône  sous  lequel  elles  sont  vues  soit  inférieure  à  4«^ 
environ,    Tintensilé  du    phénomène   de    Purkinje    devient    in\a- 
riable.  C'est  à  ce  cas  limite  seul  que   sont  relatifs  les  nombres 
suivants  : 


A. 

\ 

alour  de  A. 

A  >   0,DI7 

i,ooo 

À  —  o,i8> 

o,«)5o 

o,47f 

o,9i3 

»:iil) 

«  ï  «()() 

0,4*^0 

o,85i 

Si  nous  prenons  pour  abscisses  les  longueurs  d'ondes,  pour  or- 
données les  valeurs  do  A  (diminuées  de  o,5),  nous  obtiendrons 
la  courbe  supérieure  de  Idjig,  i . 

Il  est  à  remarquer  que  ces  expériences  confirment  complètemenl 
une  loi  que  nos  recherches  antérieures,  fondées  sur  le  principe 
des  acuités  visuelles,  nous  avaient  permis  de  démontrer,  et  qui 
peut  être  énoncée  ainsi  : 

L'intensité  du  phénomène  de  Purkinje  est  nulle,  chaque  fois 
que  l'on  compare  entre  elles  deux  radiations  quelconques  de  la 
moitié  la  moins  réfrangible  du  spectre.  Le  phénomène  de  Pur- 
kinje se  produit  y  au  contraire,  chaque  fois  que  l'on  compare  à 
l'une  quelconque  de  ces  radiations,  l'une  des  radiations  de 
la  moitié  la  plus  réfrangible  du  spectre,  et  arec  une  intensité 
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qui   croit   rapidement  avec    la   réfrangibilité   de   cette  der- 
nière (  *  ). 


IV.  Des  considérations  tout  à  fait  analogues  à  celles  que  nous 
venons  d'exposer  nous  ont  conduits  à  trouver  une  relation  entre 
les  quantités  q  de  lumière  jaune  et  q'  de  lumière  bleue  qui  donnent 
des  acuités  visuelles  égales. 

MM.  Sous  et  Charpentier  ont,  en  effet,  démontré  que  l'acuïté 
visuelle  variait  comme  le  logarithme  de  l'intensité  lumineuse 
objective.  Cette  loi,  appliquée  aux  nombres  inscrits  dans  le  Ta- 
bleau III  de  notre  précédent   article   (^),    se  trouve  être   con- 

Fig.  i. 


0,51         0,50         0>9        0. 


firmée  complètement,  dans  le  cas  des  radiations  jaunes,  et  avec 
une  assez  grande  approximation  pour  les  radiations  bleues.  On 
trouve  de  la  sorte 


d'où 


V — 0,33  =  0,2118  log^  =  0|2ii8.B  logg', 
log^  =  Blog^'. 


(*)  Voir  Helmboltz,  Pogg.  Annalen,  t.  XCIV,  p.  19. 

(')  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  I,  p.  87.  Il  est  important  de  remarquer 
que,  dans  toutes  les  expériences  qui  ont  servi  à  établir  ce  Tableau,  l'objet  dont  on 
cherchait  à  distinguer  les  détails  était  constamment  vu  sous  un  angle  inférieur 
à  45'. 

y.  de  Phy$,,  2*  série,  t.  II.  (Février  i883.)  6 


Valeur  de  B 

i,ooo 

0,761 

0,559 

o,53o 

0,481 
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Les  valeurs  de  B  ainsi  calculées  sont  les  suivantes 

X. 

X  >  o ,  507 
^  =^0,497 

o,458 

0,442 

0,428 

Ces  valeurs  de  B  ont  servi  à  construire  la  courbe  inférieure  de 

\'Aflg.    I. 

De  la  comparaison  des  deux  courbes  de  cette  figure  on  tire 
immédiatement  la  loi  suivante  :  Le  phénomène  de  Purkinje,  tel 
qu'il  ressort  des  expériences  fondées  sur  Vacuité  visuelle,  se 
produit  mec  une  intensité  de  beaucoup  supérieure  à  celle  avec 
laquelle  il  se  manifeste  dans  les  expériences  fondées  sur  les 
clartés  égales. 

V.  Au  moyen  des  deux  formules  que  nous  avons  établies,  il 
nous  sera  facile  de  calculer  les  variations  que  subissent  les  coef- 
ficients d'égale  clarté,  ou  d'égale  acuité,  lorsqu'on  augmente  dans 
le  rapport  de  i  à  Q  la  proportion  de  lumière  jaune  de  la  région  la 
plus  intense  du  spectre.  On  démontre,  en  effet,  sans  peine  les 
relations 

logCy  =  logCi-T J-—  logQ  (clartés  égales) 


et 


logG^=:  logCi -1 ïT—  logQ  (acuïlcs  égales). 


VI.  Dès  nos  premières  recherches  sur  la  détermination  des 
coefficients  d'égale  clarté,  nous  nous  sommes  trouvé  en  présence 
d'une  difficulté  inattendue,  et  qui  est  d'une  très  grande  importance. 
Voici  une  expérience  simple,  souvent  répétée  par  nous,  en  pré- 
sence de  divers  observateurs,  et  qui  permet  de  la  constater  facile- 
ment. 

Au  moyen  d'un  photomètre  de  Rumford  (fig'  a)  et  de  deux 
sources,  Tune  jaune  (lampe  modérateur  et  verre  jaune),  l'autre 
bleue  (lumière  Drummond  et  sulfate  de  cuivre  ammoniacal),  nous 
donnions  naissance  à  deux  ombres  de  o™,ooi  de  large  sur  o",oo8 
de  hauteur.  L'observateur  se  plaçant  à  o™,  3o  en  avant  de  l'écran^ 
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on  déplaçait  U  source  jaune  jusqu'à  obtenir  l'égalité  de  clarté  des 
omLres. 

Dans  ces  conditions,  on  constate  immédiatement  que  si  l'ob- 
servateur se  rapproche,  ce  qui  a  pour  résultat  d'accroître  l'éten- 
due des  images  rétiniennes  des  ombres,  l'ég:alité  de  clarté  cesse  ; 


l'ombre  bleue  pa^'aU  beaucoup  plus  éclairée  que  l'ombre  jaune. 
L'inverse  se  produit  si  l'observateur  s'éloigne  au  delà  de  o",  3o, 
ce  qui  a  pour  résultat  de  diminuer  l'étendue  impressionnée  de  la 
rétine. 

Nous  n'insisterons  pas  davantage  sur  ce  phénomène,  que  nous 
avons  étudié  en  détail.  Nous  ne  signalerons  parmi  les  résultats  de 
nos  recherches  que  le  suivant  : 

Les  coefficients  d'égale  clarté  def'iennent  indépendants  de 
l'étendue  impressionnée  de  la  rétine,  du  moment  que  l'ouver- 
ture du  cône,  sous  lequel  'pn  voit  l'une  ou  l'autre  des  deux 
ombres,  est  plus  petite  que  4^'  em-tron. 

Cette  loi  nous  semble  importante,  car  elle  indique  nettement 
les  circonstances  dans  lesquelles  on  doit  nécessairement  se  placer 
<lans  toute  expérience  photométrique  relative  à  des  sources  diver- 
sement colorées.  Ces  conditions  ont  été  satisfaites  dans  tontes  les 
ciipérîences  dont  nous  donnons  plus  loin  les  résultats. 

VII,  Nous  n'entrerons  point  dans  le  détail  des  expériences  que 
nous  avons  efîectuées  par  l'une  ou  l'autre  méthode  sur  le  spectre 
solaire.  Pour  ce  qui  est  des  mesures  fondées  sur  le  principe  des 
clartés  égales,  la  fiff.  2  permet  de  se  rendre  immédiatemeni 
compte  de  la  forme  du  photomètre  employé.  Il  nous  sufïira  de 
dire  que  le  petit  écran  blanc  central  était  blanchi  au  sulfate  de  ba- 
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rvic,  récemment  précipité.  La  couche  blanche,  parfaitement  mate 
et  inaltérable,  était  fréquemment  renouvelée. 

Dans  le  cas  des  mesures  fondées  sur  le  principe  des  acuités 
égales,  eflecluées  avec  le  même  appareil  spectral  que  les  précé- 
dentes et  dans  les  mêmes  régions  du  spectre,  le  signe  employé 
<îst  celui  que   nous  avons  précédemment  décrit  {fig*  3).  Nous  le 

Fig.  3. 


reproduisons  ici  en  vraie  grandeur.  Les  traits,  d*un  noir  absolu  (•), 
se  détachaient  sur  un  fond  blanchi  également  au  sulfate  de  baryte. 
Tous  les  nombres  que  nous  donnons  plus  loin  ont  été  rapportés 
au  spectre  normal  par  un  procédé  de  calcul  analogue  à  celui  que 
MM.Crova  etLagarde  ont  décrit  récemment  dansée  journal. 

Tableau  I(*). 
Coefficients  d'égale  clarté  dans  le  spectre  tionnaL 


x. 

Q  —  o^yj. 

Q  :=  0,50. 

Q  =  1,00. 

Q  =  1,35. 

Q  =  2,5o. 

0,670 

4i,33 

44,33 

41,33 

44,33 

44,33 

0,69.5 

3,4o5 

3,4o5 

3,4o5 

3,4o5 

3,4o5 

0,589 

i,3i5 

i,3i5 

i,3i5 

i,3i5 

i,3i5 

o,56i 

i,oi5 

i,oi5 

1,01 5 

i,oi5 

i,oi5 

0,537 

1,100 

1,100 

1, 100 

1,100 

1,100 

0,517 

1,933 

1,933 

1,933 

1,933 

1,933 

o,5oo 

5,174 

5,259 

5,345 

5,369 

5,461 

o,485 

11,40 

11,82 

12,26 

12,40 

12,87 

0,471 

18,80 

'9i87 

21,00 

21,41 

22,59 

0,159 

35,94 

38,56 

41,36 

42,40 

45,38 

o,4l9 

49/>3 

54,07 

58,91 

60,73 

65,97 

0,439 

71,02 

78,41 

86,57 

89,59 

98,67 

o,43o 

116,1 

i3o,o 

145,5 

i5i,3 

168,9 

VIIL  Le  Tableau  I  donne  les  valeurs  des  coefficients  d^égale 
clarté  pour  divers  degrés  de  clarté  de  la  radiation  la  plus  intense 


(')  Ils  étaient  découpés  à  jour  dans  une  feuille  de  papier,  en  arriére  de  laquelle 
se  trouvait  une  cavité  profonde  dont  les  parois  étaient  recouvertes  de  velours  noir. 

(')  Dans  ce  Tableau,  les  nombres  inscrits  dans  la  quatrième  colonne  ont  été 
directement  déterminés.  Les  autres  en  ont  été  déduits  au  moyen  de  la  formule 
précédemment  démontrée. 


PIIOTOMËTRIE  DES  SOURCES  DIVERSEMENT  COLORÉES.  73 

du  spectre  normal  (X=  o^*,  555  environ).  Celte  clarté  maximum 
est  mesurée  par  la  quantité  Q  de  lumière  de  Tétalon  Carccl  qui  lui 
est  équivalente.  Nous  avons  pris  comme  unité  de  quantité  de  lu- 
mière celle  qu'envoie  l'étalon  Carccl  placé  à  ()•",!  5  de  distance  de 
l'écran. 

Les  coefïicients  d'égale  clarté,  constants  dans  toute  la  moitié  la 
moins  réfrangible  du  spectre,  augmentent,  dans  la  partie  la  plus  ré- 
frangible,  à  mesure  que  la  clarté  du  jaune  spectral  augmente  :  cette 
dernière  variant  dans  le  rapport  de  i  à  10,  le  coefficient  relatif  au 
voisinage  de  la  raie  G  augmente  dans  le  rapport  de  i  à  i,455. 

IX.  Pour  ce  qui  est  des  nombres  obtenus  dans  nos  expériences 
fondées  sur  le  principe  des  acuités  visuelles  égales,  il  est  inutile 
de  les  reproduire  dans  un  Tableau  spécial.  Il  est  facile  en  effet  de 
les  obtenir  en  combinant  les  nombres  inscrits  dans  les  Tableaux  I, 
II  et  III. 

X.  Si  nous  comparons  entre  elles  les  valeurs  des  coefficients 
d'égale  acuité  (Ce. a)  et  d'égale  clarté  (C.e.c),  obtenues  dans 
les  mêmes  conditions  de  clarté  du  jaune  spectral,  nous  obtenons 
les  résultats  consignés  dans  les  deux  Tableaux  suivants.  Le  pre- 
mier est  relatif  à  toutes  les  radiations  de  la  moitié  la  moins  réfran- 
gible du  spectre,  pour  lesquelles  le  rapport     '        est  constant;  le 

second,  aux  radiations  les  plus  réfrangibles  du  spectre,  pour  les- 
quelles le  rapport  des  deux  coefficients  augmente  rapidement  avec 
la  valeur  de  la  clarté  de  la  radiation  jaune. 


Tablbau  II. 

Ta 

BLBAU  III(*). 

C.e.n 

Ce.r 

X. 

Ce. a 

-         -         ^- 

■       — 

C.e.c 

X. 

Q  —  0,35. 

Q  =  o,5o. 

Q  — i.aj. 

0,670 

0,945 

o,5oo 

a,a4o 

a,6o3 

3,i6'Ji 

o,6i5 

0,753 

o,485 

3,i!X7 

4,309 

6,585 

0,589 

0,767 

o,47ï 

4,408 

6,623 

11,33 

o,56i 

0,989 

0,459 

5,i6i 

8,i53 

i5,ii 

0,537 

i,o55 

0,449 

5,668 

9,39-» 

18, a4 

o,5i7 

1,180 

(■)  Les  coefficients  d'égale  acuïté  qui  correspondent  à  la  deuxième  colonne  de 
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Si  Ton  prend  pour  abscisses  les  longueurs  d'onde,  pour  ordon- 
nées les  valeurs  du  rapport  des  deux  coefficienls  inscrites  dans  ces 
Tableaux,   on   obtient    les    trois  courbes  de  \^  fig.  4»  courbes 


Fig.  4. 
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qui  ont  une  partie   commune   (depuis  le   rouge  jusqu'au  vert, 
'X=  ot*,  517). 

•XI.  De  Fexamen,  soit  des  nombres  inscrits  dans  ces  Tableaux, 
soit  de  Tune  quelconque  des  trois  courbes  de  X^fig,  4?  on  peut 
tirer  les  conclusions  suivantes  : 

Le  spectre  se  partage  nettement,  au  point  de  vue  de  la  question 
qui  nous  occupe,  en  deux  régions,  limitées  très  sensiblement,  sinon 


•ce  Tableau  ont  été  déterminés  directement.   Les  autres  en  ont  été  dédaits  au 
mojcn  de  la  formule  précédemment  démontrée. 
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exactement,  à  la  radiation  même  à  partir  de  laquelle  le  phénomène 
de  Purkinje  devient  sensible  Çk  ==  oï*, Siy). 

Dans  la  partie  du  spectre  la  moins  réfrangible,  jusqu'en  ce 
point,  les  coefficients  d'égale  acuité  restent  voisins  des  coefficients 

d'égale  clarté,  et  le  rapport  yt——  ne  croît  que  lentement  lorsque 

la  longueur  d'onde  diminue  (<). 

Dans  la  partie  du  spectre  la  plus  réfrangible  (X<C  0(^,517),  le 
rapport  des  deux  coefficients  augmente  brusquement  et  avec  une 
très  grande  rapidité  lorsque  la  longueur  d'onde  diminue.  En 
d'autres  termes,  si  l'on  éclaire  une  même  page  imprimée  successi- 
vement avec  des  quantités  de  lumière  jaune  et  de  lumière  bleue 
de  même  clarté,  il  pourra  se  faire  qu'on  puisse  la  lire  avec  facilité 
dans  le  premier  cas  et  qu'elle  soit  complètement  illisible  dans  le 
second. 

Ces  mêmes  inégalités  entre  les  deux  coefficients  dans  la  moitié 
la  plus  réfrangible  du  spectre  s'accentuent  très  rapidement  lorsque 
l'intensité  de  l'éclairage  augmente,  et  deviendraient  énormes  si 
l'on  considérait  ce  qui  se  passe  pour  des  degrés  usuels  d'éclai- 
rage (»). 

XII.  Nous  signalerons  ici  quelques-unes  des  conséquences  des 
faits  que  nous  avons  établis  et  des  lois  qui  les  régissent. 

Ces  faits  nous  semblent  pouvoir  expliquer,  en  partie  tout  au 
moins,  comment  il  peut  se  faire  que  la  dispersion  par  les  milieux 
de  l'œil  ne  nous  gène  en  rien  pour  la  distinction  nette  des  objets. 
Les  résultats  obtenus  par  nous  peuvent  en  effet  s'énoncer  ainsi  : 
La  distinction  nette  des  objets  est  due  presque  exclusivement  à 
l'éclairage  produit  par  la  moitié  la  moins  réfrangible  du 
spectre  normal.  Or  c'est  pour  cette  moitié  la  moins  réfrangible 


(')  Les  irrégularités  que  prcsealent  les  courbes  de  Isi/ig-  4»  àa^s  le  rouge,  s'ex- 
pliquent par  le  fait  que  le  signe  employé  pour  les  mesures  d'acuïté  présente  une 
largeur  de  o",oo5.  11  y  a  donc  incertitude  au  sujet  de  la  longueur  d'onde  exacte  à 
laquelle  doit  être  rapportée  chacune  des  mesures  de  coefficient  d'égale  acuité 
incertitude  notable  surtout  dans  les  régions  du  spectre  où  la  dispersion  est  la  plus 
faible,  c'est-à-dire  dans  le  rouge. 

{')  Nous  entendons  par  là  les  intensités  d'éclairage  qui  permettraient  de  lire 
facilement  et  sans  fatigue,  celle,  par  exemple,  qui  correspondrait  à  l'étalon  Garcei 
placé  à  1*  de  distance  (Q  =  37,8). 
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que  la  dispersion  par  les  milieux  réfringents  transparents  est  la 
moins  sensible  pour  une  même  diflérence  de  longueur  d'onde. 

XIII.  Conséquences  relatives  à  la  photométrie  des  sources 
colorées.  —  i°Il  est  bien  évident  que  le  but  que  l'on  se  propose 
dans  l'éclairage  public  ou  privé  est  moins  de  produire  sur  l'œil  une 
sensation  lumineuse  plus  ou  moins  intense  que  de  nous  faire  dis- 
linguer  les  objets  qui  nous  entourent.  A  égale  clarté,  par  con- 
séquenty  la  supériorité  des  sources  jaunes  (becs  de  gaz  intensifs, 
lampes  électriques  à  incandescence)  sur  les  sources  plus  riches  en 
radiations  bleues  (lumière  de  l'arc  électrique)  est  incontestable  (*). 
Il  n'y  a  donc  réel  avantage  du  côté  de  la  lumière  de  l'arc  électrique 
que  dans  un  seul  cas,  celui  où  l'on  se  propose  de  revêtir  les  objets 
à  peu  près  des  mêmes  teintes  que  dans  la  lumière  du  jour. 

2®  Devons-nous  conclure  de  ce  qui  précède  que,  pour  compa- 
rer, au  point  de  vue  de  leurs  valeurs  pratiques,  deux  sources  lumi- 
neuses de  couleurs  différentes,  on  doit  renoncer  absolument  à  la 
comparaison  des  ombres  données  par  ces  deux  sources  et  s'appuyer 
uniquement  sur  le  principe  des  acuités  visuelles  égales? 

Nous  croyons  qu'une  pareille  assertion  serait  trop  absolue,  mais 
nous  pensons  que  l'emploi  parallèle  des  deux  méthodes  photomé- 
triques que  nous  avons  étudiées  est  absolument  nécessaire. 


SUR  LES  OMBBES  ÉLECTBiaUES  ET  SUR  DIVERS  PHÉIOlIËirES  GOHHEXES; 

Par  m.  a.  RIGHI  («). 

(SCITE  ET  FIN.) 

1 .  Production  des  ombres  à  la  pression  ordinaire.  —  De- 
puis la  publication    de    mon  premier  Mémoire  sur  les   ombres 


(*)  On  peut  objecter  que  la  distioclion  des  détails  des  objets  présentant  des 
traits  d'un  noir  absolu,  tel  que  celui  dont  nous  avons  fait  usage,  n'est  qu'un  cas 
particulier,  limite  de  la  distinction  nette  des  objets.  Mais  il  est  facile  de  consta- 
ter, par  Texpérience  et  par  la  théorie  (en  partant  du  phénomène  de  Purkinje), 
que  l'avantage  des  sources  jaunes  sur  les  sources  bleues  subsiste  tout  entier  dans 
le  cas  de  la  distinction  des  objets  présentant  des  ombres  dégradées,  comme,  par 
exemple,  les  plis  d'une  draperie. 

(*)  Voir  p.  17  de  ce  Volume. 
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éieclriqueSy  j*ai  eu  connaissance  des  Mémoires  de  M.  Wright  et  de 
M.  Hollz  sur  le  même  sujet.  M.  Wright  (*  )  paraît  avoir  été  le  pre- 
mier à  obtenir,  il  y  a  déjà  plusieurs  années,  des  ombres  élec- 
triques. M.  Holtz(2)  modifie  Texpérience  de  Wright,  en  appli- 
quant sur  Tune  des  électrodes  de  la  machine  un  morceau  de 
soie  tendue  sur  un  châssis,  et  sur  l'autre  une  pointe  aiguë.  La 
soie  montre  dans  l'obscurité  une  faible  lueur  et,  en  interposant  un 
conducteur,  Tombre  se  détache  en  sombre  sur  la  soie. 

Outre  la  diversité  des  méthodes  et  des  explications  des  phéno- 
mènes qu'a  données  M.  Hoitz,  et  qu'il  a  successivement  modifiées, 
il  y  a  quelques  points  sur  lesquels  ses  résultats  généraux  diffèrent 
des  miens;  en  particulier,  M.  Holtz  trouve  que  les  corps  isolants 
ne  donnent  pas  d*ombre  durable,  pendant  que  dans  mes  expé- 
riences les  isolants  ont  toujours  donné  leur  ombre.  Je  reviendrai 
sur  ce  désaccord. 

2.  Sur  le  mouvement  d^une  particule  électrisée.  —  Avant  de 
décrire  mes  nouvelles  expériences,  il  sera  utile  de  donner  ici  quel- 
ques considérations  sur  le  mouvement  d'un  petit  corps  électrisé, 
abandonné  à  lui-même  dans  un  champ  électrique. 

Selon  M.  Crookes,  les  phénomènes  produits  par  Télectrode 
négative  dans  un  gaz  très  raréfié  seraient  dus  au  mouvement  de 
particules  électrisées,  qui  suivraient  des  trajectoires  rectilignes, 
normales  à  l'électrode.  Selon  M.  Goldstein  ('),  qui  a  élevé  des 
objections  graves  à  Tégard  de  l'explication  de  M.  Crookes  (en 
particulier,  M.  Goldstein  fait  observer  que  les  rayons  électriques 
émis  par  une  calotte  sphérique,  au  lieu  de  concourir  au  centre, 
forment  sur  un  écran  fluorescent  un  petit  disque,  dont  le  diamètre 
varie  avec  la  pression),  une  particule  électrisée  devrait  se  mouvoir 
suivant  les  lignes  de  force.  Or  on  peut  démontrer  que  la  trajec- 
toire décrite  par  une  particule  électrisée  n'est  ni  la  normale  à 
l'électrode,  au  point  de  départ,  ni  la  ligne  de  force  passant  par  ce 
point,  mais  une  certaine  ligne  en  général  comprise  entre  les 
deux. 


(')  SUliman*s  Journal,  XLIX,  p.  38 1. 
(')  CarV9  Repert,,  août  1881  et  suiv. 
(•)  PhU.  Mag.,  1880,  n»  10. 


78  A.  RIGHI. 

La  trajectoire  n'est  pas  la  normale,  car  un  mouvement  recliligne 
suppose  la  force  dans  la  direction  du  mouvement,  et  cela  n'a  lieu 
que  dans  le  cas  particulier  d'une  ligne  de  force  droite. 

La  trajectoire  ne  peut  non  plus  se  confondre  avec  une  ligne  de 
force,  car  la  composante  normale  de  la  force  serait  toujours  nulle, 
ce  qui  ne  peut  pas  être  dans  le  mouvement  curviligne.  11  faut 
donc  que  la  trajectoire  coupe  les  lignes  de  force  et  qu'ainsi  la 
force  qui  agit  sur  la  particule  ait  à  tout  moment  une  composante 
normale  équilibrant  la  force  centrifuge.  La  trajectoire  sera  tan- 
gente à  la  ligne  de  force  passant  par  le  point  de  départ,  si  la 
vitesse  initiale  est  nulle. 

Considérons  à  présent  l'effet  que  peut  produire  une  diminution 
soudaine  de  vitesse.  Si  la  particule,  par  un  choc  ou  autre  cause, 
perd  toute  sa  vitesse  en  un  point  P,  elle  doit  suivre  une  nouvelle 
trajectoire,  dont  le  premier  élément  se  confondra  avec  celui  de  la 
ligne  de  force  passant  en  P.  Si  elle  ne  perd  qu'une  partie  de  sa 
vitesse,  elle  se  rapprochera  plus  ou  moins  de  cette  ligne  de  force. 
Si  donc  les  pertes  de  vitesse  sont  continuelles  et  suffisantes,  la 
particule  suivra  sensiblement  une  ligne  de  force. 

Ce  sera  le  cas  pour  une  particule  solide  très  légère,  qui  se  meut 
dans  rair(*).  C'est  aussi  le  cas  des  expériences  sur  les  ombres 
électriques  dans  l'atmosphère  ;  ce  sont  les  chocs  des  molécules 
d'air  électrisées,  avec  d'autres  molécules,  qui  en  ce  cas  diminuent 
leur  vitesse  (*).  Mais  ce  n'est  pas  le  cas  des  gaz  très  raréfiés,  où 
les  chocs  ne  sont  pas  si  fréquents.  Dans  les  tubes  de  Crookes,  la 
trajectoire  d'une  particule  est  donc  une  ligne  qui  n'est  ni  la  nor- 
male à  l'électrode  ni  une  ligne  de  force,  mais  qui  s'approche  de  celte 
dernière  lorsque  la  pression  du  gaz  croît;  cela  explique  l'obser- 
vation de  M.  Goldstein,  selon  laquelle  le  disque  fluorescent  pro- 
duit par  une  calotte  sphérique  varie  de  diamètre  avec  la  pression 
{voir  plus  haut). 

Toutefois,  comme  on  ne  peut  pas  en  général  déterminer  la  tra- 


(*}  Voir  plus  bas  les  ombres  produites  par  les  poudres  éleclrisées. 

(')  Chaque  molécule  choquée  se  chargera  aux  dépens  de  la  molécule  choquante, 
et  à  son  tour  tendra  à  se  mouvoir  à  peu  près  selon  une  ligne  de  force.  Les  vitesses 
dues  À  la  répulsion  électrique  paraissent  généralement  très  grandes,  comparées 
aux  vitesses  thermiques. 
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jectoire,  on  pourrait  supposer  que  la  forme  de  cette  ligne  dépend 
de  la  masse  ou  de  la  charge  de  la  particule,  et  dès  lors  douter 
qu^elle  puisse,  dans  des  cas  limites,  coïncider  ou  avec  la  normale 
ou  avec  la  ligne  de  force,  soit  à  cause  de  la  masse  extrêmement 
petite  des  molécules,  soit  à  cause  de  leur  charge  qui  nous  est 
inconnue.  Il  est  donc  à  propos  de  démontrer,  par  des  raisonne- 
ments élémentaires,  que  la  trajectoire  décrite  par  une  parti- 
cute  élect risée  ne  dépend  ni  de  sa  masse  matérielle  ni  de  sa 
charge. 
Soient 

m  la  masse  de  la  particule  : 
e  sa  charge  ; 
i'o  sa  vitesse  initiale  ; 
V  sa  vitesse  actuelle  au  temps  t\ 
R  la  force  à  ce  moment; 
p  le  ravon  de  courbure  de  la  trajectoire  : 
a  Tangle  de  la  trajectoire  avec  la  direction  de  la  force  ; 
Vo  et  V  les  valeurs  du  potentiel  au  point  de  départ,  et  dans  la 
position  de  la  particule  au  temps  /. 

Une  des  équations  du  mouvement  est 

=  e  R  sm  X, 

P 

et  l'équation  des  forces  vives  donne 

Or   p=z  -j-j  ds  étant  l'élément  de  trajectoire  etrfe  l'angle  de  con- 
tingence; on  tire  donc  des  équations  précédentes 

(h    -. . 


—  vl  -r-2(V    -  VO) 

e     " 


Cette  formule  montre  que  dz  ne  dépend  pas  de  m  et  de  e  :  1"  si 
i^o  est  nul,  comme  nous  le  supposons  toujours;  2"*  si  i^o  est  propor- 
tionnel ai/—;  donc  Tangle  de  Télément  actuel  de  trajectoire 
avec  le  suivant  (compris  entre  les  surfaces  de  niveau  infiniment 
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voisines)  ne  dépend  pas  en  ces  cas  de  m  ni  de  e;  et  comme  le 
premier  élément  est  toujours  dirigé  selon  la  ligne  de  force,  la  di- 
rection des  éléments  successifs  en  sera  aussi  indépendante,  c'est-à- 
dire  que  la  trajectoire  sera  toujours  la  même  quels  que  soient  m  et  e. 
Ces  deux  quantités  n'ont  d'influence  que  sur  la  vitesse  avec 
laquelle  la  particule  parcourt  su  trajectoire.  Elle  sera  proportion- 
nelle àl/— . 
V    ni 

Le  raisonnement  précédent  suppose  que  la  particule  soit  ou 
isolante  ou  très  petite,  pour  qu'on  n'ait  pas  à  tenir  compte  des 
changements  de  distribution  à  sa  surface. 

3.  Compléments  aux  expériences  sur  les  ombres  produites 
sur  des  conducteurs.  —  Ln  disque  conducteur  horizontal  commu- 
niquant avec  un  des  peignes  de  la  machine  de  Holtz  est  couvert 
d'une  feuille  de  carton  mince,  sur  lequel  on  a  projeté  une  couche 
de  poudre  conductrice  (fer  réduit  du  commerce).  Une  pointe  ver- 
ticale tournée  vers  le  disque  communique  avec  l'autre  peigne,  el 
entre  la  pointe  et  le  carton  se  trouve  le  corps  qui  doit  donner 
l'ombre,  d'ordinaire  une  sorte  de  croix  sans  pointes  ni  bords 
aigus.  Dès  que  la  machine  entre  en  action,  l'ombre  apparaît  (<); 
elle  est  constituée  par  une  région  du  carton  restée  sans  poudre, 
au  milieu  d'un  disque  de  poudre,  qu'on  peut  appeler  cercle  de 
fond. 

Des  mesures  nombreuses  ont  montré  que  l'ombre  est  un  peu 
plus  large  lorsque  la  pointe  est  positive  que  lorsqu'elle  est  néga- 
tive, et  que  le  cercle  de  fond,  qui  n'est  que  la  section  du  courant 
des  molécules  électrisées  repoussées  par  la  pointe,  se  comporte  de 
la  manière  contraire.  On  en  déduit  que  la  répulsion  réciproque 
entre  les  molécules  en  mouvement,  dont  on  n'a  pas  tenu  compte 
dans  les  raisonnements  précédents,  est  plus  grande  lorsque  la 
pointe  est  négative.  Peut-être  une  pointe  négative  donne-t-elle 
aux  molécules  des  charges  plus  grandes. 

La  dimension  de  l'ombre  varie  d'ordinaire,  depuis  les  premiers 
moments  de  l'expérience,  à  cause  de  l'électricité  que  les  molécules 


(')  Voir  len»  1. 
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lancées  par  la  pointe  déposent  sur  le  corps  qui  porte  ombre  :  alors 
ce  corps  les  repousse. 

En  faisant  usage  d'un  cylindre  d'ébonile,  l'ombre,  qui  était  li- 
mitée par  deux  droites  parallèles  distantes  de  o™, 02a  au  début  de 
Texpérience,  devenait  peu  apn>s  limitée  par  deux  courbes,  dont  la 
distance  minimum  était  de  o"*,o36.  Un  cylindre  conducteur  isolé, 
dans  les  mêmes  conditions,  donnait  une  ombre  qui  s'élargissait 
jusqu'à  o", 060.  Il  est  facile  de  reconnaître  que  ce  dernier  reste 
chargé  d'électricité  de  même  nom  que  la  pointe  ;  le  cylindre  d'ébo- 
nite  possède  cette  même  charge  sur  la  partie  tournée  vers  la  pointe, 
pendant  que  du  coté  opposé  il  se  charge  d'électricité  contraire, 
certainement  à  cause  d'une  sorte  de  danse  électrique  qu'effectuent 
les  molécules  d*air  ou  les  parcelles  de  poudre  entre  le  cylindre  et 
le  disque. 

Des  pointes  appliquées  sur  le  cylindre  conducteur  en  modifient 
l'ombre;  si  elles  sont  tournées  vers  le  disque  ou  latéralement, 
l'ombre  reste  plus  petite.  Si  les  pointes  sont  en  carton,  elles  pro- 
duisent moins  d'effet. 

Si  à  cela  on  ajoute  que,  lorsque  le  conducteur  a  une  pointe,  on 
n'obtient  presque  pas  de  variation  en  le  mettant  en  communication 
avec  le  sol,  particulièrement  par  un  conducteur  très  résistant,  on 
aura  l'explication  de  la  non-influence  de  cette  communication  dans 
les  expériences  de  M.  Holtz.  Il  opérait  avec  une  croix  de  carton 
à  bords  tranchants  et  à  pointes  aiguës. 

4.  Compléments  aux  expériences  sur  les  ombres  produites 
sur  des  corps  isolants,  —  Dans  ce  cas,  c'est  une  lame  d'ébonite, 
portant  une  armature  sur  sa  face  inférieure,  qu'on  pose  sur  le 
disque  de  laiton;  celui-ci  communique  avec  l'armature  extérieure 
d^un  condensateur,  et  l'on  fait  éclater  une  seule  étincelle  entre  deux 
boules,  l'une  en  communication  avec  l'armature  intérieure  et  mo- 
bile, l'autre  en  communication  avec  la  pointe.  En  projetant  le 
mélange  minium-soufre,  l'ombre  apparaît,  très  belle  et  régulière. 

Si,  par  exemple,  l'objet  est  une  croix  et  si  la  pointe  est  négative, 
on  obtient  un  beau  disque  rouge,  avec  une  croix  jaune  au  mi- 
lieu. 

On  reconnaît  que  ce  jaune  dans  l'ombre  n'indique  pas  une 
charge  positive  de  l'ébonite;  le  soufre  y  est  attiré  par  l'éleclricité 
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que  la  charge  de  la  face  supérieure  de  rébonite  induit  dans  Tar- 
mature.  En  efTet,  le  jaune  manque  si  l'armature  ne  touche  pas  la 
lame  et  en  est  séparée  par  une  distance  suffisante,  mais  le  jaune 
apparaît  si,  après  rinsudlation  des  poudres,  on  applique  une  ar- 
mature et  si  Ton  projette  de  nouveau  le  mélange. 

En  laissant  éclater  une  seule  étincelle,  la  croix  ne  se  charge 
pas  assez  pour  changer  la  grandeur  de  Tombre;  si,  en  outre,  la  croix 
est  en  ébonite,  on  peut  admettre  qu'elle  ne  fait  qu'arrêter  méca- 
niquement les  molécules  d'air  émises  par  la  pointe.  Mais,  si  on 
laisse  éclater  un  grand  nombre  d'étincelles  ou  si  l'on  opère  avec 
la  décharge  continue  de  la  machine,  l'ombre  change  pour  diGTé- 
rentes  raisons.  La  cause  de  changement  qui  prévaut  généralement^ 
c'est  la  répulsion  entre  les  parties  déjà  chargées  de  la  lame  et  les 
nouvelles  molécules  qui  y  arrivent;  l'ombre  se  resserre  peu  à  peu 
et  finit  par  devenir  très  déliée  et  irrégulière. 

Revenons  à  présent  sur  le  désaccord  entre  mes  expériences  et 
celles  de  M.  Holtz.  M.  Riess  (*)  a  cherché  à  expliquer  l'absence 
d'ombre  des  isolants  quand  on  expérimente  à  la  manière  de 
M.  Holtz,  en  admettant  que  lecorps  placé  entre  la  pointe  et  la  surface 
de  soie  qui  devient  lumineuse  enlève  aux  molécules  d'air  leur 
charge  s'il  est  conducteur,  tandis  que,  s'il  est  isolant,  il  ne  fera 
que  les  repousser.  Le  courant  de  molécules  se  réunirait  de  nou- 
veau au  delà  de  la  croix,  à  cause  de  la  répulsion  réciproque  des 
molécules  d'air.  Avant  tout,  on  peut  observer  qu'un  conducteur, 
isolé  et  sans  pointes,  se  charge  comme  un  isolant  et  même  plus. 
En  outre,  suivant  l'explication  de  M.  Riess,  une  croix  d'ébonite 
très  large  devrait  donner  ombre,  et  une  croix  conductrice  en  com- 
munication avec  la  pointe  devrait  se  comporter  comme  l'ébonite, 
ce  qui  n'est  pas. 

J'ai  cherché  à  expliquerla  divergence  de  ces  résultats  delà  manière 
suivante.  Les  molécules  d'air  qui,  dans  l'expérience  de  M.  Holtz, 
se  trouvent  enti^e  la  croix,  supposée  d'ébonite,  et  la  surface  lumi- 
neuse doivent  former  une  sorte  de  danse  électrique  et  décharger 
ainsi,  sur  la  surface,  de  l'électricité  de  même  nom  que  celle  de  la 
pointe  et,  sur  Tébonite,  de  l'électricité  contraire  dont  j'ai  constaté 


(*)  Wied.  Ann.,  1882,  n- -2. 
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la  présence.  Si  Ton  admet  que  la  lumière  produite  sur  la  soie 
n'est  pas  proportionnelle  à  la  charge  des  molécules,  mais  qu'elle 
atteint  son  maximum  en  même  temps  que  la  charge  des  molécules 
qui  y  arrivent  de  la  croix,  on  comprend  que  Tombre,  visible  au 
début,  doit  bientôt  s'eflfacer.  La  même  danse  électrique  se  produit 
certainement  aussi  avec  une  croix  conductrice  ;  mais  nous  avons  vu 
qu'en  ce  cas  Tombre  devient  beaucoup  plus  large,  et  les  molé- 
cules repoussées  par  la  croix  sur  la  surface  lumineuse  sont  plus 
éparpillées. 

Dans  mes  expériences  d'ombres  sur  des  isolants,  reflet  observé 
résulte,  au  contraire,  de  la  diflerence  de  charge  de  la  lame  entre  la 
région  d'ombre  et  le  fond. 

La  répulsion  réciproque  des  molécules  émises  par  la  pointe  se 
constate  plus  aisément  avec  les  ombres  sur  isolants  qu'avec  celles 
sur  les  conducteurs.  Une  des  manières  est  la  suivante  :  le  corps 
portant  ombre  est  une  grande  lame  d'ébonitc  dont  Tun  des  bords 
rectilignes  est  horizontal  et  dans  un  plan  vertical  passant  pair  la 
pointe.  La  ligne  d'ombre  qu'on  obtient  n'est  pas  la  trace  du  même 
plan  vertical  sur  la  surface  de  la  lame  isolante  qui  reçoit  l'ombre; 
elle  est  au  dedans  de  Tombre  géométrique  (  '). 

Mais  cette  répulsion  réciproque  des  molécules  n*est  pas  assez 
forte  pour  changer  notablement  les  ombres.  J'ai  répété  l'expérience 
de  l'ombre  avec  des  conducteurs  et  des  pointes  de  formes  et  dis- 
positions très  variées,  de  manière  que  les  lignes  de  force  avaient 
les  formes  les  plus  différentes;  j'ai  toujours  obtenu  une  ombre 
telle  que  la  nature  des  lignes  de  force  la  laissait  prévoir  (^). 

5.  Ombres  composées  et  ombres  inverses.  —  Les  ombres  que 
j'appelle  composées  se  produisent  dans  les  circonstances  où  Ton 
obtient  les  figures  électriques  en  forme  d^anneaux^al  sont  dues 
à  la  même  cause,  c'est-à-dire  à  la  décharge  de  la  lame  isolante  sur 
laquelle  l'ombre  se  forme.  Il  suffit,  par  exemple,  d'établir  une 
communication  de  grande  résistance  entre  la  pointe  et  l'armature 


(*)  A  cause  de  la  répulsion  réciproque  des  molécules,  qui  croit  avec  l'inlensilé 
de  la  décharge,  une  décharge  faible  donne  une  ombre  plus  grande  qu'une  décharge 
forte. 

(')   Voir  pour  les  détails  et  les  figures,  le  Mémoire  complet,  p.  4B2  et  suiv. 
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de  la  lame  d'ébonite,  pour  que  la  décharge  du  condensateur  soit 
suivie  d'une  décharge  de  sens  contraire,  due  à  Félectricité,  qui 
avait  chargé  la  lame  comme  un  condensateur  et  qui  se  neutralise 
à  travers  la  susdite  communication  très  résistante.  Ainsi,  avec 
une  décharge  négative  d'un  condensateur,  on  obtient,  au  lieu  d'une 
simple  croix  jaune  au  milieu  d*un  disque  rouge  (qui  s'obtiendrait 
si  la  communication  entre  la  pointe  et  l'armature  de  la  lame  n'exis- 
tait pas  et  si  l'isolement  des  pièces  était  parfait),  une  croix  jaune 
avec  un  bord  rouge  très  régulier  au  milieu  d'un  anneau  rouge.  Le 
bord  est  dû  à  ce  que  la  deuxième  décharge  est  plus  faible  et  donne 
une  ombre  plus  large.  Les  figures  qu'on  obtient  sont  très  belles  ; 
elles  deviennent  encore  plus  riches  en  laissant  éclater  successive- 
ment plusieurs  étincelles,  car  alors  les  bords  de  la  croix  et  les  an- 
neaux se  multiplient.  Mais  il  serait  trop  long  ici  de  résumer  toutes 
les  expériences  et  les  explications  que  j'en  donne. 

J'ajouterai  seulement  que,  lorsque  la  croix  qui  donne  l'ombre 
est  très  petite,  conductrice  et  très  près  de  la  lame  d'ébonite, 
toute  l'ombre  devient  rouge  (avec  charge  négative  du  condensa- 
teur (et  se  montre  ainsi  de  couleur  opposée  à  celle  qu'elle  possède 
à  l'ordinaire  ;  j'appelle  ombres  inverses  les  ombres  qu'on  obtient 
de  cette  manière. 

6.  Ombres  qiCon  obtient  par  le  mouvement  de  poudres  élec- 
Irisées,  —  On  a  vu  que  de  petites  particules  solides,  repoussées 
par  un  corps  électrisé,  doivent  se  mouvoir  sensiblement  suivant  les 
lignes  de  force,  comme  les  molécules  d'air  repoussées  par  une 
pointe.  On  doit  donc  pouvoir  obtenir  des  ombres  semblables.  J'y 
ai  réussi  de  deux  manières. 

a.  Un  disque  de  laiton  horizontal  communique  avec  un  des 
peignes  de  la  machine  pendant  que  l'autre  peigne  communique 
avec  une  boule  placée  au-dessus  du  disque.  Entre  la  boule  et  le 
disque  est  placée  la  croix.  On  met  en  action  continue  la  machine, 
et  en  même  temps  on  projette  très  lentement  les  poudres  (mélange 
de  minium  et  de  soufre)  entre  la  croix  et  la  boule.  Les  particules  so- 
lides qui  sortent  électrisées  du  soufflet  se  mouvront  suivant  les 
lignes  de  force  ;  si  la  boule  est  positive,  les  particules  de  minium 
positives  iront  vers  le  disque  et  celles  de  soufre  vers  la  boule  ;  mais 
celles  de  minium  étant  interceptées  par  la  croix  laisseront  à  nu  sur 
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le  disque  la  partie  correspondante.  On  aura  ainsi  sur  le  disque  (ou 
sur  une  feuille  placée  sur  lui)  une  image  de  la  croix. 

6.  La  deuxième  manière  d'expérimenter  rappelle  celle  qui  fut 
adoptée  par  M.  Ricco  (*)  pour  observer  la  forme  des  courbes  par- 
courues par  des  poudres  électrisées.  La  boule  est  en  ce  cas  placée 
au-<lessous  du  disque,  et,  avant  l'expérience,  on  dépose  sur  elle  une 
certaine  quantité  de  poudre  (minium,  ou  fer  réduit,  ou  plomba- 
gine, etc.  ).  La  croix  est  encore  placée  entre  la  boule  et  le  disque, 
et  sur  la  face  inférieure  de  celui-ci  on  fixe  une  feuille  de  papier 
qu'on  vient  de  couvrir  avec  un  pinceau  d'une  solution  de  gomme 
ou  de  gélatine.  En  faisant  éclater  une  étincelle  d'un  condensateur, 
dont  l'armature  extérieure  communique  avec  le  disque  sur  le  con- 
ducteur qui  porte  la  boule  couverte  de  poudre,  ou  encore  en  met- 
tant séparément  boule  et  disque  en  communication  avec  les  peignes 
de  la  machine,  on  voit  que  la  poudre  est  vivement  repoussée  et  reste 
adhérente  à  la  feuille  de  papier  où  elle  dessine  l'ombre   de  la 
croix. 

En  observant  attentivementl'ombre,  particulièrement  lorsqu'elle 
est  formée  avec  le  fer  réduit,  on  voit  que  les  premières  particules 
de  poudre  ont  dessiné  l'ombre  d'une  certaine  grandeur  et  que  les 
autres  particules  ont  été  de  plus  en  plus  repoussées  par  la  charge 
que  la  croix  a  empruntée  aux  particules  de  poudre  qui  se  sont  arrê- 
tées sur  elle. 

Avec  cette  disposition  expérimentale  j'ai  pu  répéter  toutes  les 
expériences  d'ombre,  même  avec  des  systèmes  cylindriques  où  la 
forme  des  lignes  de  force  peut  se  calculer  d'avance,  montrer  Tac- 
tion  électrostatique  exercée  par  un  corps  électrisé  qu'on  approche 
latéralement,  montrer  l'action  réciproque  de  deux  courants  de 
poudre  de  même  charge  ou  de  charge  contraire,  etc.  Il  v  a 
donc  une  analogie  parfaite  entre  les  ombres  produites  par  les 
poudres  électrisées  et  celles  que  produisent  les  molécules  d'air 
repoussées  par  une  pointe,  ce  qui  témoigne  en  faveur  de  mes 
explications. 

7.  Essai  pour  obtenir  ua  tracé  expérimental  des  lignes  de 
force.  —  La  propriété  que  possède  une  particule  solide  éleclrisce. 


(*)  Ace,  dei  Linceiy  a*  série,  t.  IV. 

y.  de  Phy9,,  2*  série,  t.  II.  (Février  i883.) 
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qui  se  meut  à  travers  Tair  dans  un  champ  électrique,  de  suivre 
sensiblement  une  ligne  de  force,  m'a  fait  penser  à  des  moyens  pour 
obtenir  un  tracé  de  ces  lignes,  dont  Timportance  dans  Télude  des 
phénomènes  électriques  est  si  grande. 

Je  me  suis  arrêté  avant  tout  aux  figures  de  Lichtembcrg,  posi- 
tives, dont  les  ramifications,  selon  une  hypothèse  très  vraisemblable 
de  MM.  Reitlinger  et  Wâchter  (*),  seraient  dues  à  des  particules 
électrisées  détachées  de  l'électrode.  Mais,  comme  d'ordinaire  la 
lame  isolante  sur  laquelle  on  obtient  les  figures  est  à  peu  près  nor- 
male aux  lignes  de  force,  j'ai  dû  avant  tout  m'attacher  à  disposer 
l'expérience  de  manière  que  la  lame  contînt  partie  de  ces  lignes. 
Je  citerai  deux  cas  principaux. 

Imaginons  que  la  lame  d'ébonite  s'appuie  par  un  de  ses  côtés  sur 
un  plan  métallique  et  qu'une  petite  boule  métallique  soit  placée 
dans  un  trou  pratiqué  dans  la  lame,  de  manière  que  le  plan  de 
celle-ci  passe  par  le  centre  de  la  boule.  On  fait  arriver  à  la  petite 
boule  une  décharge  positive,  puis  on  projette  le  mélange  de  mi- 
nium et  de  soufre.  Les  ramifications  jaunes,  qui  apparaissent  sur  la 
lame  et  qui  partent  de  la  boule,  dessinent  par  leur  ensemble  les 
lignes  de  force  bien  connues  qui  conviennent  à  ce  cas. 

Pour  des  systèmes  cylindriques,  il  faut  recourir  à  un  petit  arti- 
fice. Deux  cylindres  très  longs  traversent  la  lame  d'ébonite  à  angle 
droit  ;  on  dépose  sur  la  lame  et  en  contact  avec  le  cylindre  positif 
quelques  parcelles  de  limaille,  puis  on  opère  de  la  manière  usuelle. 
Ce  sont  les  pointes  aiguës  de  la  limaille  qui  émettent  les  parti- 
cules électrisées  d'où  résultent  les  ramifications  jaunes^  mais  la 
présence  de  la  limaille  ne  peut  altérer  la  forme  des  lignes  de  force 
au  delà  d'une  certaine  distance  assez  petite.  Sans  la  limaille  il 
faudrait  employer  des  décharges  très  fortes  pour  obtenir  les 
figures. 

Ces  expériences  ne  donnent  pas  une  représentation  suffisam- 
ment exacte  des  lignes  de  force;  la  résistance  de  Tair  et  le  frotte- 
ment de  la  laine  ne  diminuent  pas  assez  la  vitesse  des  particules 
émises  par  le  conducteur  positif.  Souvent  aussi  on  voit  des  lignes 
bifurquées  ou  avec  des   ramifications  secondaires.  J'ai  décrit  ces 


(«)  Wied.  Ann.,  1881,  n»  12. 
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expériences  seulement  parce  qu'elles  peuvent  servir  de  confirma- 
tion à  rhypothèse  de  M.  Rcitlinger  et  Wachter. 

On  obtient  une  plus  fîdèle  représentation  des  lignes  de  force 
avec  la  disposition  suivante. 

On  entoure  la  boule  ou  le  cylindre  des  expériences  précé- 
dentes avec  une  petite  lame  cylindrique  d'ébonite,  dans  laquelle 
on  a  pratiqué  de  petites  fentes  équidistantes.  C'est  une  espèce  de 
peigne,  plié  en  cylindre  et  posé  avec  ses  dents  en  contact  avec  la 
lame  d'ébonile,  qui  dans  l'expérience  actuelle  doit  être  horizontale. 
On  dépose  entre  la  boule  (ou  le  cylindre)  et  la  lame  cylin- 
drique d'ébonite  un  petit  amas  annulaire  de  lycopode,  et  enfin 
on  laisse  éclater  des  étincelles  successives  sur  la  boule  (ou  le 
cylindre).  On  verra  alors  le  lycopode,  repoussé  à  travers  les  fentes 
du  peigne,  glisser  sur  la  lame  et  enfin  y  rester  adhérent.  On  ob- 
tiendra ainsi  sur  Tébonite  des  rayons  courbes  de  lycopode  dont 
les  limites  figurent  nettement  les  lignes  de  force. 


L.  DITSCHEINER.  —  Ueber  die  Guebhard'sclicn  Ringc  (Sur  les  anneaux  de 
M.  Guébhard);  Sitzungsberichte  der  Wiener  Akademie  der  Wissenscfiaften, 
t.  LXXXVI,  !'•  Partie,  p.  666-708,  octobre  1882. 

«  La  loi  de  forme  de  ces  anneaux  ayant  été  établie  par  voie  expé- 
rimentale et  se  présentant  avec  le  caractère  d'un  fait  matériel,  il 
semble  nécessaire,  dit  l'auteur,  de  l'expliquer  au  moyen  de  nos 
équations.  » 

Voilà  qui  est  de  la  vraie  et  bonne  méthode  scientifique,  mais, 
tout  en  reconnaissant  l'insuffisance  des  données  dont  s'était  auto- 
risé M.  W.  Voigt  (  *),*pour  nier  purement  et  simplement  l'exacti- 
tude de  mes  vérifications,  M.  Ditscheiner  n'a  tenté  d'adapter  aux 
formules  qu'il  avait  publiées  antérieurement  (^)  que  quelques-unes 
des  conditions  spéciales  que  j'ai  antérieurement  indiquées  (^); 

(*)  Wiedemann*s  Annalen  der  Physik,  t.  XVII,  p.  257-72,  juillet  1881. 

{')  Sitzungsberichte  der  Wiener  Akademie  der  Wissensc/ia/ten,  t.  LXXVIII, 
2»  série,  p.  98-112,  1878. 

(^)  Journal  de  Physique,  2»  série,  1. 1,  p.  483-492  (novembre  iSSi).—  L'Électri- 
cien, t.  IV,  p.  2o3-io,  décembre  1882;  t.  V,.p.  i.'i-22,  janvier  i883. 
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elles  sont  relatives  à  la  très  petite  épaisseur  de  la  lame  métallique, 
à  la  très  grande  hauteur  du  liquide  mauvais  conducteur  et  enfin 
(ce  qui  n'avait  jamais  été  fait,  quoique  ce  soit  d'importance  capi- 
tale) à  la  forme  cylindrique  des  électrodes.  Malheureusement,  ici 
déjà,  nous  voyons  le  mathématicien  s'écarter  des  possibilités  expé- 
rimentales, en  admettant  que  Ton  puisse  négliger  Tinfluence  sta- 
tique des  conducteurs  métalliques  les  uns  sur  les  autres,  et  assimi- 
ler chaque  électrode  linéaire  à  une  série  de  points   infiniment 
voisins,  tous  également  chargés  d'électricité  :  hypothèse  qui  per- 
met, théoriquement,   de  transformer  en  intégrales  assez  simples 
des  sommations  fort  compliquées,  mais  qui,  tout  à  fait  irréalisable 
pratiquement,   ne   laisse  aucun  caractère   physique   et  réel  aux. 
équations  résultantes.  Ajoutons  qu'aucun  compte  n'est  tenu  de  la 
polarisatioriy  ce  facteur  principal,  si  ce  n'est  unique,  de  tout  le 
phénomène.  Enfin  ce  qui  condamne,  au  moins  dans  leurs  appli- 
cations, ces  calculs,  ainsi  que  tous  ceux  qui  les  ont  précédés,  c'est 
l'assimilation  tout  à  fait  injustifiée  que  l'on  continue  à  faire  d'une 
phase  essentiellement  initiale,  variable  et  transitoire  d'établisse- 
ment du  courant,  avec  les  dépôts  constants,  réguliers  et  indéfinis 
de  l'électrolyse  normale  en  régime  permanent. 

Les  calculs  de  M.  Ditscheiner  peuvent  donc  représenter  parfai- 
tement «  un  mouvement  électrique  dans  l'espace  (*)  »  et  même,  à 
la  rigueur,  la  répartition  thermo-électrique  que  donneraient,  par 
exemple,  des  fils  d'argent,  les  uns  chauffés,  les  autres  refroidis,  à 
l'intérieur  d'une  masse  d'antimoine,  posée  sur  un  plan  d'argent  : 
mais  cela  n'a  réellement  presque  rien  de  commun  avec  les  phéno- 
mènes d'élcctrolyse,  en  général,  et  de  polarisation,  en  particulier, 
qui  caractérisent  la  rapide  naissance  et  le  brusque  arrêt  des  an- 
neaux de  Nobili.  Aussi  me  garderai-je  de  tourner  à  mon  avantage 
l'accord  final  que  M.  Ditscheiner  croit  avoir  obtenu,  à  force  de 
simplifications,  entre  ses  formules  et  les  résultats  de  mes  expé- 
riences. Il  suffit,  en  effet,  de  superposer  à  mes  anneaux,  produits 
dans  des  conditions  tant  soit  peu  précises,  les  figures  données  par 
M.  Ditscheiner  pour  les  cas  élémentaires  de  deux  pôles  opposés 
ou  de  même  nom,  et  ce  n'est  plus  par  millimètres,  ainsi  que  me 


(•)  Ueber  die  Electrîcitàtsbewegung  im  Baume  und  die  NobUfschen  Ringe  : 
tel  est  le  tilrc  de  sou  premier  Mémoire. 
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le  reprochait  M.  Hugo  Me}^er(*),  mais  par  plusieurs  centimètres 
que  se  mesurent  les  écarts;  tout  au  plus  une  vague  analogie  pour- 
rait-elle être  obtenue  en  recourant  à  des  moyens  rigoureusement 
proscrits  de  mon  énoncé,  tels  que  le  contact  d'un  rhéophore  avec 
la  plaque,  l'emploi  d'électrodes  punctiformes,  de  plaques  très 
épaisses,  ou  de  couches  liquides  très  minces.  Mais  c'est  précisé- 
ment à  combattre  toutes  ces  causes  perturbatrices  qu'ont  tendu 
tous  mes  efforts  d'expérimentateur,  et  c'est  pour  y  avoir  réussi  que 
je  suis  parvenu  à  trouver,  dans  tous  les  cas  possibles,  entre  mes 
anneaux  et  les  calques  géométriques  de  la  formule  équi  poten- 
tielle, une  coïncidence  qui,  fort  heureusement,  n'a  rien  de  com- 
mun avec  la  ressemblance  très  problématique  entre  les  courbes 
bipolaires  de  la  forme  r~^  ±  r^'*  =  const.  (*)  et  les  courbes  équi- 
potentielles  rir**  =  const.  Il  est  donc  nécessaire  de  chercher  ail- 
leurs la  concordance  entre  la  théorie  et  le  fait;  j'espère  qu'elle 
s'établira  quand  on  tiendra  compte  de  la  polarisation,  c'est-à-dire 
quand  on  complétera  les  équations  par  l'adjonction  d'une  nou- 
velle variable,  le  temps.  A.  Guébhard. 


W.-G.  HANKEL.  —  Ueber  die  aklino-und  piczo-elektrischen  Eigcnschaften  des 
Bergkrystalles  und  ihre  Beziehuog  zu  den  thcrmo-clektrischen  (  Sur  les  proprié- 
tés actino  et  pi ézo-élec triques  du  quartz  et  leur  relation  avec  ses  propriétés 
pyro-électriques);  Abh,  der  Sachs.  Gesellschaft  der  Wissenscha/ten,  t.  XX, 
p.  459;  1881. 

M.  Hankel  désigne  sous  les  noms  A^ actino-électiiques  et  de 
piézO'électriqucs  les  phénomènes  développés  dans  les  cristaux 
par  l'illumination  et  la  pression.  L'objet  principal  de  son  impor- 
tant Mémoire  est  de  comparer  ces  phénomènes  aux  phénomènes 
pyro-électriques  pour  une  seule  espèce  minéralogique,  le  cristal  de 
roche.  Subsidiairement  il  est  amené  à  développer  et  à  compléter 
les  résultats  de  ses  recherches  antérieures  sur  la  pyro-électricité 
du  quartz  (*). 


(*)  GoUinger  Nachrichten,  n*  20,  p.  666-6G,  septembre  1882. 
(^)  M.  Ditscheiner  prend  /i  =  1,  M.  Voigt  n  =  3,  ce  qui  rend  la  différence  encore 
plus  sensible. 
(•)  Abhandl,  der  A\  Sdchs,  GeselUcIiaft  der  Wistenscha/ten^  t.  XIII,  p.  3 19. 
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Pour  la  mesure  des  tensions  électriques  développées  dans  les 
cristaux,  M.  Hankel  a  recours  à  Télectromètre  bien  connu  qui 
porte  son  nom.  Les  disques  de  cuivre  sont  en  relation  avec  les 
pôles  d*unc  pile  dont  le  milieu  communique  au  sol,  et  Ton  observe 
la  position  d^équilibre  de  la  feuille  d'or  à  Taide  d'un  microscope 
muni  d'un  micromètre  oculaire.  Une  déviation  de  la  feuille  égale 
à  une  division  correspond  à  peu  près  à  —^  de  Daniell. 

La  feuille  d'or  de  l'électromètre  est  en  relation  avec  un  gros  fil 
de  platine  dont  on  approche  l'extrémité  libre  du  point  P  du  cristal 
que  l'on  veut  étudier,  sans  cependant  établir  de  contact.  La  dévia- 
tion de  la  feuille  d'or,  proportionnelle  à  son  potentiel,  mesure  con- 
ventionnellement  la  tension  en  P. 

L  Phénomènes  pyro-électriques.  —  Pour  l'étude  des  phéno- 
mènes pvro-électriques,  les  cristaux  sont  chauffés  jusqu'à  1 20®  ou 
i4o°  dans  de  la  limaille  de  cuivre  pendant  un  temps  assez  long  pour 
que  leur  température  puisse  être  considérée  comme  uniforme.  On 
les  laisse  ensuite  refroidir  jusque  vers  3o**  ou  40°  pour  étudier  les 
phénomènes  développés  par  le  refroidissement.  La  région  dans 
laquelle  on  veut  mesurer  les  tensions  électriques  doit,  bien  entendu, 
être  à  nu. 

L'auteur  a  expérimenté  sur  i43  cristaux,  les  uns  simples,  les 
autres  complexes.  Des  planches  accompagnant  son  Mémoire  re- 
présentent la  surface  développée  des  plus  remarquables  d'entre  eux  : 
les  zones  positives  pendant  le  refroidissement  sont  teintées  en 
rouge,  les  négatives  en  vert,  et  des  chiffres  indiquent  les  tensions 
électriques  mesurées  en  divers  points  de  ces  zones,  sur  les  arêtes, 
les  sommets,  etc. 

Les  cristaux  de  quartz  parfaitement  simples  et  réguliers  sont 
extrêmement  rares.  Voici  les  résultats  qu'ils  ont  fourni  : 

«  Dans  un  cristal  de  quartz  simple,  et  tel  que  les  deux  extrémités 
de  Vaxe  principal  soient  exactement  semblables,  il  se  développe 
par  le  refroidissement  six  zones  électriques  alternativement  posi- 
tives et  négatives  :  les  zones  négatives  vont  obliquement  de  l'une 
des  faces  du  rhomboèdre  principal,  à  la  partie  supérieure,  à  la  face 
suivante  du  même  rhomboèdre,  à  la  partie  inférieure;  les  zones 
positives  sont  placées  de  la  même  manière  par  rapport  au  rhom- 
boèdre syméir\que(ge genrhoFnhoeder),  Le  quartz  présente  donc  six 
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pôles  pyro-électriques  alternativement  de  nom  contraire  ou  trois 
axes  pyro-électriques,  caractérisés  par  des  tensions  opposées  à 
leurs  deux  sommets.  Ces  axes  pyro-électriques  coïncident  avec  les 
axes  cristallographiques  inclinés  à  120°  ou  axes  secondaires  du 
quartz.  Leurs  extrémités  positives  sont  au  milieu  des  arêtes  du 
prisme  qui  portent  à  leurs  extrémités  les  faces  rhombes,  leurs 
extrémités  négatives  sur  les  arêtes  du  prisme  intermédiaires  aux 
précédentes.  L'obliquité  des  zones  est  telle  qu'elles  sont  dirigées 
de  gauche  en  haut  à  droite  en  bas  dans  les  cristaux  droits,  de  droite 
en  haut  à  gauche  en  bas  dans  les  cristaux  gauches.  » 

Nous  renverrons  au  Mémoire  original  pour  les  résultats  fournis 
par  les  diverses  sortes  de  cristaux  irréguliers  ou  complexes. 

Dans  un  Mémoire  antérieur,  l'auteur  avait  admis  qu'il  n'y  a 
d'autres  axes  pyro-électriques  dans  le  quartz  que  les  axes  secon- 
daires de  cristallisation.  Cependant  l'examen  des  cristaux  réguliers 
le  conduit  aujourd'hui  à  admettre  qu'il  se  produit  une  tension  de 
même  signe  aux  deux  extrémités  de  l'axe  principal,  et  que  celle-ci 
est  positive  pendant  le  refroidissement.  Ce  phénomène  serait 
analogue  auxphénomènes  pyro-électriques  que  présentent  la  topaze, 
le  spath  pesant  et  en  général  les  cristaux  qui  ne  sont  pas  hémi- 
morphes. 

IL  Phénomènes  actino-élec triques,  —  Pour  constater  les 
phénomènes  actino-élec triques,  on  dispose  la  feuille  d'or  de  l'élec- 
troscope  en  relation  avec  une  sphère  de  cuivre  isolée  qu'on  met 
en  contact  avec  le  point  du  cristal  à  étudier  et  en  même  temps 
avec  le  sol.  On  supprime  cette  dernière  communication,  et  il  suffit 
alors,  avec  les  cristaux  les  plus  sensibles,  d'approcher  de  la  face 
opposée  du  cristal  une  allumette  enflammée  pour  obtenir  une  forte 
déviation  de  l'électromètre.  Pour  les  mesures,  on  emploie  de  préfé- 
rence un  bec  de  gaz  dont  la  lumière  est  concentrée  par  un  miroir 
concave  au  voisinage  immédiat  du  point  à  étudier. 

Quand  on  illumine,  à  l'aide  de  n'importe  quelle  source,  un  cristal 
simple  de  quartz,  des  pôles  électriques  apparaissent  au  milieu  des 
six  arêtes  verticales  du  prisme;  il  est  indifl'érent  que  les  rayons 
lumineux  traversent  le  cristal  dans  une  direction  ou  dans  une 
autre  :  ils  peuvent  être,  si  l'on  veut,  parallèles  ou  perpendiculaires 
aux  axes  secondaires  du  quartz.  Les  pôles  électriques  produits  sont 
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alternativement  de  sens  contraire,  de  telle  sorte  que  chacun  des 
axes  secondaires  porte  à  ses  extrémités  des  pôles  opposés.  Ce  qu'il 
y  a  de  remarquable  et  ce  qui,  d'aprèsM.  Hankel,  distinguenettement 
CCS  phénomènes  actino*électriques  des  phénomènes  pyro-électri- 
ques, c'est  que  ces  pôles  sont  précisément  disposés  comme  ceux 
qui  se  produisent  pendant  le  refroidissement  du  cristal  :  on  ne 
peut  donc,  d'après  Tauteur,  attribuer  leur  production  à  un  échauf* 
fement. 

Le  maximum  d^intensité  des  phénomènes  est  atteint  ordinaire- 
ment en  trente  ou  quarante  secondes.  Si  Ton  supprime  ensuite 
Faction  de  la  source,  les  phénomènes  disparaissent  dans  une  durée 
à  peu  près  égale.  Leur  intensité  paraît  sensiblement  proportion- 
nelle à  rintensité  de  la  radiation  :  on  peut  s'en  assurer  en  modi- 
fiant la  distance  de  la  source  lumineuse  au  cristal. 

Le  rougeetrultra-rougesontprincipalementactifs  pour  provoquer 
les  phénomènes  actino-électriques.  Un  cube  plein  d*eau  chaude 
suffit  pour  les  produire  :  la  lumière  électrique  ne  donne  pas  Teffet 
très  considérable  qu'on  devrait  en  attendre  si  les  radiations  lumi- 
neuses et  chimiques  intervenaient,  pour  une  portion  notable,  dans 
l'excitation  actino-électrique. 

Comme  les  cristaux  simples,  les  cristaux  complexes  présentent 
des  phénomènes  aclino-électriques  exactement  inverses  des  phé- 
nomènes pjTO-clec triques  qui  correspondent  à  leur  échauffement. 
•  Quand  on  échauffe  un  cristal  de  quartz  dans  la  limaille  de  cuivre, 
les  rayons  obscurs  qui  échauffent  ce  cristal  doivent  produire  simul- 
tanément les  phénomènes  pyro-électriques  et  actino-électriques,  si 
toutefois  les  deux  sortes  de  phénomènes  sont  réellement  distincts; 
mais  les  premiers,  plus  intenses,  doivent,  d'après  l'auteur,  masquer 
les  seconds.  Inversement,  quand  on  abandonne  au  refroidissement 
un  cristal  chauffé,  on  n'observe  à  l'électromètre  que  la  différence 
de  deux  actions  contraires  :  le  phénomène  pyro-électrique  du  re- 
froidissement et  un  phénomène  inverse  du  phénomène  actino- 
électrique  étudié  ci-dessus.  Si  l'on  met  une  boule  de  cuivre  froide 
en  contact  avec  une  arête  du  cristal  chaud,  on  observe  pendant 
les  premiers  instants  l'effet  prédominant  du  phénomène  pyro- 
électrique;  mais,  au  bout  de  quelques  instants,  le  rayonnement 
des  parties  intérieures  du  cristal,  à  travers  la  partie  déjà  refroidie 
qui  touche  la  boule,  fait  prédominer  le  phénomène  actino-élec- 
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triqoe  inverse  qu'il  s'agit  de  constater  et  que  M.  Hankcl  a  en  effet 
observé. 

III.  Phénomènes  pyro^lectriques,  —  Après  avoir  rappelé  les 
recherches  de  MM.  J.  et  P.  Curie  (*),  M.  Hankel  rend  compte 
d'expériences  réalisées  sur  des  cristaux  de  quartz  qu'il  a  com- 
primés, sans  tailler  des  faces  auxiliaires  normales  aux  axes  secon- 
daires. Contrairement  à  une  loi  énoncée  comme  générale  par  les 
expérimentateurs  français,  M.  Hankel  trouve  que,  dans  le  cas  du 
quartz,  le  rapprochement  des  molécules,  soit  par  le  refroidisse- 
ment, soit  par  la  pression,  ne  produit  pas  des  eff'ets  électriques  de 
même  signe,  mais  précisément  de  signe  opposé.  Il  en  serait  de 
même  pour  le  tartrate  neutre  de  potasse  et  pour  la  struvite. 

E.   BOUTT. 


FRANKLAND.  —  On  mcasuring  the  relative  thermal  intensity  of  thc  Sun,  and  on 
a  self  registering  instrument  for  that  purpose  (Sur  la  mesure  de  Tintensité 
calorifîque  de  la  radiation  solaire,  et  sur  un  instrument  enregistreur  destiné  à 
cet  usage);  Proceedings  0/  the  royal  Society ^  t.  XXXIII,  n*  218,  p.  33i. 

Pour  évaluer  l'intensité  de  la  radiation  solaire,  il  faut  mesurer 
la  température  de  Tair  à  l'ombre,  puis  la  température  au  soleil 
avec  un  thermomètre  à  réservoir  noirci  placé  dans  le  vide.  La  dif- 
férence de  ces  deux  résultats  fournit  la  mesure  cherchée. 

Les  nombres  obtenus  pour  la  température  à  l'ombre  varient 
dans  le  même  lieu  avec  la  nature  et  l'étendue  des  corps  protec- 
teurs. Le  même  jour,  Tombre  d'un  arbre  a  fourni  19",  3,  celle  d'un 
parasol  25^,  celle  d'une  petite  voûte  de  papier  blanc  35^,  enfin 
celle  d'une  feuille  d'étain  ^5"^,*!,  Les  résultats  dépendent  aussi 
de  la  disposition  des  objets  voisins  capables  de  diff*user  la  chaleur 
solaire  vers  le  thermomètre,  et  enfin  la  distance  du  sol  qui  échauffe 
par  son  contact  la  couche  d'air  voisine  jusqu'à  une  certaine 
hauteur. 

Après  avoir  étudié  ces  circonstances,  l'auteur  adopte  un  ther- 


(•)  Voir  Journal  de  Physique^  a*  série,  t.  I,  p.  a^5,  et  Comptes  rendus  des 
âéances  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  XCI,  p.  39^. 


94  FRANKLAND.  -  RADIATION  SOLAIRE. 

momètre  dont  le  réservoir  et  deux  pouces  de  la  tige  sont  protégés 
par  une  petite  voûle  en  zinc  peinte  au  blanc  de  zinc  pour  renvoyer 
au  dehors  la  chaleur  rayonnée  directement.  Cet  instrument  est 
iixé  horizontalement  sur  un  support  en  bois  de  i  pied  carré, 
peint  au  blanc  de  zinc  et  placé  à  4  pieds  au-dessus  du  sol,  loin  des 
bâtiments,  dans  un  lieu  où  Thorizon  est  découvert. 

L'excès  de  la  température  que  prend  un  corps  au  soleil  sar  la 
température  de  Tair  ambiant  dépend  de  son  pouvoir  absorbant 
et  de  son  pouvoir  émissif.  Cet  excès  est  beaucoup  plus  élevé 
quand  on  soustrait  le  corps  au  contact  de  Tair  qui  lui  enlève  de 
la  chaleur.  Il  conviendra  d'employer  un  thermomètre  à  réservoir 
noirci  pour  lui  donner  le  plus  grand  pouvoir  absorbant  possible, 
et  d'enfermer  ce  réservoir  sous  une  cloche  de  verre  où  l'on  aura 
fait  le  vide. 

D'autre  part,  M.  Frankland  a  reconnu,  par  de  nombreuses  expé- 
riences exécutées  dans  des  stations  variées,  que  la  température 
obtenue  au  soleil  dépend  de  la  nature  et  de  la  distance  du  sol  et 
des  objets  qui  le  recouvrent.  Une  simple  modification  dans  la  cou- 
leur du  gazon  change  son  pouvoir  rayonnant  et,  par  suite,  la  tem- 
pérature de  l'air  ambiant  :  de  là  une  double  cause  d'altération 
dans  les  résultats.  Il  convient  donc  de  placer  dans  toutes  les  expé- 
riences une  même  surface  au-dessous  de  l'appareil,  et  Ton  aug- 
mentera la  sensibilité  de  la  méthode  en  choisissant  une  surface 
douée  d'un  grand  pouvoir  réflecteur.  Il  faut  aussi  mettre  l'appareil 
à  l'abri  du  vent,  qui  peut  modifier  la  température  de  l'air  ambiant. 
Ënfin^  pour  toutes  les  raisons  qui  précèdent,  il  est  indispensable 
que  la  température  de  l'air  à  l'ombre  soit  prise  dans  le  voisinage 
immédiat  de  la  surface  de  la  cloche. 

La  difl'érence  entre  les  deux  températures  à  l'ombre  et  au  soleil 
intervenant  seule  dans  la  mesure  de  la  radiation  solaire,  l'auteur  a 
construit  un  appareil  qui  fait  connaître  cette  différence.  Il  se  com- 
pose de  deux  boules  de  même  diamètre,  reliées  par  un  tube  deux 
fois  recourbé,  comme  dans  le  thermomètre  de  Leslie .  L'une  des 
boules  est  noircie  et  entourée  d'une  cloche  de  verre  dans  laquelle 
on  a  fait  le  vide  avant  de  la  fermer.  Cette  boule  reçoit  la  radiation 
solaire.  L'autre  est  disposée  au-dessous  d'une  petite  voûte  en  zinc 
blanchie  au  blanc  de  zinc  sur  ses  deux  faces  et  prend  la  tempéra- 
ture ambiante.  Les  boules  sont  pleines  d'air;  le  tube  de  jonction 
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contient  du  mercure  qu^on  peut  introduire  par  le  bas  au  moven 
d'un  robinet  et  d^un  tube  ilexible.  Les  branches  verticales  sont  ca- 
pillaires dans  leur  partie  supérieure  et  plus  larges  vers  le  bas,  pour 
diminuer  le  frottement  du  mercure.  Une  échelle  est  adaptée  à  la 
partie  capillaire  et  fait  connaître  la  différence  des  températures 
des  deux  boules.  Au-dessous  des  deux  boules  est  di'sposée  une 
table  de  i  pied  carré  de  surface  solidement  fixée  au  sol.  Cette 
table  est  peinte  au  blanc  de  zinc.  On  retire  le  mercure  pour  trans- 
porter l'instrument.  Les  résultats  qu'on  obtient  avec  cet  appareil 
sont  d'accord  avec  les  différences  que  donnent  deux  thermomètres 
séparés,  consultés  dans  des  conditions  convenables. 

FoUSSEREAU. 


TH.  GRAY.  —  On  tlie  variation  of  tlic  cicctric  conductivity  of  glass  with  tempéra- 
ture, dcnsity  and  chemical  composition  (Variation  de  la  conductibilité  électri> 
que  du  verre  avec  sa  température,  sa  densité  et  sa  composition  chimique); 
Proceedingi,  t.  XXXIII,  p.  256;  1882. 

M.  Gray  trouve  que,  parmi  les  verres  à  base  de  chaux,  les  moins 
conducteurs  sont  ceux  qui  présentent  la  composition  la  plus  rap- 
prochée d'un  trisilicate  de  potasse  et  de  chaux,  ou  de  soude  et  de 
chaux,  ou  des  deux  mélangés.  Il  trouve  aussi  que,  parmi  plu- 
sieurs échantillons  de  verre  à  base  de  plomb,  le  moins  conduc- 
teur offre  une  composition  voisine  de  celle  d'un  trisilicate  de  po- 
tasse et  de  plomb.  D'autre  part,  ces  derniers  verres  isoleraient 
d'autant  plus  qu'ils  sont  plus  denses,  ce  qui  n'aurait  pas  lieu  pour 
les  verres  à  base  de  chaux.  Foussereau. 


G.  DELSAULX.  —  Sur  la  théorie  de  rarc-en-cicl  ;  Annales  de  la  Société 

scientifique  de  Bruxelles,  1882. 

Cette  Note  a  pour  but  de  donner  une  forme  plus  didactique  à  la 
théorie  d'Airy.  L'auteur  indique  une  construction  par  points  de 
la  caustique  des  rayons  émergents  de  la  goutte  d'eau.  La  dévelop- 
pante de  cette  caustique  est  la  méridienne  de  l'onde  des  rayons 
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émergents.  Elle  présente  un  point  d^nflexion  correspondant  au 
rayon  qui  a  subi  le  minimum  de  déviation.  Ce  rayon  et  ceux  qui 
Tavoisinent  portent  le  nom  de  rayons  efficaces:  on  peut  approxi- 
mativement ne  pas  tenir  compte  des  autres  rayons,  et,  par  suite, 
limiter  l'onde  d'émergence  à  la  région,  sensiblement  plane,  qai 
comprend  le  point  d'inflexion. 

En  évaluant  la  vitesse  vibratoire  envoyée  à  l'œil  par  cette  onde, 
l'auteur  montre  que  ses  résultats  concordent  avec  ceux  d'Airy. 

G.  M AKTiir. 


lATUBE. 
Tomes  XXIV,  XXV.  —  Mai  i88i-mai  1883. 

YOUNG  et  FORBES.  — -Détermination  expérimentale  de  la  vitesse  de  la  lumière 
blanche  et  colorée,  t.  XXIV,  p.  3o3.  —  LORD  RAYLEIGH.  —  /d.,  t.  XXI\', 
p.  38a,  et  t.  XXV,  p.  Sa.  —  MACAULAY.  —  A/.,  t.  XXIV,  p.  556. 

La  méthode  de  MM.  Young  et  Forbes  est  analogue  à  celle  de 
M.  Cornu,  sauf  l'emploi  de  deux  réflecteurs  placés  à  {  de  mille  Tun 
de  l'autre,  qui  donnent  dans  la  lunette  deux  points  lumineux*  tels 
que  l'éclat  de  l'un  augmente  pendant  que  celui  de  l'autre  diminue, 
quand  on  fait  varier  la  vitesse  de  rotation  de  la  roue  dentée. 

On  note  la  vitesse  qui  donne  l'égalité  d'éclat  et  l'on  trouve  avec 
la  lampe  électrique,  après  réduction  au  vide,  3oi  382*'"'. 

Les  auteurs,  ayant  remarqué  que  les  rayons  de  diverses  couleurs 
semblent  se  propager  avec  des  vitesses  différentes,  ont  décomposé 
la  lumière  avec  un  prisme  de  sulfure  de  carbone  ;  ils  ont  trouvé 
que  la  vitesse  est  d'autant  plus  grande  que  les  rayons  sont  plus 
réfrangibles  la  vitesse  de  la  lumière  bleue  l'emporterait  de  i ,  8 
pour  100  sur  celle  de  la  lumière  rouge. 

A  propos  de  ces  expériences,  lord  Rayleigh  fait  remarquer  que 
les  expériences  ordinaires  donnent  la  vitesse  de  propagation  U  d'une 
modification  particulière  de  la  lumière  ou  d'un  groupe  d'ondes 
et  non  la  vitesse  V  d'une  onde  déterminée;  entre  ces  deux  quan- 
tités il  a  établi  la  relation  théorique  U=  \,  {k  est  inversement 
proportionnel  à  X).  Les  expériences  directes  et  l'observation  des 
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satellites  de  Jupiter  donnent  U;  Taberration  seule  donnerait  V; 
les  résultats  des  diverses  méthodes  étant  sensiblement  les  mômes, 
il  faut  donc  que  V  soit  indépendant  de  X. 

En  réponse  à  une  objection  de  M.  Macaulay,  lord  Rayleigh  traite 
par  le  calcul  la  méthode  de  Foucault  et  démontre  qu^elle  donne 

-rr*  Cette  méthode  combinée  avec  les  autres  permettrait  donc  de 

calculer  V  et  U;  tous  les  résultats  ne  diffèrent  pas  sensiblement 
les  uns  des  autres. 

GRAllAM  BELL.  —  Modification  du  microphone  de  Wheatstone,  son  emploi  dans 

les  recherches  radiophoniques,  t.  XXIV,  p.  3o2. 

^instrument  se  compose  d'un  fil  métallique  assez  gros,  fixé  par 
une  de  ses  extrémités  au  centre  d'une  plaque  vibrante.  Celle-ci  est 
enfermée  dans  une  boite  munie  d'un  tube  acoustique.  L'autre  ex- 
trémité du  fil  traverse  le  manche  de  l'instrument  et  peut  être  mise 
en  contact  avec  les  différents  points  de  la  plaque  soumise  à  l'ac* 
tien  d'un  faisceau  lumineux  intermittent.  On  trouve  que  la  por- 
tion éclairée  vibre  seule ,  que  le  son  s'affaiblit  de  plus  en  plus  et 
devient  nul  vers  les  bords.  On  se  rend  compte  ainsi  des  résultats 
négatifs  obtenus  par  M.  Preece  :  les  supports  de  son  microphone 
correspondaient  à  des  portions  de  plaque  qui  ne  vibraient  pas. 

SIEMENS.  —  Quelques  applications  de  la  lumière  électrique  à  l'horticulture  et  à 

l'agriculture,  t.  XXIV,  p.  667. 

La  lampe  électrique  nue  brûle  les  feuilles  et  produit  sur  les 
plantes  des  effets  désastreux,  surtout  dans  une  serre  fermée;  au 
contraire,  entourée  de  verres  dépolis  ou  de  couleur  convenable,  elle 
active  la  végétation.  Les  plantes,  quoique  privées  du  repos  nocturne, 
donnent  des  fruits  d'une  saveur  remarquable  ;  les  graines  qu'elles 
fournissent  germent  facilement.  Dans  ces  expériences,  on  a  vérifié 
aussi  l'exactitude  des  résultats  de  D|^aper,  relatifs  à  l'influence 
des  diverses  régions  du  spectre  sur  la  végétation. 

RAND  CAFRON.  —  lAurorc  boréale  et  soa  speclrc,  t.  XXV,  p.  53. 

I^  ressemblance  entre  l'aurore  boréale  et  la  décharge  électrique 
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dans  l^air  raréfié  n^est  qu'apparente  ;  les  deux  spectres  difi%rent 
essentiellement  l'un  de  l'autre.  On  n'a  jamais  pu  obtenir  artifi- 
ciellement la  raie  citron  de  P.  SmyTh,  ni  la  raie  rouge  qui  l'accom- 
pagne souvent;  on  n'a  pas  pu  identifier  les  raies  violettes  avec 
celles  des  tubes  de  Gcissler.  En  admettant  que  ces  raies  soient 
dues  à  un  gaz  particulier  dans  les  régions  supérieures  de  l'atmo- 
sphère, on  peut  se  demander  pourquoi  on  n'observe  pas  de  raies 
d'absorption  correspondantes  dans  le  spectre  solaire,  et  pourquoi 
on  n'a  observé  ce  gaz  nulle  part  ailleurs. 

A.-S.  HERSCHëL.  —  Pile  secondaire  perpétuelle,  t.  XXV,  p.  527. 

Les  lames  de  plomb  de  la  pile  Planté  sont  remplacées  par  des 
feuilles  de  platine  chauffées  pendant  plusieurs  jours  à  une  tempé- 
rature élevée  dans  un  creuset  rempli  de  noir  de  fumée.  La  surface 
de  ces  feuilles  se  recouvre  d'une  couche  rugueuse  due  au  charbon 
ou  au  gaz  du  fourneau.  On  forme  cette  pile  comme  les  autres;  elle 
donne  des  effets  analogues  et  elle  est  presque  inaltérable. 

W.  HUGGINS.  —  Spectre  pliotographique  de  la  grande  nébuleuse  d'Orion, 

t.  X\V,  p.  489. 

La  photographie  obtenue  avec  un  télescope  Cassegrain  de 
16  pouces,  après  une  exposition  de  quarante-cinq  minutes,  présente 
un  spectre  de  raies  brillantes  et  un  spectre  continu  plus  étroit,  dû 
probablement  aux  étoiles  voisines.  Cependant  le  nébuleux  semble 
donner  un  faible  spectre  continu.  Outre  les  quatre  raies  brillantes  si- 
gnalées antérieurement  dans  le  spectre  visible,  on  voit  sur  la  photo- 
graphie une  raie  assez  forte  vers  3^30.  La  largeur  de  la  fente  ne  per- 
met pas  de  définir  exactement  la  position  de  cette  raie,  ni  d'affirmer 
qu'elle  est  simple  ou  composée  ;  elle  semble  correspondre  à  Ç  des 
étoiles  blanches;  elle  est  plus  intense  que  Hy.  Les  raies  de  l'hy- 
drogène entre  H  y  et  3^30  manquent  ou  sont  extrêmement  faibles. 

HERBERT   TOMLINSON.  —  Résistance  électrique  du  charbon,  t.  XXV,  p.  459. 

Les  actions  mécaniques  ne  font  pas  plus  varier  la  résistance  du 
charbon  que  celle  des  métaux  ;  en  supposant  un  cylindre  de  charbon 
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réduit  par  la  compression  à  la  moitié  de  sa  longueur,  la  résistance 
ne  serait  pas  réduite  au  j  de  sa  valeur  primitive.  On  ne  peut  donc 
expliquer  les  effets  microphoniques  que  par  des  différences  dans 
les  contacts.  Telle  est  également  l'opinion  de  S. -P.  Thompson. 

G.  GORE.  —  Éleclrolyse  du  sulfate  de  cuivre,  t.  XXV,  p.  ^7.3. 

La  détermination  de  la  variation  de  poids  des  électrodes  de  cuivre 
dans  une  dissolution  de  sulfate  présente  des  difflcullés,  d'une  part, 
parce  que  le  cuivre  se  dépose  souvent  en  poudre  fine,  de  l'autre, 
parce  que  les  lames  sont  attaquées  même  par  des  dissolutions  qui 
ne  contiennent  pas  d'acide  libre.  Les  deux  actions  chimiques  et 
électrolytiques  se  produisent  simultanément,  aussi  les  résultats 
varient-ils  suivant  les  conditions.  L'élévation  de  température, 
l'agitation  du  liquide,  etc.,  augmentent  la  quantité  de  métal  dis- 
soute chimiquement. 

Dans  la  détermination  de  l'équivalent  électroly tique  du  cuivre, 
on  peut  corriger  approximativement  cette  erreur  en  mesurant  la 
perte  de  poids  d'une  lame  identique  à  l'électrode,  plongée  dans  la 
même  dissolution.  11  faut  tenir  compte  de  ces  circonstances  dans 
les  voltamètres  à  sulfate  de  cuivre,  celui  d'Edison  par  exemple. 

JOLY.  —  Baromètre  électrique,  t.  XXV,  p.  55<|. 

A  la  partie  supérieure  de  la  chambre  barométrique  est  soudé 
un  conducteur  formé  d'un  gros  fil  de  fer  et  d'un  (il  très  mince  de 
charbon,  réunis  l'un  à  l'autre  au-dessous  du  niveau  le  plus  bas 
que  le  mercure  puisse  atteindre.  Le  baromètre  est  intercalé  dans 
un  circuit  dont  la  résistance  varie  avec  la  longueur  du  fil  de 
charbon  immergée  dans  le  mercure  ;  la  mesure  de  cette  résistance 
donnera  la  hauteur  barométrique.  Pour  cela,  le  circuit  forme  une 
des  branches  d'un  pont  de  Wheatstone,  dont  la  deuxième  branche 
contient  un  fil  de  charbon  analogue  à  l'autre^  plongeant  dans  du 
mercure  dont  on  fait  varier  le  niveau  à  volonté.  Le  baromètre  peut 
être  placé  très  loin,  à  condition  de  tenir  compte  de  la  résistance 
des  fils  de  communication.  Dans  ce  but,  on  a  ajouté  une  disposi- 
tion très  simple  qui  permet  de  supprimer  le  baromètre  et  de  le 
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remplacer  par  une  résistance  négligeable  ;  on  amène  alors  Taiguille 
au  zéro.  On  remet  le  baromètre  dans  le  circuit,  on  rétablit  de  nou- 
veau Téquilibre  et  Ton  obtient  ainsi  la  résistance  du  fil  de  charbon. 
et  par  suite  la  hauteur  du  mercure.  C.  Dagobmbt. 
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SUE  LU  EXPiBIEVGBS  PIOPBES  A  MAimSTEB  LA  ROTATIdir 

m  LATERBE; 

Par  m.  Ph.  GILBERT. 

Pendant  bien  des  années,  la  seule  preuve  mécanique  que  Ton 
pût  fournir  de  la  rotation  de  la  Terre  autour  de  son  axe  était  la 
dévicUion,  par  rapport  à  la  verticale,  des  corps  tombant  d'une 
grande  hauteur.  Indépendamment  des  théories  analytiques  que 
l'on  donne  aujourd'hui  de  ce  phénomène,  il  s'explique  par  cette 
simple  observation  que  le  corps  tombant,  par  suite  de  la  rotation 
terrestre,  est  animé  au  départ  d'une  vitesse  horizontale  vers  Test 
supérieure  à  celle  du  point  de  la  surface  du  globe  situé  sur  la 
même  verticale  :  il  ira  donc  tomber  un  peu  à  l'est  de  ce  point.  11 
est  assez  curieux  que  cette  conséquence  ait  échappé  à  Galilée,  el 
que  Newton  ait  été  le  premier  à  la  signaler  et  Hooke  à  la  vérifier. 
Mais  le  résultat  de  cette  expérience,  qui  nous  est  inconnu,  devait 
être  assez  grossier,  car  elle  exige  des  précautions  infiniment  plus 
minutieuses  qu'on  ne  se  l'imagine  au  premier  abord. 

L'abbé  Guglielmini,  en  1790,  exécuta  le  premier  des  recherches 
scientifiques  sur  ce  sujet,  dans  la  tour  des  AsinelU  de  Bologne.  11 
trouva  une  déviation  de  o™,oi6  pour  une  hauteur  de  chute  de 
240  pieds.  Malgré  le  zèle  et  la  patience  de  cet  habile  expérimen- 
tateur, ce  résultat,  conforme  à  la  théorie,  perd  beaucoup  de  sa 
valeur,  par  suite  d*un  défaut  grave  dans  la  vérification  de  la  verti- 
cale («). 

Les  travaux  de  Benzenberg  dans  la  tour  Saint-Michel,  à  Ham- 
bourg, en  1802,  et  plus  tard  dans  un  puits  de  mine  abandonné  de 
Schlebusch,  laissèrent  encore  bien  plus  à  désirer;  les  déviations 
observées  comportaient  des  écarts,  dans  tous  les  sens,  de  beaucoup 
supérieurs  à  la  déviation  qu'il  fallait  mesurer. 

Les  expériences  les  plus  célèbres  sur  ce  sujet  sont  celles  donl 
Reich  a  consigné  le  détail  dans  Topuscule  Fallversuche  iiber  du* 


(*)  Pour  le  (IiHuil  i\v.  ces  expériences  cl  pour  riiist(>ri(]iio  de  ces  rcclieiclies,  je 
itie  permets  de  renvoyer  à  un  arliele  inséré  au  liullelin  des  Sciences  mathcma- 
tùjues  et  astronomiques,  2*  série,  t.  M,  p.  i8j);  aoiU  i8Sj. 

J.  de  P/iys.,  2"  série,  t.  II.  (Mars  i883.)  8 
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Umdrehung  der  Erde,  etc.,  et  qu'il  exécuta  près  de  Freibcrg  en 
i83i.  Les  précautions  les  plus  minutieuses  avaient  été  prises  pour 
éviter  les  courants  d'air,  les  rotations  du  corps  tombant,  les  im- 
pulsions latérales  au  moment  du  départ,  impulsions  qui  produisent 
des  déviations  bien  supérieures  à  celle  qui  résulte  de  la  rotation 
terrestre.  Six  séries  d'expériences,  comprenant  ensemble  107  chutes 
observées,  donnèrent  en  moyenne  o",  0284  de  déviation  vers  l'est 
et  o"^,oo4  de  déviation  vers  le  sud,  pour  une  hauteur  de  chute  de 
i58",54,  tandis  que  la  théorie  assigne  o",O270  pour  valeur  à  la 
première,  et  n'indique  aucune  déviation  vers  le  sud. 

Ce  résultat  fut  regardé  comme  très  satisfaisant  et  donné,  par- 
tout, comme  une  confirmation  éclatante  du  système  de  Copernic  ; 
mais  cette  impression  ne  se  soutient  pas  lorsqu'on  étudie  le  détail 
de  ces  expériences  fameuses,  caria  moyenne  citée  ne  donne  aucune 
idée  des  écarts  qui  se  sont  produits  dans  les  différentes  expé- 
riences. Les  moyennes  des  diverses  séries  sont  déjà  fort  peu  con- 
cordantes entre  elles  ;  mais,  si  l'on  examine  une  même  série,  la 
première,  par  exemple  (28  chutes),  la  moyenne  de  o",027  qu'elle 
donne  pour  la  déviation  orientale  ne  laisse  pas  soupçonner  que, 
dans  cette  série,  la  déviation  à  l'est  oscille  entre  o™,  019  et  o",  179, 
et  qu'il  y  a  même  des  déviations  vers  X ouest  allant  jusqu'à  o^jO^^. 
Or,  quelle  confiance  accorder  à  une  moyenne  de  o"*,027  à  Test, 
dans  une  série  d'expériences  qui  en  comportent  où  la  déviation  est 
du  triple  en  sens  contraire?  Les  autres  séries  présentent  des  ano- 
malies aussi  fortes,  et  quant  aux  déviations  dans  le  sens  du  méri- 
dien, elles  passent  par  tous  les  nombres  depuis  0^^,187  vers  le  sud 
jusqu'à  o™,i5i  vers  le  nord.  Reich  a  annexé  à  son  Mémoire  un 
tableau  graphique  qui  manifeste,  de  la  manière  la  plus  nette,  l'in- 
certitude des  résultats. 

Si  l'on  observe  que  presque  toutes  les  recherches  citées  plus 
haut  signalent  une  très  faible  déviation  vers  le  sud,  que  la  théorie 
n'explique  pas(*);  que  la  physique  de  précision  dispose  aujour- 
d'hui de  méthodes  et  d'appareils  bien  supérieurs  à  ce  que  l'on 
possédait  en  i83o,  que  les  profondeurs  de  3oo"»  et  au  delà  ne  sont 
pas  rares  dans  les  puits  de  mine  à  notre  époque,  on  ne  peut  s'eiii- 


(•)  Car  celle  que  l'on  uhliciit  en  tenant  compte  des  granJcars  de  Tordiv  du 
ranr  «le  la  rotation  terrestre  est  absolument  inappréciable. 
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pêcher  d'exprimer  le  désir  que  ces  expériences,  d'une  si  grande 
portée  théorique,  soient  reprises  et  exécutées  enfin  d'une  manière 
qui  ne  laisse  plus  rien  à  désirer. 

Vingt  ans  après  les  recherches  de  Reich,  Léon  Foucault  trouvait 
dans  la  déviation  du  plan  d'oscillation  d^un  pendule  libre  une 
manifestation  bien  plus  nette  de  la  rotation  du  globe.  Je  n'ai  pas  à 
m'étendre  ici  sur  cette  expérience  célèbre,  refaite  tant  de  fois  et 
dont  la  théorie  a  donné  lieu  à  de  nombreux  et  solides  travaux  ('). 
r^e  seul  point  sur  lequel  j'insisterai,  c'est  que  l'expérience  de 
Foucault  suppose  au  fil  de  suspension  une  élasticité  rigoureuse- 
ment constante  dans  tous  les  azimuts,  et  qu'il  y  a  là  une  condition 
difficile  à  réaliser,  à  laquelle  on  doit  sans  doute  rattacher  de  nom- 
breux insuccès.  La  plus  minime  variation  d'élasticité  qui  peut 
exister  autour  de  l'axe  du  fil  constitue  une  cause  déviatrice  perma- 
nente du  plan  d'oscillation  ;  la  rotation  de  la  Terre  en  est  une 
autre,  très  faible  aussi,  et  c'est  de  la  grandeur  relative  de  ces  deux 
forces  perturbatrices  que  vont  dépendre  les  effets  observés. 

C'est  pour  cette  raison  que  l'on  a,  à  diverses  reprises,  tenté 
d'appliquer  au  pendule  de  Foucault  la  suspension  de  Cardan. 
Les  expériences  du  D*"  Garthe,  effectuées  dans  ce  système  à  la  ca- 
thédrale de  Cologne,  sont  au  nombre  des  plus  parfaites  qu'ait 
inspirées  la  belle  découverte  de  Foucault  (*),  et  sont  peu  connues 
en  France. 

Dans  une  pierre  formant  clef  de  voûte  à  5o"  au-dessus  du  pavé 
de  l'église,  et  qui  présentait  à  sa  partie  supérieure  une  cavité  se 
terminant  par  une  ouverture  cylindrique  vers  le  bas,  on  fixa  iné- 
branlablement  un  bloc  de  chêne  H  {Jig*  i),  percé  d'une  ouverture 
\erticale  en  correspondance  avec  celle  de  la  pierre.  Cette  ouverture 
fut  garnie  d'un  anneau  circulaire  A,  en  cuivre,  vissé  dans  le  bois. 
Un  deuxième  anneau  concentrique  B  reposait,  par  des  pivots  en 
acier  très  soignés,  sur  le  premier,  de  façon  à  être  mobile  autour 


(•)  QcET,  Journal  de  Liouvil le,  t.  WIII.  ~  Poncf.lkt,  Comptes  rendus,  i8(5<). 
—  HA!f8EN,  Théorie  der  Pendelbeivegung .  —  Dlmas^  Journal  de  C relie,  t.  50.  — 
Semiet  et  Y.  ViLLABCE.ir,  Comptes  rendus ,  18-11  et  1879.  —  Resal^  Traité  de  Mé- 
canique. —  C*  DE  Spabre,  Thèse  doctorale,  1882.  —  Bertrand,  Comptes  rendus, 
1S82,  etc. 

(•)  Foucault's  Versuch  als  direkter  Beweis  der  Axendrehung  der  Erdc, 
Coin,  1862. 
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d^un  diamètre  horizontal.  Un  axe  d'acier  C,  à  angle  droit  sur  ce 
diamètre,  tournait  sur  des  coussinets  faisant  corps  avec  Tanneau  B, 
et  à  cet  axe,  dans  l'espace  resté  libre  au  centre  de  l'anneau,  pen- 
dait la  pièce  métallique  P  à  laquelle  était  attaché  le  Gl  suspenseur, 

Fig.  I. 


de  o™,oo7  d'épaisseur.  Grâce  à  la  délicatesse  de  ce  mode  de  sus- 
pension, les  oscillations  du  pendule  étaient  encore  parfaitement 
perceptibles  au  bout  de  six  heures.  La  durée  d*une  oscillation, 
dans  les  expériences  du  D*^  Garthe,  était  de  i3%5  et  il  en  résultait 
une  déviation  de  o"^,oo3  sur  le  grand  cercle  divisé  horizontal  placé 
au-dessous  du  pendule. 

Cinq  séries  d'expériences  eurent  lieu  du  28  mai  au  14  juin  i852. 
Dans  chaque  expérience,  on  mesurait  avec  soin  le  temps  que  met- 
tait le  plan  d'oscillation  à  se  déplacer  de  5°,  pour  en  déduire  le 
temps  nécessaire  à  une  déviation  de  1^,  temps  qui,  d'après  la 
théorie  et  abstraction  faite  dès  petites  variations  que  les  études 
postérieures  ont  révélées,  devait  être  de  5™8%23,  temps  moyen. 
Cette  durée  a  varié,  dans  la  première  série,  de  5"7*,6  à  5™io%4î 
dans  la  deuxième,  de  5"* 6%  2  à  5"  10*;  dans  la  troisième,  de  5"  8*,  4 
à  5" 1 1% 4  î  dsiï^s  la  quatrième,  de  5™ 7% 8  à  5°*ii%4;dans  la  cin- 
(|uième,  de  5"*4%6  à  5"*io%8.  La  moyenne  générale,  déduite  de 
.)6  expériences,  a  donné  S^'SSjS,  avec  une  erreur  probable  n'at- 
teignant pas  une  demi-seconde.  On  saisira  mieux  encore  l'accord 
remarquable  entre  la  théorie  et  l'observation,  si  l'on  remarque 
(|uc,  d'après  la  moyenne  des  expériences,  la  déviation  du  plan 
d'oscillation    en    une    heure    de    temps    sidéral    aurait    été    de- 
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ii®38'3o%g,  tandis  que  le  calcul  donne,  d'après  la  latitude  de  la 
cathédrale  et  d'après  la  loi  du  sinus,  ii^iS'So'^^i. 

La  question  du  pendule  de  Foucault  a  été  reprise  récemment ^ 
en  Hollande,  par  M.  le  D*"  Kamerlingh  Onnes(*).  Sans  m'arréter 
ici  à  la  partie  mathématique,  d'ailleurs  très  neuve  et  remarquable, 
de  son  Mémoire,  je  dirai  quelques  mots  des  recherches  expérimen- 
tales qui  le  terminent. 

La  tige  du  pendule  de  M.  Onnes  avait  seulement  i",  a  de  lon- 
gueur, et  était  montée  sur  couteaux  par  une  suspension  de  Cardan. 
Le  couteau  d'acier  ou  d'agate  A  (Jlg»  2)  est  lié  à  une  plaque  ho- 

Fig.  2. 


rizontale  fixe  P;  le  cylindre  métallique  B  porte  sur  ses  deux  bases 
deux  entailles  en  biseau  à  angle  droit  l'une  sur  l'autre.  Par  In 
première,  la  pièce  B  repose  sur  l'arête  horizontale  du  couteau  A; 
dans  la  seconde,  repose  l'arête  horizontale  du  couteau  C,  avec 
assez  de  jeu  pour  permettre  des  oscillations  d'une  certaine  ampli- 
tude. La  tige  du  pendule  est  fixée  au  couteau  C  par  quatre  tiges 
qui  traversent  la  plaque  P  par  des  ouvertures  suffisantes  pour  le 
jeu  oscillatoire. 

Tout  ce  système  est  logé  dans  une  enveloppe  tronconique  que 
l'on  peut  fermer  hermétiquement  en  haut  et  en  bas,  et  mettre  en 
communication  par  un  tube  latéral  avec  une  machine  pneuma- 
tique, de  manière  à  faire  mouvoir  le  pendule  dans  le  vide  et  à 
éviter  ainsi  diverses  causes  perturbatrices.  Un  mécanisme  parti- 
culier était  nécessaire  pour  mettre  le  pendule  en  mouvement  dans 
cet  espace  inaccessible  :  il  consiste  en  un  doigt  qui  vient  presser 


C)  Nieuwe  bewijzen  voor  de  euwenteling  der  aarde,  Groningue,  1879. 


io6  PH.  GILBERT. 

sur  un  levier,  lequel  écarte  la  boule  du  pendule  de  sa  position 
d'équilibre,  jusqu'à  ce  que,  le  doigt  cessant  d'agir,  le  levier  re- 
tombe par  son  poids  et  le  pendule  commence  à  osciller.  Ce  méca- 
nisme est  commandé  de  Textérieur  au  moyen  d'une  vis  logée  dans 
un  tube  qui  traverse  la  plaque  inférieure  de  l'enveloppe. 

L'observation  des  oscillations  se  faisait  aussi  du  dehors,  au 
mo}en  d'un  faisceau  de  lumière  fourni  par  une  lampe,  entrant  par 
une  petite  ouverture  à  la  partie  inférieure  du  cône,  subissant  la 
rélle\ion  totale  dans  un  premier  prisme,  puis  dans  un  second,  et 
se  rendant  par  une  seconde  ouverture  à  une  lunette  où  se  tenait 
l'observateur.  Entre  les  deux  prismes  passe,  à  chaque  oscillation 
du  pendule,  un  anneau  muni  de  deux  (ils  croisés  relié  à  la  boule 
du  pendule,  et  l'image  du  réticule  observée  à  chaque  passage 
permet  de  déterminer  avec  une  grande  précision  l'azimut  du  plan 
d'oscillation  et  d'estimer  la  déviation. 

De  nombreuses  expériences  ont  été  faites  par  M.  Onnes  dans 
une  cave  du  laboratoire  de  Groningue,  pour  déterminer,  à  l'aide 
des  données  fournies  par  l'observation,  la  déviation  du  grand  axe 
de  l'ellipse  en  une  heure  de  temps  moyen.  Cette  déviation,  à 
laquelle  la  théorie  assignait  une  valeur  de  i2",o3,  avarié  dans  les 
diverses  expériences  entre  1 1°,  2  et  1 2**,  8,  fournissant  une  moyenne 
de  I  '>-**,  04,  très  voisine  de  la  valeur  théorique  ;  accord  que  M.  Onnes 
déclare  lui-même  être  un  peu  fortuit. 

II. 

A  côté  des  appareils  qui,  comme  le  pendule  de  Foucault,  accu- 
mulent, pendant  un  temps  suffisant  pour  les  rendre  visibles,  les 
minimes  effets  de  la  force  perturbatrice  due  à  la  rotation  de  la 
Terre,  se  placent  ceux  qui  communiquent  une  vitesse  énorme  au 
mobile  pour  accroître  l'intensité  de  cette  force.  Tels  sont  les  appa- 
reils à  rotation  rapide,  et  le  premier  en  date,  le  gyroscope,  est 
dû  aussi  au  génie  de  Foucault. 

Cet  appareil  est  aujourd'hui  connu  de  tout  le  monde.  Rappelons 
seulement  que  les  signes  par  lesquels  il  rend  sensible  le  mouve- 
ment de  la  Terre  sont  basés  sur  ces  deux  principes  de  Mécanique  : 
I®  lorsqu'un  disque  ou  tore  en  bronze  tourne  rapidement  autour 
de  son  axe  de  figure,  cl  que  celui-ci  est  monté  de  manière  à  5e 
mouvoir  librement  dans  tous  les  sens  autour  du  centre  de  gravité 
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du  tore,  il  oppose  une  résistance  très  sensible  à  tout  changement 
de  direction  ;  a®  si  l'axe  du  tore  est  assujetti  à  se  mouvoir  dans  un 
plan,  et  que  ce  plan  soit  entraîné  dans  une  rotation  autour  d'un 
axe  fîxe  quelconque,  Taxe  du  tore  s'oriente  dans  le  plan  directeur 
de  manière  à  se  rapprocher  autant  que  possible  de  la  direction  de 
Taxe  6xe,  les  rotations  étant  dans  le  même  sens. 

On  connaît  les  nombreuses  et  intéressantes  applications  que 
Foucault,  Fessel,  M.  Sire,  M.  Gruey,  etc.,  ont  faites  de  ces  prin- 
cipes. C'est  aussi  d'après  ces  deux  lois  que,  dans  le  gyroscope  de 
Foucault,  quand  les  deux  anneaux  qui  portent  le  tore  sont  libres 
sur  leurs  axes  de  suspension  et  que  le  tore  a  été'  mis  en  rotation 
excessivement  rapide,  l'axe  du  tore  garde  une  direction  sensible- 
ment constante  dans  le  ciel  et,  par  son  déplacement  relativement 
aux  objets  environnants,  révèle  à  l'observateur  le  mouvement  réel 
de  notre  globe  dans  l'espace.  Lorsque,  au  contraire,  on  limite  les 
mouvements  des  anneaux  de  manière  à  obliger  Taxe  du  tore  a 
rester  toujours,  soit  dans  un  plan  horizontal,  soit  dans  le  plan 
vertical  du  méridien,  il  s'oriente  de  lui-même,  en  vertu  de  la 
seconde  loi,  de  façon  à  se  placer  soit  dans  le  plan  du  méridien,  soil 
parallèlement  à  l'axe  terrestre,  et  le  sens  de  la  rotation  du  tore  sa- 
tisfera à  la  condition  ci-dessus. 

On  ne  doit  pas  se  dissimuler,  cependant,  les  difficultés  spéciales 
que  présente  la  réalisation  de  ces  phénomènes,  et  qui  font  du  gy- 
roscope un  instrument  d'un  prix  excessif,  réservé  aux  plus  habiles 
expérimen  tateurs . 

Le  g}TOScope  doit  satisfaire  à  un  certain  nombre  de  conditions 
rigoureuses  et  très  difficiles,  soit  à  obtenir,  soit  à  contrôler  :  il 
faut  que  le  tore  soit  parfaitement  symétrique  autour  de  son  axe  de 
figure;  il  faut  que  le  centre  de  gravité  du  tore  et  celui  de  l'anneau 
intérieur  soient  très  exactement  sur  la  ligne  d 'arêtes  des  couteaux 
qui  supportent  cet  anneau.  Si  l'on  ne  parvient  pas  à  remplir  ces 
conditions  en  opérant  sur  les  vis  de  réglage,  ou  si  elles  cessent 
d'être  remplies  pendant  le  rapide  mouvement  du  tore  par  suite  du 
jeu  qui  existe  forcément  entre  les  pivots  de  l'axe  et  leurs  tourillons 
coniques,  il  peut  résulter  de  là,  à  raison  de  la  masse  considérable 
du  lore,  une  cause  perturbatrice  assez  sensible  pour  masquer  le 
phénomène  principal.  Or,  il  est  bien  difficile  de  s'assurer  que  l'on 
échappe  actuellement  à  l'influence  d'une  telle  cause.  Ajoutons  les 
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masses  relativement  coDsidérables  des  anneaux,  des  vis  de  ré- 
glage, etc.  y  qui  augmentent  notablement  Tinertie  du  système 
mobile,  inertie  qui,  compliquée  des  frottements,  ne  peut  être 
vaincue  par  la  force  déviatrice  si  faible  due  à  la  rotation  de  la 
Terre  que  moyennant  une  vitesse  de  rotation  prodigieuse  du  tore. 

Il  y  a  quelques  années,  j'ai  été  amené  à  m^occuper  de  cette 
question  à  l'occasion  de  recherches  de  Mécanique  pure  sur  les 
mouvements  apparents  et  sur  l'application  à  ces  mouvements 
d'une  formule  de  Bour,  dont  Pinterprctation  géométrique  simpli- 
fiait beaucoup  l'usage  (*). 

Cette  méthode  m'a  conduit,  en  ce  qui  concerne  le  mouvement 
d'un  corps  solide  de  révolution  par  rapport  à  un  système  de  com- 
paraison doué  d'une  rotation  uniforme,  à  différents  résultats  d'un 
certain  intérêt.  Ainsi,  lorsque  l'anneau  extérieur  d'un  gyroscope 
est  maintenu  en'  rotation  uniforme  autour  d'un  de  ses  diamètres 
et  que  le  tore  a  reçu  une  rotation  autour  de  son  axe  de  figure,  je 
démontre  qu'il  existe,  suivant  la  vitesse  imprimée  au  tore,  deux 
ou  quatre  positions  d'équilibre  relatif  de  son  axe^  et,  si  l'équi- 
libre n'a  pas  lieu,  les  oscillations  de  l'axe  du  tore,  relativement  a 
sa  position  d'équilibre,  suivent  les  mêmes  lois  que  celles  d'un 
pendule  simple  dont  le  plan  d'oscillation  tournerait  uniformément 
autour  de  la  verticale  du  point  de  suspension.  Ces  lois,  assez  re- 
marquables d'ailleurs,  se  formulent  complètement  au  moyen  des 
fonctions  elliptiques. 

Dans  le  polytrope  de  M.  Sire,  appareil  connu,  destiné  à  imiter 
les  eflets  que  la  gyration  du  globe  produit  sur  le  mouvement  des 
corps  tournant  à  sa  surface,  je  signale  ce  fait  curieux  :  quand  l'axe 
du  gyroscope  est  guidé  dans  un  plan  fixe  par  rapport  au  méridien 
tournant,  si  la  rotation  initiale  du  tore  est  faible,  il  existe  pour 
l'axe  une  position  d'équilibre  stable  qui  ne  coïncide  pas  avec  la 
direction  la  plus  rapprochée  de  celle  de  l'axe  de  rotation  du  grand 
cercle,  et  l'axe  du  tore  peut  osciller  de  part  et  d'autre  de  cette 
position  d'équilibre  singulière. 


(')  <!cs  recherches,  qui  uni  fait  Tobjct  de  courtes  communications  à  la  Société 
Mcientijique  de  Bruxelles  cl  au  congrès  «le  I*aris  (1878),  ont  été  présentées  le 
3o  jan\icr  188a  à  Tlnstilut,  qui,  sur  un  Rapport  rie  M.  Jordan,  en  a  voté  Tinscr- 
tion  dans  les  Afémoires  des  savanls  ctranj^ers. 
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On  connait  le  pendule  gyroscopique  de  M.  Sire,  constltaé 
par  un  tore  suspendu  au  moyen  d'une  chape  à  un  axe  horizontal 
autour  duquel  le  pendule  oscille  librement,  et  qui  est  emporté 
dans  la  rotation  d*un  bâti  tournant  autour  d^un  axe  vertical.  Dans 
ce  curieux  appareil,  étudié  avec  succès  par  M.  Resal,  la  tendance 
des  axes  de  rotation  au  parallélisme  produit  des  effets  singuliers 
quant  à  la  position  d*équilibre  relatif  du  pendule.  Je  montre  que 
ces  positions  peuvent  être  au  nombre  de  deux  ou  de  quatre,  toutes 
réalisables  expérimentalement,  et  que  leur  détermination  se  ra- 
mène élégamment  à  la  construction  d'une  droite  passant  par  un 
point  donné  et  sur  laquelle  deux  axes  rectangulaires  interceptent 
une  longueur  donnée.  En  dehors  des  cas  d'équilibre,  la  tige  du 
pendule  exécute  des  oscillations  de  même  loi  que  celles  d'un  point 
pesant  sur  un  cercle  tournant  autour  d'une  verticale  située  dans 
son  plan. 

Sons  l'empire  de  cette  idée,  que  la  rotation  de  la  Terre  doit 
produire,  sur  un  pendule  gyroscopique  suspendu  à  un  axe  hori- 
zontal fixe,  des  effets  analogues  à  ceux  que  la  rotation  du  bâti 
développe  dans  l'appareil  de  M.  Sire,  je  voulus  soumettre  le  pro- 
blème au  calcul,  et  comme  j'avais  trouvé  une  forme  des  plus  sim- 
ples pour  les  équations  du  mouvement  des  corps  pesants  à  la  sur- 
face de  la  Terre,  la  chose  était  facile.  Je  reconnus  ainsi  que,  pour 
une  vitesse  suflisante  du  tore,  le  pendule  ne  pouvait  conserver  sa 
position  verticale  d'équilibre  stable,  et  devait  s'en  écarter  xlans  un 
sens  ou  dans  l'autre. 

Mais  comme  les  formules  mêmes  qui  donnaient  ce  résultat  mon- 
traient que  la  déviation  serait  nécessairement  très  faible,  même 
pour  de  grandes  vitesses  du  tore,  je  fus  conduit  à  modifier  succes- 
sivement l'appareil  et  à  m'arrêter  à  la  combinaison  suivante  : 

D  est  un  tore  en  bronze  dont  l'axe  d'acier  a  pivote  librement 
sur  ses  pointes  6nes  dans  les  tourillons  coniques  des  vis  v  et  v. 
Ces  vis  traversent  une  chape  CC  en  acier  anglais,  reposant,  par  les 
couteaux  A,  A',  sur  des  surfaces  en  acier  trempé,  de  forme  cylin- 
drique,  dont  les  couteaux  occupent  le  fond.  Ce  système  présente 
une  symétrie  exacte  par  rapport  au  plan  passant  par  l'axe  du  tore 
et  les  arêtes  des  couteaux,  et  sa  mobilité  autour  de  celles-ci  est 
telle  qu'un  léger  souffle  suffit  pour  provoquer  des  oscillations.  En 
agissant  sur  les  vis  \?  et  s/j  sur  d'autres  petites  masses  mobiles  u 


<_'t  (/',  on  ami^nc,  par  tâlonnemcnls 
du  tore  cl  de  la  chajic  à  se  trouver  a 
sur  l'nxe  de  suspension,  en  sorte  qiii 
chape  serait  de  lui-même  dans  un  ^tat 


rent.  Mais  un  petit  poids  curseur  /),  mobile  à  frotli 


fs,  le  centre  de  gravili 

ssi  exaetemont  que  passible 

le  système  du  tore  ri  de  lu 

n  de  IVquiiibre  i; 


une  aiguille  implanti^e  dans  la  vis  inférieure  c";  en  prolongement 
de  l'axe  du  tore,  assure  à  l'aiguille,  lorsque  le  tore  pst  en  re- 
pos, une  position  verticale  d'équilibre  stable,  ce  dont  on  s'assure 
en  faisant  osciller  doucement  le  système  siir  son  nxe  de  suspen- 
sion (ligne  d'aréles  des  couteaux).  Deux  fourcliclles,  mobiles 
dans  des  glissières  verticales  et  se  manœu\Tant  par  les  pédales  F 
et  F*,  sont  adaptées  au  support  S  des  couteaux,  pour  recevoir 
ceux-ci  et  les  déposer  exactement  dans  la  position  qu'ils  doivent 
occuper.  Ce  support  S  lui-même  est  monté  sur  un  pied  H,  do 
façon  à  tourner  à  frottement  gras  autour  d'un  a\c  vertical;  on 
peut  ainsi  amener  dans  tous  les  a/.imuts  le  plan  vertical  passant 
parla  ligne  d'ar/^tes  des  couteaux. 
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L*axe  du  tore  porte  un  pignon  d'acier  E  destiné  à  être  mis  en 
rapport  avec  un  système  d'engrenages  ou  rouage  accélcraleur 
de  Foucault,  servant  à  communiquer  au  tore  une  rotation  extriV 
mement  énergique  (i5o  à  200  tours  par  seconde). 

Après  avoir,  au  moven  des  vis  calantes  V,  V,  V  et  d'un  ni- 
veau, assuré  l'horizontalité  de  l'axe  de  suspension,  on  porte  la 
chape  sur  le  rouage  moteur  et  l'on  imprime  au  tore  une  rotation 
rapide,  dans  un  sens  voulu;  puis  on  reporte  le  système  sur  le  sup- 
port et  on  le  descend  en  place  au  moyen  des  fourchettes,  après 
quoi  on  l'abandonne  à  lui-même. 

C'est  à  cet  instant  que  se  manifestent  les  phénomènes  très  nel.s 
qui  accusent  la  rotation  du  globe  :  la  position  d'équilibre  de  Tai- 
guille  n'est  plus,  en  général,  dans  la  verticale,  et  la  formule  qui 
régit  le  phénomène  est  la  suivante  : 

-,         Ga>/i  cosL  cosa 
tans  II  —  - 


^|jLû  —  Cco/i  sinL 


E  est  l'inclinaison  de  l'aiguille  sur  la  verticale,  pour  que  l'équi- 
libre ait  lieu  ;  C,  le  moment  d'inertie  du  tore  par  rapport  à  son  axr 
de  figure;  w  la  vitesse  de  rotation  de  la  Terre;  n  la  vitesse  de  ro- 
tation imprimée  au  tore  ;  L  la  latitude  du  lieu;  a  l'angle  que  fait 
le  plan  d'oscillation  de  l'aiguille  avec  le  méridien;  \l  la  masse  du 
curseur;  8  la  distance  de  son  centre  de  gravité  à  l'axe  de  suspen- 
sion. Cette  formule  conduit  donc  aux  résultats  suivants  : 

1**  La  déviation  de  l'aiguille  est  la  plus  forte,  toutes  choses 
égales  d'ailleurs,  lorsque  a  est  nul  ou  que  le  plan  d'oscillation 
coïncide  avec  le  plan  du  méridien.  L'aiguille  se  porte,  par  des 
oscillations  décroissantes,  vers  le  nord  ou  vers  le  sud,  suivant 
que  le  tore  tourne  de  gauche  à  droite  (n  ^  o)  ou  de  droite  à 
gauche  (/i  <!  o),  pour  l'observateur  qui  le  regarde  d'en  haut, 
La  déviation  est  d'ailleurs  sensiblement  plus  grande ,  pour  uncr 
même  valeur  absolue  de  n,  dans  le  premier  cas,  parce  que  le  dé- 
nominateur est  la  différence  de  deux  quantités  positives,  tandis 
qu'elle  est  leur  somme  dans  le  second. 

2**  Au  contraire,  lorsque  le  plan  d'oscillation  de  l'aiguille  est 
perpendiculaire  au  méridien  (cosa  =  o),  ce  que  l'on  peut  réaliser, 
moyennant  certaines  précautions,  en  faisant  tourner  le  support  S 
sur  son  pied  pendant  le  mouvement  du  tore,  l'équilibre  stable  de 
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Taiguilte  n^a  plus  lieu  que  dans  la  position  verticale,  comme  lors- 
que le  tore  était  au  repos,  et  cela  quel  que  soit  le  sens  de  la  gyra- 
tion  du  tore. 

3°  Dans  les  azimuts  intermédiaires,  la  position  d*équilibre  de 
Taiguille  se  rapporte  à  une  inclinaison  moyenne  entre  les  précf^- 
dentes. 

4''  Enfin,  rinclinaison  de  Taiguille  sur  la  verticale,  lorsque 
réquilibre  a  lieu,  est  d'autant  plus  marquée  que  le  tore  tourne 
plus  vite,  qu'il  a  un  plus  grand  diamètre,  que  Texpérience  se  fait 
en  un  lieu  plus  voisin  de  Téquateur,  que  la  distance  du  curseur// 
à  l'axe  de  suspension  est  plus  petite. 

Cet  appareil,  auquel  j'ai  donné  le  nom  de  baro gyroscope,  pour 
rappeler  que  son  principe  repose  sur  une  combinaison  des  effets 
de  la  pesanteur  avec  ceux  de  la  rotation  de  la  Terre  et  du  tore, 
lient  donc  à  la  fois  du  pendule  de  M.  Sire  et  du  gyroscope  de 
Foucault.  Construit  avec  soin  et  intelligence  dans  les  ateliers  de 
MM.  E.  Ducretet  et  C'*,  il  a  donné  des  résultats  très  nets,  parfai- 
tement conformes  à  la  théorie.  Celle-ci  a,  d'ailleurs,  servi  con- 
stamment de  guide  pour  la  détermination  des  dimensions,  de  la 
forme  et  même  de  la  matière  des  divers  éléments  ;  car  la  sensibi- 
lité de  l'instrument  dépend  de  toutes  ces  données,  et  c'est  en  cal- 
culant numériquement,  au  moyen  de  nos  formules,  les  effets 
correspondant  à  des  données  déterminées  qu'il  a  été  possible  de 
choisir  à  l'avance  celles  qui  conduiraient  aux  résultats  les  plus 
accusés. 

Une  disposition  additionnelle  consistant  en  un  système  de  deux 
leviers  pour  maintenir  toujours  les  fourchettes  à  la  même  hau- 
teur, disposition  qui  s'exécute  actuellement,  introduira  certaine- 
ment une  plus  grande  régularité  encore  dans  le  jeu  de  l'appa- 
reil. 


G.  LIPPMANN.  -  COUCHES  DOUBLES.  ii3 


APFUCATmi  m  LA  THÉORIE  SES  COUCHES  DOUBLES  iLECTBIOUES  DE 
H.  HBLMHOLTI  AUX  PHÉHOMËHES  iLECTEOCAPOLAIBES.  -  CALCUL 
DE  LA  ftHAHDEUa  Dl»  IHTBITALLE  HOLÉCULAIBE  ; 

Pae  m.  g.  UPMANN. 

1.  La  différence  de  potentiels  entre  deux  corps  conducteurs  qui 
se  touchent  suppose,  ainsi  que  Ta  montré  M.  Helmholtz,  la  pré- 
sence d^une  couche  double  électrique  située  à  leur  surface  de 
contact  :  une  pareille  couche,  formée,  comme  Ton  sait,  de  deux 
couches  électriques  uniformes,  parallèles,  égales  et  de  signes  con- 
traires, séparées  par  un  intervalle  insensible  s,  possède  en  effet  la 
propriété  de  produire  une  discontinuité  dans  la  valeur  du  poten- 
tiel, sans  d'ailleurs  altérer  les  conditions  de  Téquilibre  électrique. 
Dans  le  cas  d'un  liquide  électrolysablc  au  contact  d'un  métal, 
M.  Helmholtz  a  montré  qu'elle  se  rattachait  simplement  à  l'hypo- 
thèse bien  connue  de  Grotthus,  et  dans  ce  cas  s  n'est  autre  chose 
que  la  distance  minima  qui  subsiste  entre  les  molécules  du  liquide 
et  celles  du  métal.  L'hypothèse  de  la  couche  double  a  servi  à  son 
auteur  à  expliquer  divers  phénomènes  électriques.  Dans  un  tra- 
vail récent,  M.  Helmholtz  a  montré  l'accord  de  cette  hypothèse 
avec  les  phénomènes  électrocapillaires  qui  ont  lieu  à  la  surface  du 
mercure  polarisé,  et  que  j'ai  indiqués  en  iSyZ  (*)  •  lorsque  du 
mercure  est  en  contact  avec  de  l'eau,  la  tension  superficielle  varie, 
avec  la  différence  de  potentiels  entre  les  deux  liquides,  d'une  ma- 
nière continue,  en  passant  par  un  maximum.  A  cet  effet  (2), 
M.  Helmholtz  démontre  par  le  calcul  que  les  attractions  et  répul- 
sions purement  électriques,  qui  ont  lieu  entre  les  divers  éléments 
de  la  couche  double,  superposent  leur  action  à  celle  des  forces 
moléculaires  proprement  dites,  de  manière  à  en  diminuer  l'effet, 
de  telle   sorte  que  la  tension   superficielle  observée,  qui  est  une 


(  ';  Comptes  rendus,  ib-'S.  —  Journal  de  Ph^sùjuc,  iS'^\.  —  Annales  de  Chi- 
mie et  de  Physique,  1875. 

(')  Comptes  rendus  de  l'Académie  de  Berlin,  1881.—  Aùhandlungen,  p.  91J; 
i^^j.  —  M.  A.  Kœnig  a  vcrifié  ces  phciioiiièncs  ôlectrocapillaircs  par  une  môlhodr 
nouvelle  due  éguleiucnl  ù  M.  llcluihullz.  (Voir  Annales  de  Wicdemann,  o"  5, 
1882.) 
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résultante,  a  une  valeur  maxima  lorsque  la  couche  double  csl 
nulle,  et  décroissante  lorsque  la  couche  double  va  en  croissant. 
Le  sens  des  actions  que  produirait  la  couche  double  est  donc  d'ac- 
cord avec  le  sens  des  phénomènes  électrocapillaires. 

2.  Je  me  propose  ici  d'appuyer  et  de  préciser  celte  conclusion 
qualitative  par  quelques  résultats  quantitatifs.  Â  cet  effet,  je  vais 
montrer  d'abord  que  Thypothèse  de  la  couche  double  conduit  à 
une  relation  parabolique  du  second  degré  entre  la  tension  capil- 
laire A  et  la  différence  de  potentiel  j:,  et  ensuite  que  rexpérienco 
est  d'accord  avec  celte  déduction.  Pour  établir  le  premier  point, 
on  peut  se  servir  de  l'équation 

équation  que  j'ai  établie  autrefois  (*),  et  que  M.  Ilelmholtz  re- 
trouve (^)  en  s'appuyant  sur  la  théorie  de  la  couche  double; 
X  désigne  la  capacité  électrique  par  unité  de  surface.  Dans  Thy- 
pothcse  de  la  couche  double,  cette  capacité  doit  être  sensiblement 
constante,  du  moins  entre  certaines  limites.  Or,  si  l'on  suppose 
X.  =  const.,  l'équation  (i)  représente  une  parabole.  Quant  au  se- 
cond point,  on  peut  remarquer  que  la  courbe  (^)  qui  représente 
la  valeur  obtenue  expérimentalement  pour  A  a  l'aspect  d'une  pa- 
rabole. Pour  s'assurer  de  l'approximation,  on  peut  se  servir  du 
tableau  des  valeurs  de/>  obtenues  expérimentalement  {*)j  p  étani 
la  pression  compensatrice,  c'est-à-dire  une  grandeur  proportion- 
nelle aux  accroissements  A.  Il  faut,  dans  le  cas  de  la  parabole,  que 
l'on  ait 

-■ '--  =  roiisl. 

Or,  si  l'on  calcule  ce  quotient  pour  des  valeurs  de/>,  même  très 


(')  .{finales  (le  Chimie  et  de  l^hvsique,  18-.'). 

(^)  Comptes  rendus  de  l'Acadende  de  /ferlin,  iSSi.  M.  llrliiihoIlT:  oblitMil 
c'ilc  (Miualiori  en  ralnilunl  les  îirlions  (|iii  ont  lieu  dans  une  eourhc  double;  je 
l'avais  ohlenne  sans  hypothèse,  en  187^),  en  m'appuyant  sur  le  principe  de  la  con- 
renlralion  de  l'éleclrieilé. 

(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  187J. 

(M  Jàid. 
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^•cariées  l'une  de  Taulre,  on  trouve,  par  exemple, 


(<>,9J*  (0,9      0,9.)^ 

V:i8_.,,8.,  ,  (0,9       i,'>Cuy 

\Ki     — T^ rr:^ — —  4jo. 


ro,9-  -o,>)*       •  "         :i>8  — Joi 

Ces  quolienls,  qui  devraient  êlre  égaux,  dlirèrcnt  cependant  de 
leur  moyenne  (43 1)  de  moins  de  ^.  Mais  Taccord  paraît  satisfai- 
sant si  l'on  tient  compte  de  la  très  grande  différence  des  nombres 
qui  les  ont  fournis,  et  aussi  de  ce  que  la  valeur  0,9,  qui  corres- 
pond au  maximum,  est  moins  bien  déterminée  que  les  autres, 
comme  il  arrive  toujours  pour  les  maxinia. 

3.  L'hypothèse  de  la  couche  double  admise,  on  peut  calculer 
son  épaisseur  e.  A  cet  effet,  il  suffit  de  calculer  la  valeur  de  ^—  ou 

deX  et,  ensuite,  de  passer  de  la  capacité  à  l'épaisseur  au  moyen  de 
la  formule  bien  connue  qui  donne  la  capacité  d'une  couche  mince 
en  fonction  de  son  épaisseur.  Le  double  de  l'une  quelconque  des 
valeurs  du  quotient  à  peu  près  constant  calculé  plus  haut,  de  la  pre- 
mière par  exemple,  représente  la  valeur  de  -t^ï>  à^  près  environ. 
On  a  donc 

^V  _„   w,.    00., 

On  passe  de  la  valeur  de  -j^  à  celle  de  -7-^  qui  lui  est  proportion- 
nelle, au  moyen  d'un  coefficient  de  proportionnalité  qu'il  est 
facile  de  connaître.  En  effet,  la  valeur  première  de  A,  celle  qui 

,.                         ...                    »      1      /i       -«     o           millif^ranimo 
a  lieu    sans  polarisation,  est  e^ale  (Ma   00,1    — rn? — ^ ou   a 

1495  -; — l — ■ — ;  pour  cette  valeur,  la  dépression  capillaire  était  de 

a5o™"  de  mercure;  chaque  unité  de  p  représente  donc  ^  de  apj; 
rn  outre,  les  valeurs  de  x  doivent  être  multipliées  par  10*  pour 
être  exprimées  en  unités  G. G. S.  Le  coefficient  de  proportionn^^- 


(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physitjue,  iS-.>. 
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Hté  est  donc  égal  à  -7-^ — r--  On  a  donc 

^        750.10»* 

en  unités  électromagnétiques  C.G.S.  Pour  convertir  ce  résultat 
en  unités  électrostatiques  C.G.S. ,  il  faut  multiplier  par  1^2=9. 10*®. 
On  a  donc 

X  .-.  882    .^^^  .,  9  X  10" 
7J0.10** 

en  unités  électrostatiques  C.G.S.  Et  enfin ,  comme,  d'autre  part, 
on  a 

il  s'ensuit  que 

s  =  — -  77-^ T-  ccntiiiiclre  =  -r-z inillimclrc. 

47:882x9x10*''  35000000 

11  n'est  pas  sans  intérêt  de  comparer  à  ce  nombre   le  nombre 

(jtnm         \ 
7z ]  obtenu  autrefois  par  Sir  W.  Thomson 

par  une  voie  toute  différente  pour  la  distance  niinima  qui  peut  sé- 
parer le  cuivre  du  zinc. 


BEMABaUES  AU  SUJET  DES  COUCHES  ÂLECTBiaUES  DOUBLES; 

Par  m.  h.  PELLAT. 

Quand  deux  corps  conducteurs  en  contact  (réel  ou  apparent) 
|)résenlent  une  différence  de  potentiel  dans  l'état  d'équilibre  élec- 
trique, en  vertu  des  lois  de  Coulomb,  lu  ré|^ion  de  séparation  doit 
|>osséder  deux  couches  d'électricité  libre  de  signes  contraires  en 
regard  l'une  de  l'autre  :  ce  sont  les  couches  électriques  doubles 
>ur  lesquelles  M.  Ilelmholtz  a  appelé  l'attention  des  physi- 
ciens. 

Supposons,  pour  plus  de  simplicité,  que  la  surface  de  sépara- 
lion  entre  les  deux  corps  A  et  13  soit  plane.  Loin  de  cette  région 
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de  séparation,  dans  rintérieur  de  A  et  de  B,  les  potentiels  sont  con- 
stantSy  mais  présentent  pour  les  deux  corps  des  valeurs  différentes 
V|  et  Vj.  Vers  la  région  de  séparation  le  potentiel  varie  de  V|  à  V2; 
or,  cette  variation  ne  saurait  être  brusque,  car  il  en  résulterait  des 
forces  électriques  inGnies  :  elle  s^opère  graduellement.  Dans  les 
parties  où  le  potentiel  varie,  le  champ  électrique  n'est  pas  nul,  et 
les  lignes  de  force,  par  raison  de  symétrie,  sont  des  droites  paral- 
lèles, perpendiculaires  à  la  surface  de  séparation. 

Si  nous  appelons  x  la  longueur  comptée  sur  une  de  ces  lignes 
de  force,  la  valeur  du  champ  électrique,  c'est-à-dire  la  force  agis- 
sant sur  Tunité  d'électricité  placée  au  point  considéré,  et  prove- 
nant uniquement  de  l'action  de  l'électricité  libre  conformément 

aux  lois  de  Coulomb,  est  égale  à  —  -^• 

Or,  en  traversant  la  région  de  séparation,  la  quantité  —  -5-, 

<rabord  nulle,  augmente  graduellement  en  valeur  absolue,  puis 
décroît  pour  redevenir  nulle  loin  de  la  surface  de  séparation  dans 

l'autre  milieu.  La  dérivée  -j-j-  de  -j-  n'est  donc  pas  constamment 

nulle;  or,  en  appelant  p  la  densité  électrique  cubique  en  un  point 
quelconque,  on  a 

-47tp  =  ^,, 

puisque  les  deux  dérivées  secondes  du  potentiel  par  rapport  à  deux 
axes  rectangulaires  perpendiculaires  à  la  ligne  de  force  consi- 
<lérée  sont  nulles,  les  lignes  de  forces  étant  ici  des  droites  pa- 
rallèles. 

La  densité  électrique  p  prend  donc  de  part  et  d'autre  de  la  sur- 
face pour  laquelle  -j-  passe  par  un  maximum  des  valeurs  positives 

et  négatives  :  il  y  a  couche  électrique  double. 

La  construction  graphique  suivante  rend  encore  mieux  compte 
de  la  disposition  de  ces  couches. 

Prenons  pour  abscisse  l'une  des  lignes  de  force,  prolongée  dans 
chacun  des  deux  corps  A  et  B,  et  portons  en  ordonnées  les  valeurs 
<la  potentiel.  On  obtiendra  comme  ligne  représentative  de  ces 
valeurs  deux  droites  parallèles  à  la  ligne  des  abscisses  situées  dans 
chacun  des  milieux  A  et  B  à  des  hauteurs  différentes  correspon- 
7.  de  Phys,,  a«  série,  t.  II.  (Mars  i883.)  y 
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danl  aux  potentiels  constants  Y^  et  Va,  et,  vers  la  surface  de  sépa- 
ration, ces  deux  droites  seront  raccordées  par  une  courbe  qui  pré- 
sentera au  moins  un  point  d'inflexion  I. 

Dans  les  régions  a  et  6,  où  la  ligne  représentative  est  courbe, 

la  dérivée  seconde  -^-j  de  l'ordonnée  V  n'est  pas  nulle,  et  c'esl 

dans  ces  régions  que  se  trouve  l'électricité  libre,  la  couche  posi- 
tive et  la  couche  négative  étant  séparées  par  la  surface  correspon- 
dant('  au  point  d'inflexion  I.Si  l'on  marche  dans  le  sens  despoteu- 


Fig.  1. 


\' 


:s. 
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liels  décroissants,  la  couche  positive  est  avant  le  point  d'inflexion, 
la  couche  négative  après.  On  voit  immédiatement  que  ces  couches 
sont  d'autant  plus  condensées  et  d'autant  plus  rapprochées  que  la 
chute  de  potentiel  est  plus  rapide. 

(Considérons  un  canal  orthogonal  de  ce  champ  électrique;  soit  t 
sa  section  constante,  puisque  c'est  un  cylindre  ;  dans  une  longueur 
(/x  de  ce  cylindre,  la  quantité  dq  d'électricité  libre  est  donnée 
par 

dq  =  ù'3  (iJ—  — r-;  ax. 

En  désignant  par  .r,  l'abscisse  correspondant  au  point  d'inflexion 

-=-  \    la  dérivée  du  potentiel  en  ce  point,  on  a  pour    la 

quantité  q  d'électricité  libre  contenue  dans  la  portion  de  l'une  des 
deux  couches  doubles  renfermées  dans  l'intérieur  de  ce  cylindre 
(le  seclion  o- 


V 


d\ 


puisque -T- est  nul  loin  de  la  surface  de  séparation. 

Plus  la  chute  de  potentiel  est  brusque,  plus  l'angle  que  fait  la 
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tangente  d*inflexion  avec  la  ligne  des  abscisses  est  voisin  de  Tangle 
droit,  plus  (^)    et,  par  conséquent,  la  quantité  q  d'électricité 

contenue  dans  la  couche  double  sont  voisins  de  Tinfini.  Les  chutes 
de  potentiel  étant  probablement  1res  rapides,  les  quantités  d'élec- 
tricité des  couches  doubles  doivent  être  énormes  (*). 

Insistons  un  peu  sur  une  conséquence  importante  de  l'existence 
d'une  dilTérence  de  potentiel  entre  deux  conducteurs  au  contact  el 

en  équilibre  électrique.  Malgré  la  force  électrique  (■;t-)  agissant 

dans  la  région  de  séparation,  l'équilibre  existe.  Il  faut  nécessaire- 
ment qu'une  force  antagoniste  agisse  aussi  sur  l'électricité  de  cette 
région  pour  maintenir  l'équilibre,  et  cette  force  doit  provenir  d<î 
causes   autres   que   l'action   de   l'électricité   libre,   puisque  c'est 

celle-ci  qui  produit  la  force  (-7-)  (^)- 

Volta,  sentant  la  nécessité  de  l'existence  de  cette  force  aulago- 
uiste,  l'attribua  à  l'action  de  la  matière  sur  l'électricité,  cette  action 
pouvant  différer  en  grandeur  suivant  la  nature  de  la  matière. 

On  peut  considérer  comme  un  fait  d'expérience  que  la  valeur 
du  champ  électrique  est  nulle  dans  l'intérieur  d'un  conducteur  ho- 
mogène en  équilibre,  à  moins  qu'on  ne  soil  à  une  distance  de  sa 


(•)  11  existe,  du  reste,  une  relation  très  simple  entre  la  distance  moyenne  c  des 
couches  doubles  et  la  quantité  d'électricité  q  qu'elles  renferment.  C'est  dans  les 
«leux  régions  ayant  mûmes  abscisses  (|ue  les  parties  a  et  6  où  la  courbe  de  lu 
iigurc  présente  les  plus  petits  rayons  de  courbure  que  la  densité  électrique  est  la 
plus  grande;  la  dilTércnce  des  abscisses  bc  de  a  et  de  b  est  donc  ce  qu'on  doit  en- 
tendre par  distance  moyenne  e  des  deux  couches.  Or  on  a  dans  le  triangle  ù 
(»eu  prés  rectiligne  abv 

e  --- bc      ne  :  :  colcba    ■  {\\      V^  /  7%-      * 


\^x). 


i%  d'après  la  valeur  trouvée  ci-dessus  pour  la  quantité  d'électricité  q  contenue 
dans  un  cylindre  orthogonal  de  section  or,  on  a 


a(V,      V.) 


\dxj, 

La  valeur  de  eq  ne  dépend  ainsi  que  de  la  différence  de  potentiel,  comme  pour 
un  condensateur  ordinaire  à  lame  isolante  bien  mince. 
(*)  Voir  Journal  de  Physique,  1"  série,  t.  IX,  p.  la-i  :  Du  phénomène  Petlier. 
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surface  si  faible  qu'elle  n'a  pu  encore  être  appréciée.  Il  faut  en 
conclure,  dans  l'hypothèse  de  Volta,  que  le  rayon  de  la  sphère 
d'activité  de  la  matière  sur  l'électricité  est  extrêmement  petit. 
Mais,  dans  le  voisinage  immédiat  de  la  surface  de  séparation  de 
deux  substances  dissemblables,  la  résultante  des  actions  des  deux 
matières  différentes  sur  l'électricité  qui  s'y  trouve  peut  ne  pas  être 
nulle,  et  peut  nécessiter,  pour  l'équilibre,  une  distribution  élec- 
trique telle  que  la  force  électrique  [-7-)  qui  en  résulte  lui  soit 

égale  en  valeur  absolue  et  ait  une  direction  diamétralement  op- 
posée. 

Cette  hypothèse  si  naturelle  de  Volta  explique  ainsi  parfaite- 
ment la  possibilité  d'une  différence  de  potentiel  et  la  présence 
de  la  couche  double,  qui  en  est  inséparable,  au  contact  de  deux 
substances  conductrices. 

On  remarquera  que,  plus  le  rajon  de  la  sphère  d'activité  de  la 
matière  sur  l'électricité  sera  faible,  plus  la  chute  de  potentiel  entre 
les  deux  corps  sera  rapide,  plus  les  deux  couches  d'électricité 
seront  puissantes,  mais  moins  elles  seront  épaisses  et  plus  elles 
seront  rapprochées. 

M.  Helmholtz  a  admis  et  développé  l'hypothèse  de  Volta. 
M.  Clausius  en  a  reconnu  aussi  la  probabilité,  quoique  le  physi- 
cien de  Bonn  croie  nécessaire,  pour  l'explication  du  phénomène  dv 
Peltier,  qu'une  fraction  (en  tout  cas  minime)  delà  force  électrique 
soit  équilibrée  par  la  chaleur. 


DÉriHITIOn  DES  GOULEUBS  GOMPLÉMEUTAIBES  ; 
Par  m.  a.  ROSENSTIEHL. 

La  queslion  qui  doit  être  résolue  dans  celle  Note  est  celle  dv 
savoir  si  le  phénomène  des  couleurs  complémentaires  est  dû  aux 
propriétés  physiques  de  la  lumière  ou  à  l'organisation  spéciale  de 
lœil. 

Mon  but,  en  posant  cette  question,  est  de  rendre  attentif  à  une 
erreur  généralement  commise  par  la  plupart  des  auteurs  qui  oui 
donné  une  définition  des  couleurs  complémentaires. 


COULEURS  COMPLÉMENTAIRES.  121 

Ces  définilions  non  seulement  ne  sont  pas  d*accord  entre  elles, 
mais  sont  inexactes  et  prouvent  que  Ton  confond  les  phénomènes 
physiques  avec  ceux  qui  sont  d'ordre  physiologique. 

Or,  quand  on  étudie  les  lois  de  la  vision  des  couleurs  (*),  il  faut 
nettement  distinguer  trois  choses  :  la  lumière  et  le  résultat  du 
mélange  des  lumières  ;  la  matière  qui  colore  et  le  résultat  du  mé- 
lange des  matières  colorantes;  Tœil  qui  perçoit  et  le  résultat  du 
mélange  des  sensations  colorées. 

Déjày  en  1829,  M.  Plateau  a  fait  voir  qu'entre  le  résultat  du  mé- 
lange des  matières  et  celui  des  sensations  il  y  a  une  différence 
profonde. 

Mais  on  n'a  pas,  à  ma  connaissance  du  moins,  insisté  sur  la  dis- 
tinction qu'il  faut  faire  entre  le  mélange  des  lumières  colorées  et 
celai  des  sensations. 

Bien  au  contraire,  dans  les  Traités  spéciaux,  la  confusion  entre 
ces  deux  ordres  de  phénomènes  est  faite  constamment. 

Je  puis  citer  à  l'appui  les  expériences  de  Newton  sur  la  compo- 
sition de  la  lumière  blanche  (1704). 

<c  Après  avoir  réuni  en  une  image  blanche,  à  T'aide  d'une  len- 
tillcy  les  différents  rayons  colorés  séparés  par  un  prisme,  on  fait 
glisser  devant  la  lentille  un  instrument  en  forme  de  peigne  à  larges 
dents,  dont  chacune,  en  passant,  intercepte  nécessairement  une 
partie  des  rayons  colorés. 

»  Alors,  si  le  peigne  se  meut  avec  lenteur,  on  voit  l'image  formée 
au  foyer  de  la  lentille  se  colorer  successivement  de  teintes  di- 
verses, résultant  du  mélange  des  rayons  qui  passent  dans  les  inter- 
valles des  dents;  mais,  si  l'on  fait  mouvoir  le  peigne  avec  une  rapi- 
dité suffisante,  toute  coloration  disparaît  dans  l'image  focale,  qui 
redevient  complètement  blanche  ».  (Plateau,  Bibliographie  ana- 
lytique, Section  I,  p.  II.) 

Dans  cette  expérience  du  peigne,  dont  le  mouvement  rapide 
fait  disparaître  toute  coloration,  ce  n'est  pas  la  lumière  blanche 
qui  se  trouve  produite,  mais  la  sensation  du  blanc,  qui  résulte  du 
mélange  des  sensations  de  couleur. 

Si  l'œil  ne  possédait  la  propriété  de  garder  pendant  un  temps 


(')  Le  mol  couleur  est  employé  ici  toujours  comme  synonyme  de  «  sensation 
colorée  ». 
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appréciable  ses  impressions,  le  mouvement  du  peigne  eût  produit 
un  résultat  diflférent. 

Celte  expérience  de  Newton  prouve  que  la  sensation  du  blanc 
est  une  sensation  complexe. 

Celle  qu'il  fit  avec  des  poudres  colorées  est  du  même  ordre. 
Si  le  mélange  de  diverses  matières  colorantes  a  pu  paraître 
blanc  à  distance,  cela  tient  uniquement  à  ce  que  la  vue  de  petius 
objets  est  confuse;  ce  n'est  pas  le  mélange  des  lumières  colorées 
réfléchies  par  ces  parcelles  de  matière  qui  arrive  à  Tœil  sous  forme 
de  la  lumière  blanche  :  ce  sont  des  images  qui  se  confondent  sur 
la  rétine  qui  produisent  la  sensation  du  blanc. 

Cette  expérience  repose  encore  sur  une  propriété  physiologique 
de  l'œil. 

Les  disques  tournants  employés,  dès  1762,  par  Muschenbroeck 
se  trouvent  cités  dans  les  Ouvrages  de  Physique  et  de  Physiologie 
cgnime  un  moyen  de  mélanger  les  lumières  colorées. 

C'est  là  l'exemple  le  plus  frappant  de  la  confusion  que  je  tiens 
à  signaler  :  confusion  qui  s'est  maintenue  jusque  dans  les  Traités 
les  plus  récents.  , 

Il  est  certain  que  le  mélange  des  couleurs  ne  se  fait  pas  sur  le 
disque,  ni  dans  l'espace  intermédiaire,  mais  dans  l'œil,  grâce  à  la 
persistance  des  impressions  sur  la  rétine. 

Le  disque  tournant  offre  un  moyen  de  mélanger  des  sensations 
et  non  des  lumières. 

11  faut  donc  faire  une  différence  entre  la  lumière  blanche,  qui 
est  de  nature  objective,  et  la  sensation  du  blanc  obtenue  par  la 
succession  rapide  de  sensations  de  couleurs  qui  est  un  phénomène 
subjectif. 

Et  pour  mettre  en  relief  l'importance  de  cette  distinction,  je 
rappellerai  les  faits  suivants  :  Helmhoitz  a  fait  de  la  lumière 
blanche  par  la  superposition  de  deux  rayons  colorés  simples, 
Maxwell  en  a  fait  en  mélangeant  trois  par  trois  certaines  couleurs 
du  spectre. 

Ces  lumières  blanches,  diverses  au  point  de  vue  physique,  sont 
identiques  à  la  vue  tant  qu'elles  tombent  sur  un  écran  incolore. 


(')   Voir  RooD,  Théorie  se ietitiji que  des  couleurs,  Paris,  Gcnncr-Bailliôro,  1882, 
!>•  '09- 
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Mais  la  diversité  de  leur  composition  physique  devient  visible  dès 
qu'elles  éclairent  un  objet  coloré. 

Une  étoffe  teinte,  par  exemple,  en  rouge  d'Andrinople,  qui  ab- 
sorberait tous  les  rayons  colorés,  sauf  le  rouge  et  le  violet,  paraî- 
trait rouge  sombre  dans  la  lumière  blanche  formée  par  le  couple 
rouge  et  vert  bleu;  elle  serait  noire  dans  la  lumière  blanche  faite 
avec  un  rayon  jaune  et  un  rayon  bleu,  violet  foncé  dans  le  couple 
jaune  vert  et  violet. 

Dans  des  éclairages  en  apparence  identiques,  le  même  objet  ap- 
paraîtra tour  à  tour  lumineux  ou  «noir,  rouge  ou  violet. 

Des  expériences  de  cette  nature  ont  été  faites  autrefois  par  Fou- 
cault; elles  n^ont  pas  été  publiées,  mais  ses  amis  en  ont  con- 
servé le  souvenir.  On  peut  concevoir  qu'un  même  corps,  blanc 
dans  telle  lumière  binaire,  puisse  paraître  noir  dans  telle  autre; 
il  suffit  qu'il  ait  la  propriété  d^éteindre  deux  radiations  de  couleur 
complémentaire. 

Cette  discussion  montre  la  nécessité  absolue  de  faire  la  diffé- 
rence entre  le  mélange  des  lumières  et  celui  des  sensations: 
«;lle  nous  conduit  à  résoudre  la  question  posée  au  début  de  cette 
Note. 

De  l'existence  de  lumières  blanches  diverses,  il  résulte  que  la 
notion  du  blanc  n'a  rien  de  défini  physiquement.  C^cst  une  pro- 
priété de  l'œil  de  voir  blancs  certains  mélanges  de  couleurs. 

C'est  donc  à  l'organisation  même  de  l'œil  qu'est  due  l'existence 
de  couleurs  complémentaires  ;  dès  lors  on  doit  les  définir  ainsi  : 
ce  sont  les  couleurs  qui,  mélangées  deux  à  deux  dans  des 
proportions  déterminées,  produisent  la  sensation  du  blanc. 


PAPIER  POSnir  DIBEGT  POUR  LA  PHOTOGRAPHIE; 
Par  mm.  Ch.  CROS  et  Aug.  VERGERAUD. 

Le  papier  photographique  ordinaire  imprégné  d'un  sel  d'argent 
donne,  ainsi  que  d'autres  papiers  analogues,  la  reproduction  ren- 
versée d'une  image  à  fond  transparent,  c'est-à-dire  que  les  foncés 
de  l'image  se  traduisent  en  clairs  et  les  clairs  en  foncés.  Or  on  a 
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fréquemment  besoin,  dans  les  sciences,  d*obtenir  le  plus  simple- 
ment possible  la  reproduction  directe  d^un  tracé,  d^un  réseau,  etc. 

Il  nous  a  paru  intéressant  d'obtenir  immédiatement  cette  repré- 
sentation par  Faction  de  la  lumière. 

A  cet  eflet  nous  avons  mis  à  profit  :  i°  la  facile  réduction  des 
bichromates  solubles  mêlés  à  certaines  matières  organiques; 
a^  rinsolubilité  relative  du  bichromate  d'argent. 

Prenant  donc  un  papier  convenable,  on  le  recouvre  d'une  solu- 
tion de  '2^'^  de  bichromate  d'ammoniaque,  iS^*"  de  glucose  pour 
100^*^  d'eau,  on  fait  sécher,  puis  on  l'expose  à  la  lumière  sous  un 
positif. 

Lorsque  les  parties  découvertes  du  papier,  franchement  jaunes 
d'abord^  sont  devenues  grises,  on  cesse  la  pose  et  l'on  immerge 
rapidement  dans  un  bain  d'argent  (i^*^  pour  loo  d'eau  additionnée 
de  iqS'  d'acide  acétique).  L'image  apparaît  immédiatement,  en 
teinte  sanguine,  constituée  par  du  bichromate  d'argent.  En  eflet, 
partout  où  la  lumière  agit,  le  bichromate  a  été  réduit  par  le  glu- 
cose; partout  où  les  opacités  variables  de  l'image  modèle  ont  pro- 
tégé, à  divers  degrés,  la  couche  sensible,  le  bichromate  d'argent  se 
forme  insoluble  dans  l'eau  du  lavage  subséquent.  Si  l'on  sèche  au 
feu,  l'image  reste  rouge,  si  l'on  sèche  en  plein  air  et  à  la  lumière, 
surtout  au  soleil,  elle  devient  brun  foncé.  Pour  obtenir  l'image 
noire,  il  suffit  de  soumettre  les  épreuves  sèches  au  gaz  acide  sull- 
hydrique.  Un  bain  de  sulfite  de  cuivre  et  de  potasse  en  dissolution 
donne  un  noir  encore  plus  intense. 


SUR  LE  FOÏÏRITRAU  iLEGTRiaUE    i  )  ; 
Par  mm.  C.-W.  SIEMENS  et  A.-R.  HUNTINGTON. 

Le  fourneau  électrique  diffère  légèrement  de  celui  que  l'on 
avait  employé  auparavant.  On  a  jugé  convenable  de  l'entourer 
d'un  circuit  dont  le  rôle  est  de  régler  à  volonté  la  direction  de  l'arc 


(')  Traduction  publiée  par  le  journal  L'Électricien  (i"  janvier  i883),  d*aprcs 
un  Mémoire  lu  à  l'Association  britannique. 
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et  d*annuler  la  tendance  qu^Il  a  à  se  porter  sur  les  côtés.  Ce  four- 
neau se  compose  d^un  creuset  de  dimensions  convenables,  dans  lo 
fond  duquel  on  a  ménagé  un  trou  pour  laisser  passer  Télectrode 
positive,  tandis  que  Télectrode  négative  passe  dans  un  autre  trou 
ménagé  dans  le  couvercle.  Cette  dernière  est  suspendue  à  Tune 
des  extrémités  d'un  levier,  dont  l'autre  extrémité  est  reliée  à  un 
cylindre  creux  en  fer  doux  qui  peut  se  mouvoir  à  Tintérieur  d'un 
solénoïde.  La  force  avec  laquelle  le  cylindre  est  attiré  à  rintérieur 
du  solénoïdc  est  contrebalancée  par  un  contrepoids  glissant  sur 
le  levier.  Une  des  extrémités  du  fil  du  solénoïde  est  reliée  à  l'élec- 
trode positive,  tandis  que  l'autre  est  reliée  à  l'électrode  négative. 
Le  fil  du  circuit  ayant  une  très  grande  résistance,  sa  force  attrac- 
tive sur  le  cylindre  est  proportionnelle  à  la  force  électromotrice 
entre  les  deux  électrodes,  c'est-à-dire  à  la  résistance  de  l'arc.  La 
longueur  de  ce  dernier  se  règle  par  conséquent  automatiquement. 
C'est  un  point  d'une  très  grande  importance;  car,  s'il  n'en  était  pas 
ainsi,  la  résistance  de  l'arc  diminuerait  rapidement  à  mesure  que 
la  température  de  l'atmosphère  du  creuset  augmenterait  et  il  en 
résulterait  un  échauffement  de  la  dynamo-machine.  On  évite  ainsi 
l'extinction  de  l'arc  occasionnée  par  un  brusque  changement  de  sa 
résistance  ou  par  l'abaissement  des  matières  dans  le  creuset.  Ce 
dernier  est  entouré  de  substances  réfractaires  peu  conductrices  do 
la  chaleur;  le  charbon  de  cornue  et  le  sable  conviennent  très  bien. 
Les  électrodes  peuvent  être  formées  du  charbon  que  l'on  emploie 
ordinairement  dans  l'éclairage  ou  de  toute  autre  substance  con- 
ductrice convenable.  Elles  peuvent  être  refroidies  par  une  circu- 
lation d'eau  intérieure  ou  extérieure,  ou  en  les  exposant  autant  que 
possible  à  l'air.  Par  exemple,  dans  une  expérience,  on  a  employé 
un  pôle  positif  en  nickel  de  |  pouce,  dont  l'extrémité  inférieure 
était  solidement  encastrée  dans  une  forte  tige  de  cuivre  de  i  pouce 
carré  de  section  sur  6  pouces  de  long.  On  n'adoptait  aucun  moyen 
de  refroidissement;  on  a  fondu  ainsi  i  livre  de  nickel  dans  un 
creuset  d'argile  et  on  l'a  coulée  en  huit  minutes,  le  fourneau 
restant  froid.  L'électrode  était  très  peu  attaquée  et  il  n'y  avait  pas 
de  fuite. 

Le  fourneau  électrique  possède  deux  grands  avantages,  à  savoir  : 
la  température  que  l'on  peut  atteindre  est  seulement  limitée  d'une 
manière  pratique  par  la  résistance  réfractaire  des  matériaux  avec 
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lesquels  est  fait  le  creuset;  et  la  chaleur  se  développe  immédiate- 
ment dans  les  matières  que  Ton  se  propose  de  fondre  au  Heu  de 
traverser  auparavant  le  récipient  qui  les  renferme.  La  température 
que  Ton  peut  obtenir  par  Temploi  des  combustibles  est  limitée  par 
la  dissociation.  Deville  a  montré  que  Tacide  carbonique  se  dissocie 
sous  la  pression  atmosphérique  à  la  température  de  2600®  C. 
environ. 

Les  auteurs  ont  fait  des  expériences  sur  cinq  machines  Siemens 
type  D2  mues  par  un  moteur  Marshall  de  1 2  chevaux  ;  l'une  d'entre 
elles  était  employée  comme  excitatrice.  L'intensité  du  courant 
était  comprise  entre  200  et  3oo  ampères.  Les  creusets  en  argile  la 
plus  réfractaire,  fournis  par  la  Patent  Plumbago  Crucible  Com- 
pany^ étaient  percés  dans  l'espace  de  quelques  minutes  et  n'avaient  • 
aucune  utilité,  sauf  dans  les  cas  d'expériences  de  courte  durée.  Les 
creusets  en  plombagine  se  comportaient  excessivement  bien.  Tou- 
tefois, on  ne  peut  pas  les  employer  d'une  manière  générale,  car 
ils  ont  une  tendance  à  produire  la  carburation  du  métal  sur  lequel 
on  opère.  Dans  quelques  expériences,  la  fusion  du  métal  s'opérait 
sur  un  lit  de  chaux,  de  sable  ou  de  poussiers  de  charbons  servant 
à  l'éclairage  électrique. 

Fer  forgé.  —  Six  livres  (2^^,700)  de  fer  forgé  étaient  soumises 
pendant  vingt  minutes  à  l'action  de  l'arc  et  le  métal  était  ensuite 
coulé  dans  un  moule.  On  l'a  trouvé  cristallin  et  il  ne  pouvait  être 
forgé.  C'est  le  résultat  que  l'on  a  toujours  obtenu  avec  le  fer,  le 
nickel  et  le  cobalt.  Il  y  a  un  remède  bien  connu  qui  consiste  à 
ajouter  un  peu  de  manganèse  avant  la  coulée,  mais  la  cause  de  cet 
effet  n'est  pas  encore  bien  expliquée. 

Acier.  —  On  a  fondu  d'un  seul  coup  20  livres  (9''^)  de  limes 
d'acier  dans  l'espace  d'une  heure,  et  le  fourneau  était  échauffé. 
Avec  d'aussi  grandes  quantités,  le  métal  était  invariablement 
rempli  de  soufflures. 

Fontes  blanches.  —  Elles  étaient  fondues  dans  un  creuset  d'ar- 
gile au  bout  de  trente  minutes;  après  les  avoir  cassées,  elles  ne 
semblaient  avoir  subi  aucun  changement.  Quand  on  introduit  la 
fonte  et  le  coke  dans  le  fourneau,  le  métal  que  l'on  obtient  est 
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légèrement  plus  gris  que  la  matière  primitive.  Quand,  toutefois, 
on  substituait  le  charbon  de  cornue  au  coke,  on  obtenait  en 
quinze  minutes  une  fonte  grise,  douce  et  s?  travaillant  facilement; 
le  creuset  devenait  chaud.  Dans  d'autres  cas,  le  creuset  était  encore 
froid  au  bout  de  trente  minutes,  et  la  matière,  quoique  très  bien 
fondue,  n'était  pas  plus  grise.  La  différence  entre  ces  deux  résul- 
tats est  peut-être  due  à  la  température  qui  était  plus  grande  dans 
l'un  des  cas  que  dans  l'autre.  Ce  point  possède  un  grand  intérêt 
pratique.  4  livres  (l'^s^goo)  de  fonte  blanche  fondue  avec  du 
poussier  de  charbon  donnaient  au  bout  de  trois  quarts  d'heure  une 
fonte  cristalline  très  grise.  Dans  une  autre  expérience,  on  a  re- 
fondu avec  de  la  poussière  de  charbon  8  onces  (2268')  de  fonte 
grise  provenant  de  la  fusion  des  fontes  blanches  au  fourneau  élec- 
trique, et  l'on  a  obtenu,  au  bout  de  dix  minutes,  un  métal  très  gris 
dont  on  a  séparé  une  grande  quantité  de  graphite  à  l'aide  d'un  re- 
froidissement lent. 

Fonte,  —  Fondue  et  tenue  soumise  à  l'action  de  Tare  pendant 
quarante-cinq  minutes  dans  la  poussière  de  charbon,  son  aspect 
gris  n'est  pas  changé  et  la  manière  dont  se  comporte  généralement 
cette  matière,  quand  elle  est  travaillée  avec  des  outils,  n'est  pas 
altérée.  Le  but  de  cette  expérience  était  de  déterminer  la  quantité 
maxima  de  carbone  que  le  fer  peut  absorber  dans  les  circonstances 
que  l'on  présume  les  plus  favorables.  On  a  fondu  de  la  fonte  pen- 
dant quinze  minutes  sous  une  couche  de  chaux  qui  la  recouvrait 
presque  entièrement.  L'aspect  de  la  cassure  était  peu  altéré  par 
suite  de  cette  opération,  quand  on  tient  compte  des  légères  diffé- 
rences dues  au  degré  de  refroidissement.  On  remarquait  une  forte 
odeur  d'hydrogène  phosphore  ou  de  phosphore.  La  chaux  em- 
ployée conservait  encore  une  odeur  désagréable. 

Fonte  blanche  miroitante  (Spiegeldsen),  —  Cette  fonte  blanche 
fondue  dans  un  creuset  en  plombagine  ou  en  argile  laissait  séparer 
du  graphite  quand  on  la  refroidissait. 

Fonte  siliceuse.  —  Les  fontes  contenant  environ  10  pour  100 
de  silicium  étaient  fondues  de  même  et  elles  n'éprouvaient  pas  de 
changement,  sauf  qu'il  se  séparait  un  peu  de  graphite.  On  obtenait. 
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un  résultat  semblable  en  fondant  5  livres  (2*^,250)  de  fonle  sili- 
ceuse pendant  une  heure  dans  la  poussière  de  charbon.  En  cassant 
le  lingot  obtenu,  on  trouvait  une  grande  quantité  de  pailles  de 
graphite  dans  une  cavité  qui  traversait  le  lingot  dans  toute  sa 
longueur.  L*aspect  de  la  cassure  présentait  encore  les  caractères 
de  la  fonte  siliceuse  et  était  le  même  que  celui  de  la  fonte  pri- 
mitive. 

On  fit  une  série  d'expériences  pour  déterminer  la  quantité 
maxima  de  carbone  que  la  fonte  peut  absorber,  en  présence  d^une 
quantité  donnée  de  silicium.  On  fondit  ensemble  dans  la  poussière 
de  charbon  de  la  fonte  grise  et  de  la  fonte  contenant  10  pour  100 
de  silicium,  et  Ton  faisait  varier  leur  rapport  de  manière  à  obtenir 
un  métal  contenant  |  à  9  pour  100  de  silicium. 

On  fit  une  série  d'expériences  semblables  en  substituant  le  soufre 
au  silicium;  on  ne  remarqua  aucune  odeur  d'acide  sulfureux,  par 
conséquent  il  est  à  présumer  qu'il  n'y  avait  pas  de  soufre  volatilisé. 
C'est  un  phénomène  remarquable,  vu  la  nature  de  l'expérience.  On 
pensait  que  les  recherches  de  cette  nature  pouvaient  avoir  une 
grande  importance  pratique  aussi  bien  qu'un  intérêt  purement 
scientifique,  —  en  admettant,  eu  égard  à  la  discussion,  qu'il  existe 
réellement  une  telle  distinction,  —  pour  aider  à  déterminer  les 
meilleures  conditions  de  travail  dans  les  hauts-fourneaux,  etc. 

Nickel.  —  On  fit  passer  dans  un  trou,  ménagé  dans  le  fond  d'un 
creuset  d'argile,  un  pôle  positif  de  nickel  de  \  pouce  de  diamètre 
fondu  d'après  le  procédé  Wiggin  et  C*®.  On  employait  le  charbon 
comme  pôle  négatif;  mais,  aussitôt  après  le  commencement  de  Tex- 
périence,  il  se  formait  un  dépôt  de  nickel  à  son  extrémité,  de 
sorte  que,  pratiquement,  c'était  un  pôle  de  nickel.  Ce  dépôt  de 
métal  sur  le  pôle  négatif  a  été  également  observé  avec  quelques 
autres  métaux,  particulièrement  avec  le  tungstène. 

Tout  en  ne  fournissant  pas  d'explication  sur  ce  point  particulier, 
le  professeur  Hunting ton  cherche  si  ce  phénomène,  —  qui  est  l'in- 
verse de  ce  qui  se  passe  ordinairement,  —  ne  peut  pas  dépendre  de 
la  volatilité  relative  des  matières  formant  les  pôles.  Dans  le  four- 
neau disposé  comme  on  l'a  déjà  dit,  1  livre  (453^^)  de  nickel  en 
grains  est  fondue  et  coulée  en  huit  minutes.  Le  métal  a  une  cassure 
granuleuse  très  brillante.  Il  ne  peut  pas  être  travaillé  convenable- 
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ment  à  la  machine  à  raboter,  il  se  mâche  sous  Toutil.  i  livre  de 
nickel  en  g^rain  fondu  dans  la  poussière  de  charbon  pendant  vingt- 
cinq  minutes  donne  un  métal  carburé  d'un  gris  noir,  qui  se  tra- 
vaille bien  à  Toutil;  dans  une  autre  expérience,  une  même  quantité 
de  nickel  traitée  de  la  même  manière  donne  un  métal  soufflé  qui 
ne  peut  être  travaillé.  Le  nickel  carburé,  préparé  comme  on  vient 
de  le  dire,  fut  ensuite  fondu  dans  un  creuset  d'argile  pendant 
vingt  minutes  et  refroidi  ensuite  lentement;  sa  cassure  devint  plus 
blanche  et  son  grain  plus  serré. 

Cuivre.  —  On  fondit  |  de  livre  (35o*')  de  cuivre  dans  la  pous- 
sière de  charbon  pendant  une  heure;  en  examinant  le  résultat,  on 
trouva  que  tout  avait  été  vaporisé,  sauf|  d'once  (21*"^)  environ.  Les 
personnes  présentes  aux  expériences  ne  se  ressentirent  pas  des 
effets  désagréables  de  Tatmosphèrc  chargée  de  cuivre  qu'elles 
étaient  obligées  de  respirer. 

Platine.  —  On  fondit  parfaitement  bien  8  livres  (3'^,5oo)  de 
platine  dans  l'espace  d'un  quart  d^heure  environ. 

Tungstène.  —  On  soumit  ylivre  (îtaSs'')  de  tungstène  en  poudre 
à  l'action  de  l'arc  électrique  dans  un  creuset  en  argile.  Il  se  dégagea 
des  fumées  très  denses,  et  il  se  forma  au  sommet  une  cavité  de 
j  pouce  environ.  On  laissa  ensuite  refroidir  le  creuset  brusque- 
ment; après  l'avoir  enlevé,  on  trouva  qu'il  était  fortement  attaqué 
un  peu  au-dessous  du  point  de  formation  de  Tare.  La  conclusion 
est  que  le  creuset  a  été  attaqué  à  la  température  de  l'expérience; 
le  métal  était  fondu  seulement  à  une  très  faible  profondeur  au- 
dessous  de  la  cavité  formée  par  l'arc.  Le  métal  non  fondu  était 
recouvert  de  très  beaux  cristaux  de  tungstène  qui,  examinés  au 
microscope,  présentaient  la  forme  de  prismes  bien  nets  ;  ils  n'étaient 
pas  très  uniformes.  Ces  cristaux  ont  été  formés  évidemment  par 
le  refroidissement  lent  de  la  vapeur  distillée. 

On  a  fait  un  très  grand  nombre  d'expériences  avec  le  tungstène, 
dont  les  résultats  ont  montré  que  ce  métal  pouvait  être  fondu, 
mais  par  petites  quantités.  Il  était  possible  de  former  un  petit  lingot 
en  fondant  d'abord  une  petite  quantité  de  tungstène  que  Ton  aug- 
mentait graduellement  par  petites  doses.  Les  pièces  que  l'on  ob- 
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tenait  aiasi  étaient  la  plupart  du  temps  spongieuses  et  peu  satis- 
faisantes. Les  meilleurs  résultats  auxquels  on  soit  arrivé  sont  ceux 
que  l'on  a  obtenus  avec  le  tungstène  déjà  fondu.  Lorsque  ce  métal 
a  été  fondu  une  fois,  il  ne  donne  pas  beaucoup  de  vapeurs  pendant 
sa  fusion,  ce  qui  est  dû  sans  doute  à  la  grande  réduction  de  sur- 
face exposée. 

Le  tungstène  fondu  dans  le  fourneau  électrique  est,  lorsqu^il 
n'est  pas  terni,  parfaitement  blanc,  cassant  et  possède  un  grain 
très  serré.  Le  tungstène  a  été  obtenu  jusqu'ici  sous  forme  d^uno 
poudre  grise,  en  réduisant  son  oxyde  par  le  charbon  ou  l'hydro- 
gène, ou  en  globules  très  iins  dans  l'arc  électrique  ordinaire.  On 
abaisse  son  point  de  fusion  en  lui  ajoutant  un  peu  de  carbone. 
Dans  ces  conditions  on  peut  obtenir  sans  beaucoup  de  difficulté 
une  pièce  de  dimensions  moyennes.  Sur  looo  grains  de  cette 
poudre  fondus  dans  la  poussière  de  charbon,  on  en  retrouve  65o, 
le  reste  ayant  été  volatilisé;  en  refondant  4^0  grains  du  métal 
fondu  d'abord,  on  en  relire  Aïo.  On  a  analysé  un  morceau  de 
tungstène  placé  dans  les  conditions  les  plus  favorables  pour  être 
carburé,  et  Ton  a  trouvé  qu'il  contenait  1,8  pour  100  de  carbone. 
Le  métal  était  très  blanc,  cassant  et  d\in  grain  très  serré. 

D'après  les  expériences  précédenlcs,  il  est  clair  que  la  quantité 
d'un  métal  donné  que  l'on  peut  fondre  complètement  dans  un 
fourneau  électrique  et  le  temps  nécessaire  pour  opérer  la  fusion 
dépendent  :  (a)  de  la  relation  qui  existe  entre  le  point  de  vola- 
tilisation et  le  point  de  fusion,  c'est-à-dire  de  l'intervalle  qui 
sépare  ces  deux  points;  (b)  de  la  conductibilité  calorifique  du 
métal. 

Ainsi  il  arrive  que  le  platine  est  fondu  beaucoup  plus  facilement 
que  l'acier  et  en  plus  grande  quantité  pour  une  certaine  dépense 
d'énergie. 

Cette  conclusion,  dit  le  professeur  Huntington,  est  vérifiée  par 
les  observations  et  les  expériences  faites  jusqu'ici. 

M.  le  D*"  Siemens  fait  remarquer  que  la  limite  de  température 
que  peut  produire  le  fourneau  électrique  est  encore  inconnue, 
quoique  la  chaleur  développée  augmente  probablement  la  résistance 
de  l'arc  qui  ne  fait  que  produire  un  nouveau  développement  de 
chaleur.  Les  résultats  obtenus  avec  le  cuivre,  quoique  constituant 
en  apparence  un  échec  à  l'emploi  de  ce  fourneau  pour  la  fusion, 
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peuvent  avoir  de  Timportance  lorsqu^il  s'agit  de  vaporiser  ce  mêlai . 
Il  n'est  pas  d'accord  avec  M.  Huntington  en  ce  qui  concerne  le 
dépôt  de  métal  sur  le  pôle  négatif.  11  pense  que  le  phénomène  est 
plutôt  dû  à  ce  que  le  pôle  négatif  est  beaucoup  plus  i'roid  (|ue  Iv 
pôle  positif. 

A  une  question  du  D'  Gladstone,  demandant  si  le  dépôt  était 
cristallin  ou  sous  forme  de  globules  fondus,  M.  Ilunlinglon  a  rr- 
pondu  qu'il  était  sous  forme  de  globules. 

M.  Terril,  de  Swansca,  dit  que  la  perte  de  cuivre  par  la  volati- 
lisation, pendant  sa  fusion,  est  beaucoup  plus  grande  qu'on  ne  le 
<:roit  ordinairement.  Pendant  un  dégagement  accidentel  d'hydro- 
gène sulfuré  dans  ses  ateliers,  il  a  observé  un  dépôt  de  sulfure  de 
cuivre  sur  une  très  grande  étendue.  11  en  a  même  trouvé  sur  le 
romptoir  en  zinc  du  bar  de  la  station  du  chemin  de  fer,  qui  est  à 
une  assez  grande  dislance. 


SYLVANUS  V.  THOMPSON.  —  Représentation  graphique  de  la  loi  du  rendemeiil 
d'un  élcclroinolcur.  Kxlrait  d'une  A'ote  communiquée  à  la  Société  franraisr 
de  Physique;  janvier  i883. 

La  construction  géométrique  de  M.  Sjlvanus  Thompson  repré- 
sente commodément  aux  yeux  les  divers  cas  qui  peuvent  se  pré- 
senter dans  Tapplication  des  formules  simples  généralcmenl 
admises  dans  l'étude  du  travail  des  magnéto  ou  dynamo-machines. 

Appelons 

T  le  travail  électrique  fourni  par  le  générateur, 

t  le  travail  électrique  restitué  par  le  moteur, 

C  le  travail  électrique  dépensé  en  chaleur  dans  le  circuit. 

On  a  d'abord  évidemment 

T  -  ^   .  0. 
Soient,  en  outre, 

I  l'intensité  du  courant, 

E  la  force  électromotrice  directe  du  générateur, 
r  la  force  éleclromotrice  inverse  du  moteur, 
R  la  résistance  totale  du  circuit. 
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On  a  les  relations  connues 

K e 

I  =  -^.T — (loi  de  ohm),     C  =  PR{loi  de  Joule), 

T  =  IE(loi  du  travail  électrique). 


De  ces  relations  on  tire 


(I) 


K 


e{Y.  —  e^       ^       (E  — <•>« 


u 


H 


ce  sont  ces  trois  relations  qu^il  s'agit  de  représenter  graphique- 
ment. Si  Ton  suppose  un  circuit  de  résistance  totale  constante, 
les  trois  quantités  T,  t,  C  seront  représentées  respectivement, 
à  une  constante  près,  par  les  numérateurs  de  ces  trois  expres- 
sions. 

Soit  AB  =  E.  Construisons  le  carré  A13CD  et  menons  la  diago- 
nale BD.  Prenons  BF  ^^^  e.  Menons  FH  qui  coupe  BD  en  G,  et 
par  G  menons  KL.  On  a 

aire  AFHD  r-  AD  >:  AF  =.  E(E  — e)  représentant  T, 
aire  GLGH   ^  GL  x  LG  =^  e(E  — e)  »  /, 

aire  KGHD  -^GD  X  KG  .---(E  — e)s  »  G. 

Il    est   évident  d'ailleurs    que   cette   dernière   est   égale    à    la 

Fijj.  I. 


K 


B^^ 


/ 


.J) 


1. 


tl 


'C 


(liflcrcncc  des  deux  autres,  car  on  a  toujours   par  construction 

AFGK  =    GLGH. 
Le  rendement  économique 

K-    L  -- 
T  ~  E 

est  rcprcsenlc  par  le   rapport-  ,„.-. 
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Discussion.  —  Soit   d'abord  e  =  o;    le  point  G  se  confond 
avec  B.  On  a 

T  =  E»  représenté  par  l'aire  totale  ABCD, 

/   =  o  »  une  aire  réduite  à  zéro, 

G  =  E«  j.  Taire  totale  ABCD. 

Le  travail  fourni  par  ce  générateur  est  maximum;  il  est  en 
entier  transformé  en  chaleur  dans  le  circuit,  et  Ton  retombe  sur  la 
loi  de  Joule  dans  le  cas  d'un  circuit  inerte  (T=  I^R).  Le  travail 
restitué  par  le  moteur  est  nul  :  il  en  est  de  même  du  rendement. 
Ce  cas  est  celui  dans  lequel  la  charge  du  frein  porté  par  le  moteur 
est  sudisante  pour  Yempêchèr  de  tourner. 

Faisant  croître  e^  ce  qui  revient  à  desserrer  le  frein  el  à  faire 
marcher  le  moteur  avec  des  vitesses  croissantes,  le  point  G  se 
déplace  de  B  sur  D;  Taire  GLHC(^)  croît  d'abord,  en  partant  de 

Fig.  a. 


zéro,  jusqu'à  un  maximum  ;  l'aire  AFHD  (T)  décroît.  Le  rectangle 
GLHC  devient  maximum^  quand  il  devient  ca/vr,  c'est-à-dire  quand 
G  est  sur  le  milieu  de  BD.  C'est  ce  qui  résulte  d'ailleurs  de  la  for- 

mule  tz=. Le  numérateur,  étant  le  produit  de  deux  fac- 
teurs dont  la  somme  est  constante,  est  maximum  quand  ces  facteurs 
sont  égaux  (on  arriverait  à  la  môme  conclusion  par  différentia- 

r\  E  E 

lion).  On  a,  dans  ce  cas,  e=E  —  e  ou  e=:->E  —  e=--  Do 

T  =  —  représenté  par  l'aire  AFIID, 


ne 


E* 


c  = 


K* 


GLCH, 
KGIID. 


J.  de  Phys,,  a»  série,  t.  11.  (Mars  i883.) 
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La  figure,  aussi  bien  que  les  formules,  montre  que  T  est  la 
moitié  (le  ce  qu'il  était  pour  e  =  o,  et  que  /  =  G  =  la  moitié  de 

T.  Le  rendement  f^  est  donc  égal  à  -  • 

Si  e  continue  à  croître,  t  décroît  et  repasse  par  les  mêmes  va- 
leurs que  précédemment.  Il  y  a  donc  deux  valeurs  du  travail  t  qui 
sont  égales,  mais  qui  correspondent  à  des  valeurs  de  T  et  par  suite 
à  des  rendements  dilTérents;  c'est  ce  que  rend  sensible  la  compa- 
raison des jftg,  I  et  3,  dans  lesquelles  les  aires  GLCH  (t)  sont 
égales,  tandis  que  les  aires  AFHD  sont  très  différentes.  On  peut 

Fig.  3. 


donc  avoir  un  même  traç'ail  avec  deux  rendements  très  diffé- 
rents :  le  travail  est,  en  effet,  le  produit  de  la  vitesse  par  l'effort 
tangentiel  exercé  sur  le  contour  de  la  poulie,  et,  ces  deux  facteurs 
variant  en  proportion  inverse  (  *  ),  leur  produit  peut  et  doit  repasser 
par  les  mêmes  valeurs. 

A  mesure  que  e  croît,  le  point  G  se  rapproche  de  D  ;  les  trois 
aires  GLCH,  AFHD  et  KGHD  tendent  en  même  temps  vers  zéro, 

Cl  PU 

et  ce  rapport  .  p„p^  tend  vers  l'unité.  A  la  limite  on  a,  pour  e  =  E, 

T  =  o 

^  =  o  }  les  trois  aires  sont  nulles  en  même  temps. 

G  =  o 


(')  Si  Ton  exprime  le  rendement  en  fonclion  de  t,  on  trouve  facilement  l  K 
équation  du  deuxième  degré  qui  a  deux  racines 


=î)' 


Pour  une  valeur  de  ^,  il  y  a  donc  deux  valeurs  possibles  du  rendement. 
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Cette  limite  serait  atteinte  quand  ce  moteur,  complètement  dé- 
chargé, tourne  à  vide.  Le  rendement  deviendrait  égal  à  i ,  mais 
en  même  temps  le  travail  serait  nul. 

D'  Re«é  Benoit. 


F.  HIMSTEDT.  —  Ueber  die  Dampfung  schwingender  Magneten  durch  Eisenplatten 
(Sur  l'amortissement  des  oscillations  des  aimants  par  des  plaques  de  fer)  ;  AnruUen 
derPhysiky  t.  XIV,  p.  483;  1881. 


Gauss  (*)  a  le  premier  traité  théoriquement  le  problème  de 
Tamortissement  des  oscillations  d'un  aimant  placé  à  Tintérieur 
d'un  cadre  multiplicateur,  dans  l'hypothèse  où  les  forces  retarda- 
trices proviennent  seulement  des  courants  induits  dans  le  fil  métal- 
lique. Les  conséquences  qu'il  a  prévues  ont  été  surabondamment 
vérifiées,  et  l'on  peut  dire  que  la  question  est  épuisée  dans  le  cas 
où  l'amortisseur,  formé  de  fils  ou  de  plaques  métalliques,  n'est  pas 
susceptible  de  polarité  magnétique.  Il  n'en  est  pas  de  même  dans 
le  cas  où  l'amortisseur  est  en  fer.  On  sait  seulement  que,  dans  ce 
cas,  les  phénomènes  d'induction  ne  suffisent  plus  à  rendre  un 
compte  complet  de  l'amortissement  extrêmement  rapide  que  l'on 
observe.  Le  Mémoire  de  M.  Himstedt  a  pour  objet  d'étudier  d'une 
manière  quantitative  l'amortissement  produit  par  des  plaques  de 
fer  et  de  l'interpréter. 

Un  aimant  de  loo""  de  long  et  de  10""  de  côté  est  suspendu  par 
un  système  bifilaire  portant  aussi  un  barreau  de  laiton  que  l'on 
charge  de  poids  à  volonté  pour  modifier  le  moment  d'inertie  du 
système.  Il  oscille  au-dessus  de  plaques  de  fer,  de  forme  et  de  gran- 
deur différentes,  dont  l'épaisseur  a  varié  de  o"",i3  à  6™™,4.  Ces 
plaques  ont  été  recuites  au  rouge,  et  les  résultats  des  mesures  pris 
en  considération  par  l'auteur  se  rapportent  exclusivement  à  l'effet 
permanent  que  l'on  observe  avec  des  plaques  déjà  employées  un 
grand  nombre  de  fois.  On  a  remarqué  en  effet  que  des  plaques 
tirées  d'une  même  feuille  et  traitées  exactement  de  la  même  ma- 
nière se  comportaient  d'une  manière  très  notablement  différente 

(')  GxvM,  Bel,  a.  d,  Beob,  d.  magnet,  Vereins  zu  Gottingen)  1837. 
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quand  elies  servaient  pour  la  première  fois,  mais  que  ces  diflerences 
d'action  disparaissent  à  peu  près  complètement  après  un  long 
usage. 

La  principale  différence  que  Texpérience  a  permis  de  constater 
entre  l'amortissement  produit  par  des  plaques  de  cuivre  et  de  fer 
de  mêmes  dimensions,  c'est  que,  tandis  que  pour  les  plaques  de 
cuivre  le  décrément  logarithmique  des  oscillations  est  propor- 
tionnel à  la  durée  d* oscillation,  pour  les  plaques  de  fer  le 
décrément  logarithmique  est  indépendant  de  cette  durée.  Les 
décréments  que  Ton  compare  doivent  toujours  se  rapporter  à  une 
même  amplitude  initiale  des  oscillations,  car  dans  le  cas  de  l'amor- 
tissement  par  le  fer  le  décrément  logarithmique  décroît  avec 
l'amplitude.  Il  résulte  de  là,  et  de  la  comparaison  des  décréments 
logarithmiques  produits  avec  les  deux  sortes  de  plaques,  que 
V amortissement  dû  aux  courants  d* induction  ordinaires  n'est 
qu^  une  partie  extrêmement  minime  de  V  amortissement  totaL 

On  attribue  d'ordinaire  l'amortissement  propre  des  plaques  de 
fer  à  l'influence  exercée  par  l'aimant  sur  la  plaque,  et  l'on  admet 
que  le  temps  exigé  par  Je  changement  d'orientation  de  l'ai- 
mantation induite  n'est  pas  négligeable,  de  telle  sorte  que  l'ai- 
mant oscillant  est  toujours  attiré  vers  la  position  qu'il  vient  de 
quitter.  M.  Himstedt  croit  cette  interprétation  incompatible  avec 
les  résultats  de  ses  expériences  :  notamment  il  pense  que,  si  le  retard 
de  l'aimantation  induite  était  la  cause  efficace  de  l'amortissement, 
le  décrément  logarithmique  ne  pourrait  être  indépendant  de  la 
durée  d'oscillation.  Il  est  plutôt  porté  à  se  ranger  à  l'opinion  de 
M.  Warburg  (*),  qui  attribue  l'action  du  fer  à  une  sorte  d'effet 
coercitif  que  nous  avons  défini  dans  l'analyse  que  le  Journal  de 
Physique  a  publiée  de  ce  Mémoire.  Les  forces  agissant  sur  l'aimant 
pour  retarder  son  mouvement  sont,  dans  cette  hypothèse,  des  forces 
purement  statiques,  c'est-à-dire  indépendantes  de  la  vitesse  du 
déplacement  et  elles  peuvent  être  mesurées  par  des  expériences 
également  statiques.  A  cet  effet,  M.  Himstedt  fixe  l'aimant  mo- 
bile dans  sa  position  d'équilibre  et,  après  avoir  tourné  la  plaque  de 
fer  sous-jaccnte  d'un  angle  déterminé  alternativement  vers  la 
droite  et  vers  la  gauche  un  grand  nombre  de  fois,  il  fait  parcourir 

(')  WAnurRj;,  Ann.  der  Pftysik  und  C hernie,  l.  Xlll,  p.  141;  1881.  La  fîgurc  qui 


AMORTISSEMENT  PAR  LE  FER. 


137 


à  Taiinant  toute  la  portion  de  la  plaque  qui  a  passé  au-dessous  de 
lui.  A  l'aide  d'un  cercle  de  torsion  portant  la  suspension  bifilaire, 
il  observe  les  positions  d'équilibre  et  les  torsions  correspondantes 
d'abord  en  déplaçant  l'aimant  de  droite  àgauclie,  puis  de  gauche  à 
droite  :  les  deux  torsions  qui  se  rapportent  à  une  même  position  d'é- 
quilibre sont  toujours  diflerentes  suivant  le  sens  du  déplacement. 
De  leur  observation  on  peut  déduire  la  valeur  de  la  force  statique 
qui  agit  sur  l'aiguille  dans  chaque  position.  On  comprend  donc 
la  possibilité  d'effectuer  un  calcul  qui  détermine  le  décrément 
logarithmique  dû  aux  forces  de  M.  Warburg,  et  de  le  comparer 
au  décrément  expérimentalement  observé.  Les  causes  d'erreur 
sont  nombreuses,  et  l'on  ne  doit  évidemment  pas  se  montrer  trop 
exigeant  sur  la  concordance  absolue  des  résultats.  M.  Himstedt 
démontre  que  l'effet  des  forces  de  M.  Warburg  entre  dans  l'effet 
total  pour  une  fraction  supérieure  à  0,84.  H  en  conclut  légitime- 


accoinpap:ne  Textrait  publié  dans  le  Journal  de  Physique  (!'•  série,  t.  X,  p.  496) 
est  inexacte  et  doit  élrc  remplacée  par  la  suivante.  Avec  les  conventions  déjà  in- 


% A .„ J 


diquécs   {loc.  cit.)y   les   forces   agissantes,  les   positions  du  point  figuratif  et  les 
tensions  du  ressort  sont  données  par  le  Tableau  suivant  : 


Force  agltiante. 

Point  flgnratir. 

Tension  dn  ressort 

0 

0 

0 

a 

A 

0 

P 

B 

p-a 

p-a 

C 

p      a 

p  —  la 

n 

p-a 

0 

E 

a 

—  a 

G 

C) 

I^    tension   du   ressort  correspondant  à  une  force  donnée  F  représente,  dans 
cette  comparaison,  Taimantation  produite  par  une  force  magnétisante  égale  à  F. 


i38  H.  SOREÏ.  -  UÉFRACTOMÈTRR. 

ment  que  ramortissemcnl  dû  au  fer  doit  être  en  majeure  partie 
attribué  à  ces  forces.  E.  Booty. 


H.  SORET.  —  Sur  un  réfraclomèlre  destiné  à  la  mesure  des  indices  de  réfraction 
et  de  la  dispersion  des  corps  solides;  Archives  de  Genèse,  $•  série,  t.  IX,  p.  5; 
i883. 

Cet  appareil  est  un  perfectionnement  du  réfraclomèlre  à  ré- 
Qexion  totale  de  Kohlrausch,  précédemment  décrit  dans  ce  Jour- 
nal (*).  Ce  dernier  ne  permettait  que  l'emploi  d'une  source  homo- 
gène. Imaginons  que  Ton  éclaire  cet  appareil  par  un  faisceau  bien 
parallèle  de  lumière  solaire,  qui,  après  s'être  réfléchie  au  contact 
de  la  substance  et  du  sulfure  de  carbone,  soit  reçue  sur  la  fente 
d'un  spectroscope.  Pour  une  valeur  convenable  de  l'angle  d'inci- 
dence, on  voit  un  rideau  sombre  bien  net  s'avancer  du  rouge  au 
violet  pour  une  incidence  croissante,  qui  limite  les  rayons  réfléchis 
totalement.  L'indice  n  de  la  substance,  pour  la  radiation  avec  la- 
quelle coïncide  la  limite  du  rideau,  est  /i  =  a  sin^p,  [jl  étant  l'indice 
du  sulfure  de  carbone,  ç  l'angle  d'incidence. 

Pour  éviter  la  connaissance  de  |jl,  variable  avec  la  température, 
M.  Soret  préfère  repérer  immédiatemenl  la  mesure  avec  une  lame 
d'une  substance  dont  les  indices  ont  été  directement  mesurés  au 
goniomètre.  On  a  alors 

n  __  sincp 
N  ~"  siii4> 

La  lumière  solaire  tombe  sur  la  fente  peu  élevée  d'un  collima- 
teur,' exactement  réglé.  Le  faisceau  parallèle  traverse  normalement 
une  glace  à  faces  parallèles,  qui  ferme  de  ce  côté  le  flacon,  se  ré- 
fléchit sur  la  lame  étudiée;  puis  ce  faisceau,  par  suite  de  sa  réfrac- 
tion à  travers  la  surface  cylindrique  du  flacon,  se  trouve  former 
une  petite  ligne  lumineuse,  que  l'on  amène  à  coïncider  avec  la 
fente  du  spectroscope. 

Il  est  nécessaire  que  le  spectroscope  tourne  en  même  temps  que 
l'axe  qui  porte  la  lame  réfléchissante,  et  cela  d'un  angle  double 


(•)  Journal  de  Physique,  i'*  série,  t.  Vil,  p.  889. 
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de  ce  dernier.  Cette  condition  se  trouve  réalisée,  grâce  à  la  dispo- 
sition suivante  : 

Le  couvercle  du  vase  est  constitué  par  un  cercle  gradué,  traversé 
par  deux  axes  concentriques.  L'axe  extérieur  E  entraîne  le  ver- 
nier;  Taxe  intérieur  F,  que  Ton  peut  à  volonté  rendre  solidaire  du 
premier,  supporte  les  deux  lames  réfléchissantes,  fixées  Tune  au- 
dessous  de  l'autre.  L'axe  Eest  lié  à  une  traverse  horizontale  munie 
de  deux  galets  qui  roulent  sur  le  cercle  gradué.  Sur  ces  galets,  et 
constamment  pressé  contre  eux,  repose  un  disque  annulaire,  mo- 
bile et  entraîné  par  la  rotation  du  spectroscope.  Si  le  spectroscope 
se  déplace,  il  fait  tourner  les  galets,  et  l'axe  E  tourne  d'un  angle 
moitié  du  sien. 

Pour  substituer  l'une  des  lames  réfléchissantes  à  l'autre,  il  suffit 
de  soulever  ou  d'enfoncer  l'axe  F. 

Des  expériences  comparatives,  faites  avec  cet  appareil  et  avec 
un  goniomètre,  montrent  que  l'on  peut  compter  sur  une  exactitude 
de  deux  unités  du  quatrième  ordre  décimal. 

J.  Macé  de  Lépikay. 


E.  WIEDEMANN.  —  Ueber  die  Molecularrefraction  des  geschwelfelten  Kohlen- 
saûreâthers,  nebst  einigen  Bemerkungen  Uber  Molecularrefraction  im  allgemei- 
nen  (Sur  la  réfraclion  moléculaire  des  cthers  sulfocarboniques,  et  remarques 
sur  la  réfraclion  moléculaire  en  général);  Wied.  Ann.,  t.  XVII,  p.  677;  i88a. 

L'auteur  a  déterminé  les  densités  et  les  indices  à  19®  pour  les 
trois  raies  du  lithium,  du  sodium  et  du  thalUum,  de  l'éther  éthyl- 
carbonique  et  des  cinq  éthers  sulfurés  correspondants.  Pour  en 
déduire  la  réfraction  moléculaire  (ou  énergie  réfractive  spéci- 
fique) (*)  du  soufre,  il  a  calculé  pour  chacun  de  ces  corps  la 
constante  A  de  la  formule  de  Cauchy,  et  les  valeurs  numériques 

des  deux  expressions — ^~  ^^  ttï \^>  ^^>  ^^^  ^^^  proposées, 

l'une  par  Landolt  et  Gladstone,  l'autre  par  Lorenz  (^),  pour  défi- 
nir l'énergie  réfractive  spécifique.  De  ces  deux  expressions,  la 
première  conduit,  pour  la  réfraction  atomique  du  soufre,  à  des 


(*)  Article  Lumière  du  Dictionnaire  de  Chimie  de  Wurtz,  t.  II,  p.  242. 
(*)  LoRE!<z,  Wied.  Ann,,  t.  \I,  p.  70;  1880. 
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Domlres  dîscordaDtSf  la  seconde  à  des  nombres  très  voisins  les 
uns  des  autres.  En  s*appuvant  sur  cette  dernière,  on  trouve  pour 
la  réfraction  atomique  du  soufre 

S' =  7,90    ei    7.98. 
S'=9»o9r    9-4i    «»    93ît 

S'  se  rapportant  à  l'union  d*un  premier.  S*  à  celle  d'un  second 
atome  de  soufre  à  un  même  atome  de  carbone. 

J.  Macé  de  Lépih ay. 


K.  WIEDEMANN.  —  Uebcr  cinc  Eigenschaft  dcr  Ab54>rplionscoefficienlefn  (Sur 
une  pn  priété  des  coefficients  d'absnrption);  Wiedemann's  Annalen,  toI.  WII, 

p.  3 19;  i88i. 

Bunsen  représente  le  coefïicîent  d'absorption  a  à  une  tempéra- 
ture t  par  la  formule 

a  =  a  —  6/  H-  c/', 

dans  laquelle  a  et  b  sont  des  constantes. 
On  peut  écrire 

V.         «  «      / 


La  Table  suivante  réunit  les  valeurs  de  a  y 
pour  une  série  de  gaz  et  Teau  : 


6io*,  cio^,  -  et  -y 
'  'art 


<7. 


//. 


r. 


a 


a 


Hydrogcn<; 0,0193 

Azole o,02o3 

Air o,02{7 

Gaz  élhyle o,o3i'5 

Oxyde  de  carbone..  0,0329 

Oxygène 0,0412 

Gaz  des  marais  ... .  o,o545 

Gaz  méthylc o  ,087 1 

lîydnire  d'élhylc...  0,0946 

Gaz  oléfiant o,2563 

Propylène 0,44^^ 

Proloxydc  d'azole. .  i  ,3o52 

Acide  carbonique  . .  1,79^7 

Hydrogène  sulfuré .  4»37o6 

Acide  sulfureux.. . .  79,7890 

Chlore 3,o36i 


0 

0 

0 

0 

539 

1 12 

0,02648 

0,000548 

654 

i35 

0,026487 

0, 000548 

loiS 

2'>I 

0,033198 

0,000796 

816 

164 

0,0243 

0,000499 

1089 

226 

0,02648 

0,000548 

1180 

io3 

0,02166 

0,000188 

3324 

6o3 

o,o38i6 

0,000692 

3532 

628 

0,03735 

0, 000663 

91 36 

1881 

o,o3564 

0,000654 

2207  j 

5388 

0,04943 

0,000206 

45362 

6(83 

0,03475 

0,000496 

77610 

i6Î2i 

0,04320 

0,000914 

83687 

52i3 

0,0191} 

0,000119 

2607700 

263490 

0,03268 

0,000367 

46196 

1107 
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On  peut  remarquer  que,  dans  celle  Table,  les  valeurs  de  -  va- 
rient seulement  de  0,09.  à  o,o5,  tandis  que  a  croît  de  0,0a  à 
79,789,  c'est-à-dire  d'environ  4000  fois  la  plus  pellte  valeur.  Mais 

les  valeurs  de  -  montrent  combien  est  grande  la  fraction  de  gaz 

absorbé  à  o®  qui  s'échappe  quand  la  lempérature  s'élève  de  i"; 
de  plus,  cette  fraction  varie  dans  de  faibles  limiles  pour  tous 
les  gaz. 

Pour  étendre  cette  remarque,  il  faudrait  nécessairement  de 
nouvelles  expériences  comprenant  des  inlervalles  de  température 
plus  considérables. 

De  semblables  résultats  ont  été  obtenus  avec  les  gaz  absorbés 
par  l'alcool.  B.-C.  Damien. 


PRIBRAM  el  HANDL.  —  Ucbcr  die  spocifischo  Viscosilât  dcr  FlUssigkcitcn  und 
ilirc  Bezieliungzu  dcrcn  chcmischcnConslitution  (Sur  la  viscosité  spécifique  des 
fluides  et  son  rapport  avec  leur  constitution  chimique);  3*  Mémoire;  Wiener 
Akademischer  Anzeiger,  1881. 

Les  auteurs  ont  poursuivi  leurs  éludes  sur  ce  sujet  et  étendu 
leurs  observations  à  cinquante  substances  nouvelles.  Ils  sont  arri- 
vés aux  principaux  résultats  suivants  : 

I**  De  deux  éthers  isomères  dont  l'isomérie  a  été  produite  par 
un  simple  échange  du  radical  d'alcool  et  du  radical  d'acide,  celui- 
là,  en  général,  possède  la  plus  grande  viscosité,  qui  contient  un 
radical  d'alcool  plus  haut  placé  dans  la  série  des  homologues. 

2"  Les  différences  dans  la  viscosité  spécifique  pour  des  volumes 
égaux  sont  en  général  plus  grandes,  lorsque  les  différences  des 
poids  moléculaires  des  radicaux  contenus  dans  les  éthers  comparés 
sont  aussi  plus  grandes. 

3"  Parmi  les  éthers  isomères,  dont  l'isomérie  provient  d'un  ar- 
rangement différent  des  atomes  dans  le  radical,  celui  qui  contient 
le  radical  normalement  constitué  montre  toujours  la  plus  grande 
viscosité,  et  cela  est  vrai,  que  l'isomérie  tire  son  origine  du  radical 
d*alcool  ou  du  radical  d'acide. 
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4"  Dans  les  aldéhydes,  les  alcools  propylîques  (à  So**),  les  nîtro- 
propanes,  les  acides  butyriques  elles  iodures  de  bulyle,  les  grou- 
pements normaux  ont  aussi  une  viscosité  plus  grande  que  leurs 
isomères;  mais  le  contraire  a  lieu  pour  les  éthers  halogènes  de 
propyle,  l'alcool  butylique  et  le  nitrobutane. 

5"  Quand  on  compare  les  composés  de  propyle  et  d'allyle,  les 
acétates  et  les  combinaisons  halogènes  montrent  des  viscosités 
presque  égales;  les  alcools^au  contraire,  en  ont  de  très  différentes, 
et  celle  de  Talcool  allylique,  qui  possède  deux  atomes  d'hydro- 
gène de  moins  que  Talcool  propylique,  est  notablement  plus  petite 
que  celle  de  l'alcool  propylique. 

6®  Quand  on  passe  d'un  alcool  à  l'aldéhyde,  qui  a  deux  atomes 
d'hydrogène  de  moins  que  lui,  on  trouve  de  même  et  d'une  façon 
plus  remarquable  encore  une  diminution  de  viscosité.  Celle  de 
l'aldéhyde,  exprimée  en  centièmes  de  celle  de  l'alcool,  est  à  peu 
près  égale  dans  tous  les  cas  (à  même  température),  qu'on  fonde 
le  calcul  soit  sur  les  nombres  relatifs  aux  volumes  égaux,  soit 
sur  ceux  qui  se  rapportent  aux  équivalents. 

7"  L'accroissement  de  la  viscosité  Z  est,  en  général,  proportion- 
nel à  raugmentalion  du  poids  moléculaire  m,  mais  le  coefficient 
d'accroissement 

dépend  de  la  structure  de  la  molécule  et  n'est  constant  que  lorsque 
les  termes  de  la  série  homologue,  considérés  comme  des  compo- 
sés binaires,  contiennent  un  composant  constant  et  un  seul  va- 
riable. M.  Couette. 


E.  WARBURG  et  L.  v.  BABO.  —  Uebcr  dcn  ZusammcnhaDg  zwischen  Viscosit&t 
und  Dichligkeit  bci  flilssi^en  insbcsondere  gasfÔrmigflUssigcn  Kôrpern  (Re- 
cherches sur  la  relation  entre  la  viscosité  et  la  densité  des  fluides  et  en  parti- 
culier des  gaz);  Sitzungsberichte  der  Akademie  der  Wissensctiaften  zu  Ber- 
lin, t.  XXllI,  p.  509;  188'-!. 

D'après  la  loi  de  Maxwell,  la  viscosité  d'un  gaz,  mesurée  par  le 
coefficient  de  frottement,  est  indépendante  de  la  densité.  On  s'est 
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proposé  de  vérifier   cette  loi  pour  Tacîde   carbonique   sous  de  . 
fortes  densités  ou  à  Tétat  liquide.  La  pression  a  varié  de  3o**" 
à  isèo**". 

Le  coefficient  de  frottement  était  mesuré  par  la  vitesse  d'écou- 
lement à  travers  des  tubes  capillaires.  On  a  obtenu  les  résultats 
suivants  : 

Acide  carbonique  gazeux  au-dessus  de  ta  température  cri- 
tique (3o",9).  —  Au  maximum  de  compressibilité  ne  correspond 
aucun  minimum  de  viscosité.  Au  contraire,  la  viscosité  augmente 
avec  la  densité. 

Pour  une  densité  égale  à  5oo  fois  la  densité  normale,  le  coeffi- 
cient de  frottement  ne  surpasse  le  coefficient  normal  (0,000 165  à 
4o",3)  que  de  9  pour  100  de  sa  valeur. 

La  viscosité  paraît  être  en  relation  plus  simple  avec  la  densité 
qu'avec  la  pression. 

A  densité  constante,  l'influence  de  la  température  sur  la  viscosité 
est  très  faible;  cependant  la  viscosité  paraît  croître  lentement  avec 
la  température. 

Acide  carbonique  liquéfié ,  sous  la  pression  de  sa  vapeur 
saturée.  —  Il  a  une  viscosité  plus  faible  que  tous  les  liquides 
expérimentés  jusqu'ici. 

A  i5",  son  coefficient  de  frottement  est  1^,6  fois  plus  petit  que 
celui  de  l'eau. 

La  viscosité  croît  avec  la  densité. 

Pour  des  densités  voisines  de  0,8,  la  viscosité  présente  un  mi- 
nimum pour  une  température  comprise  entre  20**  et  82°,  6., 

L.    Bo«DET. 


J.  PPJRNTER.  —  Sur  la  marche  diurne  et  annuelle  de  lu  pression  atmosphérique 
sur  les  sommets  des  montagnes  et  dans  les  vallées;  Comptes  rendus  de  l* Aca- 
démie des  Sciences  de  Vienne,  vol.  L\X\1V;  1881. 

On  sait  que  la  pression  barométrique  éprouve  en  moyenne 
chaque  jour  une  double  oscillation  :  à  Paris,  les  deux  maxima 
tombent  vers  lo**  du  matin  et  du  soir,  et  les  deux  minima  vers  4'* 
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du  soir,  celui  de  4'*  du  soir  étant  beaucoup  plus  prononcé  que 
celui  du  matin.  On  admettait,  généralement,  que  Famplitude  de 
cette  double  oscillation  allait  en  diminuant  à  mesure  qu'on  s^élèvc 
dans  l'atmosphère. 

En  discutant  les  observations  faites  récemment  dans  quelques 
stations  élevées,  M.  Pernter  montre  que  cette  dernière  hypothèse 
n'est  pas  exacte  :  à  mesure  qu'on  s'élève,  le  minimum  du  jour  dimi- 
nue bien,  mais  le  minimum  du  malin  s'accentue  de  plus  en  plus, 
de  sorte  que  l'amplitude  de  l'oscillation,  apfès  avoir  d'abord  dimi- 
nué avec  l'altitude,  finit  par  croître  de  nouveau.  Cette  augmenta- 
tion a  pu  souvent  passer  inaperçue,  parce  que,  sur  les  hauts  som- 
mets, l'oscillation  principale  est  celle  qui  se  produit  pendant  la 
nuit,  à  rinverse  de  ce  que  Ton  observe  dans  la  plupart  des  stations 
basses. 

Au  contraire,  dans  les  vallées  profondes,  le  minimum  baromé- 
trique du  matin  devient  tout  à  fait  insignifiant,  tandis  que  celui 
de  4^  du  soir  se  creuse  énormément,  tellement  que,  même  à  nos 
latitudes,  on  peut  retrouver  une  oscillation  diurne  aussi  étendue 
que  sous  les  tropiques  (2"*", 4  à  Klagenfurt,  dans  la  Carinthie). 

L'auteur  termine  par  quelques  considérations  théoriques  sur  la 
variation  diurne  de  la  pression,  qu'il  attribue  à  deux  causes  agis- 
sant simultanément  :  la  distribution  de  la  chaleur  dans  l'atmo- 
sphère, et  des  actions  dynamiques.  Toutes  les  tentatives  faites  jus- 
qu'ici pour  expliquer  la  variation  diurne  par  une  seule  de  ces 
causes  sont  restées  infructueuses.  A.  Angot. 
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Vol.  XXIV.  —  1882,  2*  seiiicslrc. 

T.-C.  MENDENHALL. —  L'influence  du  temps  dans  les  changements  de  résistance 
du  disque  de  charbon  du  tasimètre  d'Edison,  p.  43. 

SILVANUS  P.  THOMPSON.  —  Observations  sur  le  travail  précédent,  p.  433. 

M.  Mendenhall  a  étudié  les  variations  de  résistance  que  pré- 
sente avec  le  temps  le  disque  de  noir  de  fumée  comprimé  qui  fait 
partie  du  microtasimètre  d'Edison.  Ce  disque  était  chargé  d'un 
poids  de  5o^%  et  Ton  en  mesurait  la  résistance  au  moment  même 
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où  cette  charge  était  appliquée,  puis  de  temps  en  temps  pendant 
une  heure  et  demie.  La  résistance,  au  moment  de  Tapplication  du 
poidsy  étant  représentée  par  loo,  était  tombée  à  98, 3  au  bout  de 
dix  minutes,  à  92,1  au  bout  de  trente  minutes,  à  91,2  au  bout 
d'une  heure  et  à  90,7  au  bout  d'une  heure  et  demie.  L'auteur 
pense  donc  pouvoir  conclure  que  le  temps  est  un  élément  impor- 
tant dans  la  résistance  des  disques  de  noir  de  fumée  comprimé. 

M.  Sylvanus  Thompson  remarque  que,  dans  le  travail  précédent, 
aucune  distinction  n^a  été  faite  entre  la  résistance  des  contacts  et 
la  résistance  propre  du  disque  de  charbon  ;  il  pense  que  cette 
dernière  est  constante,  au  moins  tant  que  la  force  éleclromotrice 
reste  aussi  constante  dans  le  circuit;  Tinfluence  du  temps  se  ferait 
donc  sentir  seulement  sur  la  résistance  des  contacts. 

ALBERT  A.  MlCHELSOiN.  —  Thcrniornèlrc  à  air  doul  les  indicutioos  sunt  indé- 
pendantes de  la  pression  atmosphérique,  p.  9a. 

L'instrument  se  compose  d'un  ballon  de  verre  de  o'",o4o  de 
diamètre,  surmonté  d'un  tube  de  o"*,oo2  de  diamèlre  fermé  par  le 
haut;  le  ballon  contient  de  l'air  sec;  dans  le  tube  est  une  colonne 
de  mercure  longue  d'environ  o^^jioo,  et  au-dessus  le  vide  baromé- 
trique. La  colonne  de  mercure  peut  rester  aisément  au-dessus  de 
l'air  dans  un  tube  de  o'",oo2  de  diamètre,  pourvu  que  la  tige  soit 
maintenue  verticale. 

Si  le  tube  était  parfaitement  cylindrique,  on  aurait  la  tempéra- 
ture en  mesurant  seulement  le  déplacement  de  la  colonne  de  mer- 
cure; en  général,  il  faut  noter  en  même  temps  la  longueur  de  celte 
colonne,  pour  tenir  compte  des  irrégularités  du  tube  et  des  varia- 
tions de  pression  qui  en  résultent  sur  l'air  du  ballon. 

O.-T.  SHERMAXN.  —  Étude  sur  le  pendule,  p.  175. 
C.-S.  PEIRCE.  —  Sur  des  irrégularités  dans  les  oscillations  du  pendule,  p.  23/|. 

En  cherchant  à  déterminer  la  loi  de  décroissance  des  oscillations 
d'un  pendule,  M.  Sherman  a  fréquemment  observé  que  cette  dé- 
croissance était  très  irrégulière,  et  assez  pour  introduire  une  erreur 
notable  dans  la  durée  de  l'oscillation.  L'expérience  a  montré  que 
ces  irrégularités  ne  pouvaient  être  attribuées  a  un  déplacement  du 
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pendule  sur  son  support;  leur  influence  ne  peut  étre^  en  tous  cas, 
reprcscnlée  par  un  terme  constant,  et  il  est  probable  qu'elles  sont 
dues  aux  oscillations  qu^cxécute  le  support  lui-même. 

M.  Peirce,  qui  a  observé  des  différences  analogues,  et  dont  les 
expériences  sont  citées  par  M.  Sherman,  ne  croit  pas  pouvoir  ad- 
mettre l'explication  proposée  par  ce  dernier.  Le  mouvement  d'un 
pendule  a  bien,  en  général,  deux  composantes  harmoniques  qui 
ont  sensiblement  pour  périodes  celles  du  pendule  et  celles  du  sup- 
port; mais,  dans  les  expériences  de  M.  Peirce,  la  période  moyenne 
d'oscillation  du  pendule  et  du  support  était  la  même  ;  de  plus,  on 
peut  rendre  insensible  la  seconde  composante  harmonique,  en 
mettant  le  pendule  en  marche  d'une  manière  convenable.  Des  phé- 
nomènes analogues  à  ceux  qu'a  observés  M.  Sherman  peuvent 
provenir  d'un  mode  défectueux  de  mettre  en  marche  un  pendule, 
quand  celui-ci  repose  sur  un  support  très  flexible. 

J.  TROWBRIDGE  et  CH.  BINGHAM  PENROSE.  —  Sur  l'effet  Thomson,  p.  379. 

Sir  William  Thomson  a  découvert  qu'un  courant  électrique, 
traversant  un  conducteur  métallique  dont  les  extrémités  sont  à  des 
tcmpéralures  inégales,  transporte  de  la  chaleur  avec  lui  dans  une 
direction  qui  dépend  de  la  nature  du  métal  et  du  sens  du  courant. 
C'est  ce  phénomène  qui  est  connu  sous  le  nom  àî' effet  Thomson  ; 
le  transport  électrique  de  la  chaleur  est  positif,  c'est-à-dire  s'effec- 
tue dans  le  sens  même  du  courant,  pour  quelques  métaux,  anti- 
moine, zinc,  cuivre,  etc.,  et  négatif,  c'est-à-dire  en  sens  contraire 
du  courant,  pour  le  fer,  le  bismuth  et  le  platine. 

MM.  Trowbridge  et  Penrose  ont  trouvé  que  l'effet  Thomson 
était  négatif  dans  le  nickel  pur  et  le  graphite,  corps  qui  n'avaient 
pas  été  étudiés  avant  eux.  Les  expériences  tentées  sur  le  nickel, 
pour  vérifier  si  l'effet  Thomson  est  réversible,  ont  conduit  à  des 
nombres  trop  petits  pour  qu'on  en  puisse  déduire  des  conclusions 
certaines;  ces  nombres  paraissent  cependant  plutôt  favorables  à 
l'hypothèse  de  la  réversibilité.  D'autres  expériences,  pour  essayer 
l'influence  du  magnétisme  sur  l'efiet  Thomson,  n'ont  donné  que 
des  résultats  négatifs.  Enfin,  dans  le  graphite,  l'effet  Thomson 
croît  avec  la  température,  ce  qui  est  d'accord  avec  une  hypothèse 
formulée  par  M.  Tait.  A.  Ajvgot. 
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MÉTHODES   DE   DÉTEBMIHATIOH   DE   L'OHM; 
Par  m.  MiRCKL  BRILLOUIN. 

1.  Dans  le  système  électromagnétique,  le  i*apport  d'un  coeffi- 
cient d'induction  à  une  résistance  est  un  temps.  Les  seules  me- 
sures essentielles  pour  la  détermination  absolue  d'une  résistance 
sont  donc  : 

i"  Les  mesures  de  longueur  nécessaires  au  calcul  de  la  valeur 
absolue  d'un  coefficient  d'induction  mutuelle; 

2**  Une  mesure  de  temps. 

L'expérience  électrique  peut  élre  réduit(»  à  la  mesure  d'une  vi- 
lossedc  rotation  et  à  des  constatations  de  zéro  dans  des  instruments 
électriques.  Dans  les  méthodes  que  je  vais  indiquer,  ces  condi- 
tions sont  satisfaites;  en  outre,  les  circuits  ne  contiennent  aucun 
contact  variable  par  Irottemcnt.  Pour  cela,  il  faut  renoncer  à  l'em- 
ploi de  courants  constants  produits  par  induction  et  les  rempla- 
cer par  des  courants  sinusoïdaux  dus  à  la  rotation  d'un  aimant  à 
l'intérieur  d'une  bobine  fixe  sphérique.  On  peut  donner  à  cet  ai- 
mant une  vitesse  de  rotation  considérable  et  très  régulière;  il  fav': 
la  mesurer.  Les  extrémités  du  fil  de  la  bobine  sont  réunies  à  un 
circuit  complexe  où  se  produisent  des  courants  d'amplitudes  et 
de  phases  différentes,  mais  avant  tous  pour  période  la  durée  d'un 
tour  de  l'aimant.  Des  courants  sinusoïdaux  non  redressés  et  de 
période  courte  sont  sans  action  sur  un  galvanomètre  :  c'est  donc 
l'électrodynamomètrc  qu'il  faudra  employer.  Le  circuit  devra  être 
réglé  de  manière  à  rendre  nulle  la  déviation  permanente  que  prend 
la  bobine  sous  l'influence  des  courants  périodiques. 

2.  Voyons  quelles  sont  les  conditions  pour  que  l'électrodyna- 
momètre  reste  au  zéro  ([uand  on  l'emploie  de  diverses  manières  : 

I®  Les  deux  bobines  sont  parcourues  par  le  même  courant  :  i! 
faut  qu'il  soit  constamment  nul. 

On  emploiera  uniquement  les  dispositions  suivantes  dans  les- 
quelles la  déviation  change  de  signe,  suivant  que  le  circuit  est  dé- 
réglé par  excès  ou  par  défaut.  On  peut  rendre  la  sensibilité  aussi 
grande   que  l'on   veut  en  diminuant  le   couple  directeur  du   fil 
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unique  ou  des  deux  fils  de  suspension,  car  Taclion  moyenne  de  la 
terre  sur  la  bobine  mobile  est  rigoureusement  nulle,  à  cause  de  la 
forme  sinusoïdale  du  courant. 

a"  Les  deux  bobines  sont  parcourues  par  des  courants  différents  : 
il  faut  que  Tun  des  courants  soit  constamment  nul  ou  que  la  dif- 

férence  de  phase  des  deux  courants  soit  -  •  C'est  ce  que  montre 

l'intégrale  qui  exprime  Faction  moyenne  pendant  une  période  T, 


no  cos  t 


1       /*  5111/  ,  /  'XT.t  \    . 

j^   I     a  COS -;p  6  COS  ( -|^       zjdt-^ 


i°  La  bobine  fixe  est  composée  de  deux  bobines  identiques  par- 
courues en  sens  inverse  par  les  courants  différents 


tandis  que  la  bobine  mobile  est  parcourue  par  le  courant 


a  COS 


L'action  moyenne  pendant  une  période 


a 


-ib  COSE  —  ccoso) 

ne  peut  être  nulle  que  si  Tun  des  facteurs  est  nul.  Parla  disposition 
du  circuit,  on  fait  en  sorte  que  a  ne  soit  pas  nul,  et  la  condition 
unique  devient 

6cOS£ —  CCOS0=(). 

Dans  le  cas  particulier  où  le  courant  «  cos -^  est  la  somme  des 
deux  autres,  la  condition  de  zéro  est 

6*  —  c*  =  o; 

l'électrodynamomètre  agit  comme  un  instrument  différentiel. 

Ces  conditions  de  zéro  sont  indépendantes  de  la  grandeur  abso- 
lue des  courants;  elles  ne  dépendent  que  du  rapport  des  ampli- 
tudes ou  de  la  différence  de  phase  des  courants  qui  parcourent 
rélectrodvnamomètre.  Il  est  donc  inutile  de  connaître  le  moment 
magnétique  du  barreau  mobile  et  la  bobine  dans  laquelle  il  tourne. 
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Il  faut  seulement  s^assurer  que  le  courant  est  sinusoïdal  simple;  sa 
grandeur  n'a  d'influence  que  sur  la  sensibilité. 

Je  vais  indiquer  deux,  méthodes  correspondant  aux  deux  der- 
niers modes  d'emploi  de  rélectrodynamomètre  comme  instrument 
de  zéro. 


3.  Première  méthode, —  Les  fils  conducteurs  {Jig»  i)  forment 
trois  circuits  distincts  :  (o),  (i),  (a). 

Le  circuit  (o)  se  compose  de  la  source  sinusoïdale,  de  la  bo- 
bine mobile  d'un  électrodynamomètre  et  d'une  bobine  induc- 
trice. 

Le  circuit  (i),  parcouru  par  le  courant  induit  du  premier  ordre, 

Fig.  I. 


comprend  une  bobine  induite  par  le  circuit  (o),  et  une  bobine  in- 
ductrice. Celle-ci  agit  sur  une  bobine  induite,  développe  dans  le 
circuit  (2)  un  courant  induit  de  second  ordre,  qui  parcourt  la 
bobine  fixe  de  l'électrodynamomètre  et  un  rhéostat. 

Lorsque  la  vitesse  de  rotation  est  suffisante,  on  peut,  au  moyen 
du  rhéostat,  amener  l'électrodynamomètre  au    zéro   en  rendant 

égale  à  -  la  différence  de  phase  entre  le  courant  principal  et  le  cou- 
rant induit  de  deuxième  ordre.  On  suppose,  bien  entendu,  les  di- 
verses parties  des  circuits  placées  de  telle  sorte  que  les  seules 
actions  mutuelles  entre  les  bobines  soient  celles  qu'on  peut  cal- 
culer. 

Les   intensités  des  courants  dans  les    trois  circuits  seront  au 
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même  instant 

Ao  cosAy, 

Al  cos( kt-\-  £), 

A j  cos  (kt--^  H-  0  j  =  —  A j  sin  kf  —  Aj 0  cos kt, 

on  désignant  par  0  la  très  petite  erreur  possible  sur  la  différence 
(le  phase  -  :  c'est  le  rapport  de  la  plus  petite  déviation  observable 

dans  rélectrodvnamomètre  — ^ — —  à  la  déviation  — — -  au'on   ob- 

tiendrait  si  le  retard  était  nul. 

Soient  R,,R2,  L,,  L2  les  résistances  et  les  coefficients  de  self- 
induction  des  circuits  (1),  (9.);  désignons  par  Moi,  Mio,  M02  les 
«coefficients  d'induction  mutuelle  des  circuits  (o,  i),  (i ,  a),  (o,  2); 
il  est  évident  que  Mo< ,  M|2  doivent  être  grands  pour  que  A|  et  A2 
soient  grands;  quanta  M021  il  est  rigoureusement  nul  si  l'éleclro- 
«Ivnamomètre  est  bien  réglé,  car  les  deux  bobines  sont  concen- 
tj'iques  et  ont  leurs  axes  rectangulaires;  sinon,  il  est  très  petit. 

1.  Cela  posé,  les  équations  diflc'rentielles  du  courant  induit 
dans  les  circuits  (1)  et  (i>.)  sont 

Ri  Al  cos(X:^  -4-  £)  —  Li  Al  A- sin  (A/  -^  t) 

-+-  M12AA2O  slnkt  —  MijAAj  cos  kt  —  M^i  AqA"  sinA"^  =  o 

et 

—  RsAj  sin  A/  —  Rj  A2O  cosAv  —  LjAjAcosAï 

1^2A2A'0  sinA/  —  M12  AiA'  sin(A7  ~-  t)  —  M02  AqA  sin  A/  =  o. 


Dans  chacune  de  ces  équations,  les  coefficients  de  sinÂY  et  de 
cos/ît  sont  identiquement  nuls,  puisque  les  équations  sont  satis- 
fuilcs,  quel  que  soit  /, 

(  i)  Ri  Al  cose  —  Li  A]  A  siuî  —  Mi2A'A2  —  o, 

{'à)  —  Ri  Al  sine  —  L|  Ai  A  cos  s  +  M12A  A2O  —  MoiA  Aq  =  o, 

(  3  )  —  R2  A2 0  —  L2  Aj  A  —  ]Mi2  A 1  A-  sin  £  ~  o, 

{  \)  —  R2A2  -î-  L2^^2^^  --  M12  AiA-  cosî  —  Mu2  AyA  —  o. 

ICntre  (i)el  (3),  éliminons  A,  et  A2,  il  vient 

LiLjAî  — M,2A*-i-  L,RîAO 


COl£  = 


RkLjA-hKjO; 
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Entre  (2),  (3),  (4),  élimînqns  Ao,  A|,  A2,  nous  avons  une  deuxième 
valeur  de  cote 

_  MotMnA^Rt— Mn>A-'OL,Mot-HMo,RiL^/ -4-Mo»0(R|R,H-A»Mî.>) 
^^^^""  (Mo,M„-L,Mo,)(L4A4-HjO)A: 

Égalons  ces  deux  valeurs,  nous  obtiendrons  successivement 


+  M„eR,  +  ^A«>iî„ 


puis 


(I.,L,-M?.)X«-R.Rt  ,.„    ., 
jT— n ■ "  '"01  -"u 

En  négligeant  les  termes  en  M026,  qui  sont  du  second  ordre,  cl 

remplaçant  dans  le  coefGcient  de  Mo'>  les  termes       ^    *■>  l>  ^" 

*  ni  Kj 

par  I,  qui  n'en  diffère  que  d'une  quantité  du  premier  ordre,  on  a 
enfîn  Téquation  de  condition 

Dans  chaque  expérience,  on  rendra  M02  et  0  aussi  petits  que 
possible  et  Ton  fera  le  calcul,  en  les   traitant  comme  nuls,  par 
Téquation 
/  fi  ^  Li  Li  —  M 1 2  ,  j 

'^>  r;r,     ^-•- 

La  relation 

donnera  une  limite  supérieure  de  Terreur  commise  sur  R»;  les 
coefficients  d'induction  qui  y  entrent  seront  facilement  évalués 
par  les  méthodes  de  comparaison. 
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5.  L'équation  (6)  peut  être  employée  de  deux  manières  diffé- 
rentes : 

I**  En  déterminant  L,,  La  par  des  expériences  de  comparaison 
avec  M|2  qui  est  calculé,  détermination  qui  ne  comporte  qu'une 
erreur  moindre  que  t^W » 

2"  En  faisant  deux  expériences  à  la  même  vitesse  de  rotation, 
dans  lesquelles  L|,  Lo,  Ra  resteraient  les  mêmes,  mais  où  R|  serait 
augmenté  de  r,  et  M, 2  changé  en  m  12.  On  aurait  alors 

et  par  soustraction 

Les  coefficients  d'induction  M, 2?  '^««2  peuvent  être  calculés  direc- 
tement. 

Dans  Tune  ou  l'autre  manière  d'opérer,  R2  sera  évalué  en  fonc- 
tion deR|  ou  de  r  sans  erreur  appréciable,  par  comparaison.  Enfin 
on  mesurera  la  vitesse  de  rotation  A*,  en  secondes,  et  l'expérience 
donnera  la  valeur  absolue  de  R|  ou  de  r. 

Pour  changer  M12  sans  changer  L|  ni  L2,  on  pourrait  simple- 
ment déplacer  la  bobine  induite  de  (2)  par  rapport  à  la  bobine 
inductrice  de  (1).  Mais,  pour  rester  dans  des  conditions  011  le 
réglage  des  deux  bobines  soit  facile,  il  vaut  mieux  opérer  autre- 
ment. 

Le  circuit  (2)  contient,  outre  la  bobine  de  l'électrodynamo- 
mèlre,  deux  bobines  de  mêmes  dimensions,  avec  un  nombre  de 
tours  de  fil  diflerent;  toutes  deux  sont  toujours  dans  le  circuit, 
l'une  prés  de  la  bobine  inductrice  (1),  l'autre  loin.  En  les  échan- 
geant, on  change  le  coefficient  d'induction  mutuelle  Mi2,  sans 
altérer  Lo.  C'est  sous  cette  dernière  forme  que  j'ai  indiqué  celte 
méthode  aux  Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des 
Sciences. 

Il  importe  de  remarquer  que  l'équation  de  condition  est  indé- 
pendante de  Moi.  Les  circuits  (1)  et  (2)  réglés,  on  pourra  donc 
éloigner  l'une  de  l'autre  les  deux  bobines  inductrice  de  (o)  et 
induite  de  (i)  sans  que  l'électrodynamomètre  s'écarte  du  zéro; 
cela  suppose  évidemment,  comme  les  formules  que  nous  avons 
employées,  que  l'induction  électrodynamique  se  propage  instanta- 
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nément.  Si  la  propagation  n^cst  |)as  très  rapide,  la  diflercnce  de 
phase  dépendra  de  la  distance  des  circuits  (i),  (2),  et  le  déréglage 
de  l'appareil  en  permettra  Tétude. 

Toutes  les  pièces  de  l'appareil  restant  immobiles,  la  résistance 
absolue  devra  être  indépendante  de  la  période  des  courants.  Si  la 
période  devenait  très  courte,  la  capacité  du  circuit,  dont  on  n'a 
pas  tenu  compte,  pourra  changer  la  différence  de  phase. 

La  méthode  porte  donc  en  elle-même  le  contrôle  des  principes 
sur  lesquels  elle  est  fondée,  dans  les  limites  mêmes  où  on  les 
emploie. 

6.  Deuxième  méthode,  —  La  rotation  uniforme  d'un  aimant 
dans  une  bobine  sphérique  y  produit  un  courant  sinusoïdal  qui 
traverse  la  bobine  mobile  d'un  électrodynamomctre  différentiel, 
puis  se  divise  en  deux  pour  traverser  en  sens  inverse  les  deux 
parties  de  la  bobine  fixe. 

Entre  les  points  de  dérivation  A,  B  et  l'électrodynamomètre, 


on  trouve  des  rhéostats  et  des  bobines  C,  D  identiques,  dont 
Tune  C  est  soumise  à  l'induction  d'une  bobine  E  placée  sur  le  cir- 
cuit même  de  la  source. 

Désignons  par  I  et  i  les  intensités  dans  les  circuits  dérivés 
ACGB,  ADGB;  la  déviation  moyenne  de  l'éleclrodynaniomètre 
différentiel  ne  s'annule  que  pour  des  amplitudes  égales  des  deux 
courants  I,  1  (n"2).  On  peut  régler  ces  deux  circuits  dérivés  de 
manière  que  la  déviation  soit  nulle  à  une  vitesse  de  rotation  déter- 
minée; cherchons  à  quelle  condition. 

Soient  R,  /',  L,  /  les  résistances  et  les  coefficients  de  self-induc- 
tion des  circuits  ACGB,  AUGB;  soient  M,  m  les  coefficients  d'in- 
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duclion  de  chacun  d'eux  avec  le  circuit  de  la  source  BSGA,  et  N 
leur  coefficient  d'induction  mutuelle. 

Les  sens  positifs  des  courants  sont  de  A  vers  B  dans  les  circuits 
ACGB,  ADGB,  et  de  B  vers  A  dans  BSEGA;  Téquation  du  courant 
dans  le  circuit  ferme  ACGBGDA  est 

RI  _H  u'-\-  M(I   h  i)'-h  Ni'=  ri-\-  n'-\-  7/1(1  -h  i)'-H  M'. 
Remplaçons  I  et  /  par  leurs  valeurs 

I  =  A  sin  -=-> 

I  =  a  sin  -r=, — h  b  cos  -^  > 

et  substituons  après  avoir  ordonné,  il  vient 

RA  Sin  -7p — h  ( L  -h  M  —  m  —  y  )  -^  A  cos  -tx- 
=  rla  siii  -Tjr-  -f-  o  cos  -7^-  1 

-I-  (  /  -H  m  —  M  —  A  )  -  -  l  a  cos  -rp 6  si  n  -qr-  )  • 

Celte  équation  est  satisfaite,  quel  que  soit  /,  ce  qui  donne  les  deux 
conditions 

(I)  RA  =  m— ?^Q^, 

(7.)  Y  '^^^  =  '"^  -^  "x   Q"» 

en  posant,  pour  abréger  récriture, 

Q  =  /  _,.  „i  _  M  __  ^. 

Klcvant  au  carré  les  deux  membres  des  équations  (1)  et  (  2)  et  ajou- 
tant, on  a 

(3)  (^Rî  4-  i^^  P^  j  A«  =  (^r^.^\^  Q«)( aï  +  ^«), 

cl,  lorsque  les  amplitudes  des  deux  courants  sont  égales,    c'est- 
à-dire,  lorsque  réleclrodvnamomèlrc  reste  rigoureusement  au  zéro, 

Rî  _  ±1.  i»2  ^  ,2  _^  !::_  oî 
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et,  en  remplaçant  P  et  Q  par  leurs  valeurs, 

(l)  Rî  — rï=  ^(LH-/-2N)(/-+-2m-2M-L). 

Telle  est  Téqualion  de  condition.  Une  limite  supérieure  de  l'er- 
reur de  lecture  de  réleclrodynamomclre  peut  être  tirée  de  l'é- 
quation (3) 

Ri  -4-  1^  !>»  _  rî  _  1^  0« 

ai  _u  fr-  —  A«  T2  T2    " 


ce  qui  donne,  pour  Terreur  correspondante  sur  R  lirée  de  l'éqifa- 
lion  (4), 

AR(R-^2AR)        aî-4-6«  — A» 
(J)  r-^ -  =  vi 

7.  On  peut  se  servir  de  la  relation  (4)  de  plusieurs  manières  : 
voici  celle  qui  me  paraît  comporter  le  plus  de  précision. 

Dans  un  premier  réglage  on  annule  séparément  les  deux 
membres  de  Téquarion  (4).  On  remplace  la  bobine  sphérique  par 
une  pile;  on  fait  passer  dans  la  bobine  mobile  de  rélcclrodvnamo- 
inètrc  un  courant  indépendant.  On  règle  les  résistances  et  les  coef- 
ficients d'induction  de  telle  sorte  que  l'instrument  reste  au  zéro 
pendant  l'élat  permanent  et  pendant  la  période  variable  de  ferme- 
ture. On  a  alors 

R  =  r,     L -i- 2M  = /-+- 2m, 

avec  une  erreur  absolument  négligeable;  la  seconde  équation  sera 
satisfaite  si  les  deux  circuits  dérivés  contiennent  des  bobines  iden- 
tiques C,  D,  la  bobine  E  étant  éloignée. 

Cela  fait,  on  rétablit  les  communications  telles  qu'elles  sont  in- 
diquées (y?^.  2)  et  on  rapproche  E  de  C;  M  augmente  de  Wq.  On 
ajoute  à  ADB  une  résistance  déterminée  Rq?  et  l'on  fait  tourner 
l'aimant  avec  une  vitesse  telle  que  l'électrodynamomèlre  reste  au 
zéro.  On  a  alors^  en  tenant  compte  du  premier  réglage, 

R»  -  (  H .  -h  R )«  =  4^  (  L  -T-  /  —  2  N  )  2  M,. 
Les  comparaisons  de  Rq  avec  R  et  de  L  -f-  /  —  ^N  avec  Mo  peuvent 
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èlve  faites  sans  erreur  appréciable.  L'expérience  ainsi  conduilc 
détermine  donc  Ko  en  fonction  de  Mo  et  de  ï. 

On  peut  éviter  toute  mesure  de  comparaison  en  faisant  trois  dé- 
terminations à  la  même  vitesse  de  rotation,  avec  trois  valeurs  dif- 
férentes R,  R',  R^'  et  L,  U,  U  de  la  résistance  et  du  coefficient  de 
self-induction  du  circuit  ACB.  Les  trois  équations  de  condition 
correspondantes  donnent 

Cette  équation  ne  contient  plus  que  des  différences  de  coefficient 
de  self-induction;  ces  différences,  obtenues  par  le  rapprochement 
de  deux  bobines  éloignées  du  même  circuit,  ne  sont  autres  que  des 
coefficients  d'induction  mutuelle,  calculables  avec  précision. 

8.  Pour  les  deux  méthodes  que  j'ai  décrites  dans  cet  Article,  j'ai 
indiqué  deux  manières  d'opérer  distinctes  ; 

Dans  l'une,  les  expériences  sont  conduites  de  manière  à  ne  con- 
server dans  l'équation  de  condition  que  des  coefficients  d'induc- 
tion mutuelle  et  des  résistances. 

Dans  l'autre,  on  détermine  les  coefficients  de  self- induction  par 
les  méthodes  de  comparaison  que  j'ai  étudiées  ailleurs  (Ann.  de 
rfic,  Norm,  super, y  i88a)  et  qui  me  paraissent  comporter  plus  de 
précision  que  l'opération  absolue  elle-même;  caria  valeur  de  celle- 
ci  dépend  de  l'uniformité  du  mouvement  de  rotation  de  Taimant. 

Il  importe  de  remarquer  que  toutes  les  méthodes  de  comparai- 
son, tant  des  coefficients  d'induction  que  des  résistances,  sont  des 
méthodes  de  zéro.  Leur  précision  est  donc  bien  supérieure  à  celle 
des  comparaisons  nécessaires  dans  la  plupart  des  déterminations 
de  l'ohm. 

Il  me  resterait  à  indiquer  les  dimensions  avec  lesquelles  on 
peut  obtenir  la  précision  désirable.  Toute  la  difficulté  provient 
de  l'intensité  de  courant  nécessaire,  surtout  dans  la  première 
méthode.  Bien  qu'elle  ne  présente,  dès  à  présent,  rien  d'insur- 
montable, j'espère,  au  moyen  d'essais  en  cours  d'exécution,  pou- 
voir réduire  très  notablement  les  dimensions  de  la  source  de  cou- 
rant sinusoïdal.  J'en  rendrai  compte  d'ici  peu. 
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BECHEBGHE8  SUR  LA  DÏÏBÉE  DE  LA  SOUBIFICATION  DES  CORPS  SÏÏBFONDUS  ; 

Par  m.  D.  GERNEZ. 

On  sait  que  la  plupart  des  corps  peuvent  t^lre  conservés  liquides 
à  une  température  bien  inférieure  à  leur  point  de  fusion,  et  j'ai 
inonlré  antérieurement  qu'ils  restent  en  cet  état,  entre  certaines 
limites  de  température,  jusqu'à  ce  qu'on  exerce  à  leur  intérieur 
une  action  mécanique  ou  jusqu'à  ce  qu'on  les  touche  avec  une 
parcelle  solide  identique*au  corps  solidifié  ou  isomorphe  de  ce 
corps.  Les  circonstances  de  celte  solidification  subiu;  n'ont  pas  été 
déterminées  jusqu'ici;  j'ai  cherché  à  en  préciser  quelques-unes  et 
je  vais  indiquer  les  principaux  résultats  de  cette  étude  expéri- 
mentale, en  me  bornant  aux  faits  relatifs  au  phosphore  surfondu. 

Je  rappellerai  d'abord  que  la  solidification  d'un  corps  surfondu 
est  accompagnée  du  dégagement  de  la  chaleur  de  fusion,  qui  a  pour 
elTet  d'élever  la  température  des  couches  voisines  de  celle  qui  se 
solidifie;  la  rapidité  avec  laquelle  se  propage  celte  solidification 
dépend  de  cette  chaleur  de  fusion  et  de  la  chaleur  spécifique  du 
corps;  si  donc  on  veut  la  délerminer  avec  précision,  il  faudra, 
autant  que  possible,  se  rapprocher  du  cas  idéal  où  l'on  aurait  un 
filet  liquide  infiniment  mince  :  on  y  arrive  d'une  manière  satisfai- 
sante en  introduisant  le  liquide  dans  des  tubes  cylindriques  très 
étroits.  Des  expériences,  dont  on  trouvera  le  détail  ailleurs^  m'ont 
prouvé  que,  dans  des  tubes  dont  le  diamètre  ne  dépasse  pas  2"*",  7, 
cette  influence  est  négligeable,  mais  qu'il  n'en  est  plus  de  même 
dans  des  tubes  plus  larges,  où  la  durée  de  la  solidification  augmente 
avec  le  diamètre  du  tube.  Je  me  suis  servi  de  tubes  de  verre  d'un 
diamètre  compris  entre  i"™,4et  2™"*,  7  et  dont  l'épaisseur,  aussi 
faible  que  possible,  ne  dépassait  pas  o'""*,2  :  le  liquide  qu'ils  con- 
tenaient se  mettait  ainsi  rapidement  en  équilibre  de  température 
avec  le  milieu  ambiant.  Je  leur  ai  donné  la  forme  d'U,  afin  d'avoir 
dans  le  voisinage  l'une  de  l'autre  les  deux  extrémités  de  ia  colonne 
liquide  et  j'y  ai  introduit  du  phosphore  pur  sur  une  longueur  de 
o",6o  à  o'",70,  à  l'aide  d'une  sorte  d'entonnoir  dont  la  douille 
était  ajustée  à  l'une  des  extrémités  du  tube  et  dans  lequel  l'écou- 
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Icmenl  du  phosphore  élait  réglé  par  la  manœuvre  d'une  lîge  de 
verre  faisant  fonction  de  soupape  conique  au  fond  de  l'entonnoir; 
on  laissait  à  la  surface  du  phosphore  une  couche  d'eau  qui  le 
préservait  du  contact  de  Tair. 

Les  tubes  étaient  plongés  de  aS  à  3o  minutes  dans  un  bain  à 
température  déterminée,  supérieure  au  point  de  fusion;  on  les  re- 
tirait ensuite  pour  les  introduire  dans  un  bain  d'eau  agitée  par  un 
rapide  courant  d'air  et  maintenue  à  une  température  constante, 
inférieure  au  point  de  fusion.  Après  un  séjour  dans  ce  bain,  pro- 
longé souvent  plus  d'une  heure,  on  provoquait  la  solidification  du 
liquide  en  touchant  sa  surface  avec  l'extrémité  d'un  tube  capillaire 
d'où  sortait  une  sorte  de  fil  de  phosphore  solide,  et,  au  moment 
précis  du  contact,  on  poussait  le  bouton  d'un  chronomètre  à  poin- 
tage. La  solidification  se  pro|)ageait  rapidement  dans  toute  la  lon- 
gueur de  la  colonne  et  l'on  pouvait  en  suivre  la  marche,  car  le 
liquide,  qui  était  très  limpide,  devenait  trouble  et  presque  opaque 
en  se  solidifiant;  on  arrêtait  l'aiguille  du  compteur  au  moment  où 
l'opacité  atteignait  la  seconde  surface  libre.  On  pouvait  ainsi  se 
servir  du  chronomètre  quand  on  solidifiait  le  phosphore  refroidi 
de  3**  ou  4°  seulement  au-dessous  de  sa  tempéralure  de  fusion: 
mais,  pour  des  lempératures  plus  basses,  ce  procédé  de  mesure 
était  insuffisant,  la  durée  de  la  solidification  du  phosphore  à  3<)^ 
n'étant  que  de  6%  26  et  seulement  de  i%59à  33"  pour  une  colonne 
liquide  de  1'"  de  longueur.  J'ai  fait  construire  pour  cette  mesure 
un  chronographe  enregistreur  à  diapason  qui  m'a  donné  des  ré- 
sultats très  précis  et  très  concordants  pour  des  tubes  différents 
em[)lovés  à  diverses  époques. 

I**  J'ai  reconnu  d'abord  que,  dans  le  même  tube,  la  durée  de  la 
solidification  est  la  même  pour  des  longueurs  égales  de  la  colonne 
licpiide  :  la  marche  du  phénomène  est  donc  uniforme  et  l'on  peut 
appeler  vitesse  de  snlùlijlcation  la  longueur  de  la  colonne  soli- 
difiée pendant  l'unité  de  temps,  une  seconde  s'il  s'agit  du  phos- 
phore. 

2"  On  peut  se  proposer  de  rechercher  si,  dans  des  tubes  très 
étroits,  cette  vitesse  varie  avec  la  température  à  laquelle  le  phos- 
|)hore  a  été  porté  avant  d'être  introduit  dans  le  bain  où  on  le 
maintient  en  surfusion,  ou  si  elle  a  une  valeur  indépendante  de 
cette  température.   Il  n'est  pas  évident  a  priori  que  la  transfor- 
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inalîon  îsomérique,  que  commence  à  éprouver  le  phosphore  chauffé 
même  au-dessous  de  200"  et  qui  fait  qu'il  présente  des  reflels 
opalins,  ne  modifie  pas  les  constantes  calorifiques  du  mélange  au 
point  d'amener  un  changement  dans  la  vitesse  de  solidification  de 
ce  corps.  L'expérience  m'a  montré  que  ces  modifications  n'ont  pas 
d'influence  sensible  sur  le  phénomène.  Le  phosphore  fondu  aux 
températures  voisines  du  point  de  fusion  ou  chauffé  à  loo",  i4o", 
9-00®  et  même  21 5"  présente  les  mêmes  vitesses  de  solidification 
aux  mêmes  températures. 

J'ajouterai  que  cette  vitesse  resle  constante  quelle  que  soit  le 
nombre  d'opéralions  antérieures  qu'on  ait  réalisées  avec  le  même 
corps  et  quelle  que  soit  la  durée  de  chacune  d'elles. 

3**  Pour  ce  qui  est  de  l'influence  de  la  température  du  phosphore 
surfondu  sur  la  vitesse  de  solidification,  elle  ressort  de  séries 
d'expériences  que  j'ai  faites  à  diverses  températures  comprises 
entre  43", 8  et  24**,  9  et  dont  je  transcris  ici  seulement  quelques 
nombres  pour  donner  une  idée  de  la  marche  du  phénomène.  Ils 
sont  rapportés  à  une  colonne  de  phosphore  mesurée  à  la  tempéra- 
turc  de  fusion  44°?''*'- 

Tempérai  II  re< i3".8  4i%:i)  4ji%9  \r,i 

Vitesses  de  soli<liliinli(»n .  .  i^^'^jG  2'""',G3         8"*'",  78         24'"'",  i 

Températures \r,\  jo^O  3(/,o  38%o 

Vitesses  de  solidilieiiiioi. .  5G""\(j         88 '"",3        1  V"'7         243""",  1 

Tempérai \uc> 37^  3  3rr, o  3  i^ •?.  33°, o 

Vitesses  de  soli.Iifualio::  7.89'"'", 85     353'"'", 33     538'""*, 9         6'28'"'",() 

Températures 3i**,9.  '^îf-o  27",  4  24°,9 

Vitesses  de  solidilicaliuiï .  .     G7  >'"'",  7       800  "",0       95i'""',  4       io3o""",7 

La  courbe  que  l'on .  construirait  sur  cos  nombres,  en  prenant 
pour  abscisses  les  températures  et  pour  ordonnées  les  vitesses  de 
solidification,  aurait  pour  asymptotes  l'axe  des  températures  et 
l'ordonnée  correspondant  à  la  température  de  44"?  2.  Ce  résultat 
pouvait  évidemment  être  prévu.  J'appellerai  seulement  l'attention 
sur  la  valeur  absolue  de 'la  vitesse  de  solidification  qui,  à  lo**  au- 
dessous  du  point  de  fusion,  est  déjà  de  53 1™*",  9  et,  à  19'^  3  au-des- 
^  sous  de  ce  point,  dépasse  i"  par  seconde 

Dans  une  prochaine  Communication,  je  ferai  connaître  les  par- 
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ticularilés  que  présente  rctude  du  soufre  surfondu  et  je  montre- 
rai comment  la  mesure  de  la  vitesse  de  solidification  m'a  conduit 
à  la  découverte  d'une  troisième  variété  cristallisée  de  cotte  sub- 
stance. 


THÉORIE  DES  COURBES  INCOLORES  DANS  LES  CRISTAUX  BIAZE8  ; 

l^AR  M.  J.  MACÉ  DE  LÉPIXAY. 

La  récente  publication  d'un  travail  de  M.  E.  Lommel  sur  ce 
sujet  (*)  m'engafçe  à  indiquer  en  quelques  mots  par  quel  mode  de 
calcul,  plus  simple  que  le  sien,  j'étais  parvenu,  dès  1876,  à  un  ré- 
sultat identique.  J'avais  renoncé  à  publier  cette  théorie,  parce 
que,  ainsi  qu'on  le  verra  plus  loin,  elle  n'est  pas  générale. 

Nous  nous  proposerons  de  calculer  l'équation  d'une  surface  qui 
jouera  un  rôle  analogue  à  celui  de  la  surface  isochromatique  de 
M.  Bertin  (-),  et  qui,  par  son  intersection  avec  la  seconde  face  du 
cristal,  déterminera  la  courbe  incolore  que  l'on  observe  dans  la 
lumière  convergente. 

Imaginons  à  cet  effet  que  l'on  fasse  tomber  sur  une  tourmaline, 
puis  sur  la  lame  cristalline,  un  faisceau  de  ravons  rendus  au 
préalable  convergents.  Soient  OM  l'un  d'eux.  OP  l'axe  de  la 
tourmaline.  Le  rayon  émergent  étant  le  rayon  extraordinaire,  la 
vibration  émergente  s'efTectue  dans  le  plan  de  la  section  princi- 
pale, c'esl-à-dire  dans  le  plan  MOP.  Le  plan  de  vibration,  dans 
l'hypothèse  adoptée,  passe  donc  par  une  droite  fixe,  l'axe  du  pola- 
riseur  ('  ). 

Soient  alors  O  le  sommet  du  faisceau  conique  de  rayons,  que 
nous  supposerons  se  trouver  sur  la  face  d'entrée  de  la  lame  cristal- 
line, OP  la  parallèle  à  l'axe  du  polariseur,  OM  l'un  quelconque 
des  rayons  qui  traversent  le  cristal.  Soient,  enfin,  OA,  OA'  les  axes 


(')  K.  Lommel,  Die  Jsogyrenjtàche  der  doppeWrechenden  Krystalfe,  aifge- 
mcine  Théorie  der  Curven  gleichcr  Schwingungsrichtung  (  Wied.  Annalen,, 
t.  XVllI,  p.  56;  1881). 

(^)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  t.  LXIII,  p.  67;  1861. 

(')  Celte  loi,  exacte  diins  le  cas  de  la  pince  à  tourmalines,  ne  l'est  plus  dans  le  • 
ras  du  microscope  polarisant.  Dans  cet  appareil,  en   effet,  on  reçoit  d'abonl  un 
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optiques,  et  désignons  par  20  leur  angle.  La  direction  OM  corres- 
pondra à  une  ligne  incolore,  si  le  plan  de  vibration  I^OM  se  con- 
fond avec  l'un  des  plans  bissecteurs  du  dièdre  OMAA'. 

Traçons,  pour  plus  de  commodité,  la  sphère  de  rayon  1  cl  de 
centre  0/  et  considérons  (t'o/r  le  Complément  de  Géométrie  ana- 
h'tique  de  Briot)  Tune  des  coniques  sphériques  homofocales, 
avant  pour  foyers  A  et  A'.  On  sait  que  le  grand  cercle  tangent  en 
M  à  cette  conique  est  bissecleur  de  l'angle  intérieur  ou  extérieur 
des  arcs  vecteurs  AM  et  A'M.  Le  problème  proposé  se  ramène  donc 
au  suivant  : 

Etant  donné  un  point  P  sur  la  sphère  et  deux  points  /tues 


A  et  A',  par  P  on  mène  les  arcs  de  ^rand  cercle  tanfi^ents  aux 


faisceau  de  rayons  parallèles  qui  traversent  le  polariseur  suivant  OA,  et  dont  les 
\ibrations  s'effectuent  suivant  OP  {Jig.  1).  Le  faisceau  est  rendu  ensuite  conver- 


Fig.  1. 


0 

A' 


/ 

M 


sent  par  un  systvmc  de  lentilles  :  soit  OM  l'un  de  ces  rayons:  pour  l'amener  de 
OA  en  OM,  on  l'a  fait  tourner  d'un  certain  angle  autour  de  la  normale  ON  au 
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différentes  coniques  homofocalcs  dont  les  foyers  sont  A  et  A'; 
trousser  le  lieu  des  points  de  contact. 

Le  cône  déterminé  par  celte  courLre  sphcrîque  est  le  cône  inco- 
lore cherché. 

Si  nous  prenons  pour  axes  les  axes  principaux  d'élasticité  du 
cristal  et  si  nous  supposons  que  0-3  soit  la  bissectrice  de  Tangle 
aigu  2  0  des  axes,  Téquation  générale  des  cônes  homofocaux  est 

.  .  x^      r^      z^ 

(0  A^"n-^c="' 

et  les  lignes  focales  ont  pour  équation 

x^  z^ 

-4-  ^ rr  =  o. 


A  —  B       G  —  Ji 

Ces  lignes  devant  rester  fixes,  les  coefficienls  A,  B,  C  seront 
liés  par  Téquation  de  condition 

Considérons  le  plan  tangent  à  Tun  de  ces  cônes  (i),  le  long  de  la 
génératrice  OM;  il  a  pour  équation 

X  ^       Y  >'       7.Z 

Ce  plan  tangent  doit  passer  par  la  droite  OP,  pour  que  OM  soit 
l'une  des  génératrices  du  cône  cherché.  Si  donc  A,  ijl,  v  sont  les 
cosinus  directeurs  de  OP,  on  aura  l'équation  de  condition 

\x  [XY  ^*^ 

Si  nous  éliminons  A,  B,  C  entre  les  équations  (i),  (li)  et  (3), 
nous  obtiendrons  l'équation  du  cône  achromatique.  Cette  élimi- 
nation se  fait  sans  peine  on  tirant  de  (i)  et  de  (,'5)  les  valeurs  de 


plun  de  rcfraclion.  Le  plan  de  vibration  (si  Ton  néglige  la  rotation  du  plan  de 
polarisation  produite  à  chacpic  réfraction  successive,  et  calculable  par  les  formules 
de  Frcsncl)  doit  ôlrc  considéré  comme  ayant  été  entraîné  dans  ce  mouvement  : 
il  a  donc  tourné  autour  de  ON  de  l'angle  AO.M  —  r,  et  ne  passe  plus  par  la  droite 
OP.  Toutefois  la  théorie  peut  être  considérée  comme  suffisante  si  l'angle  de  dé- 
viation /'  est  très  petit. 
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Y,  fl  (le  =1  et  introduisant  ces  valeurs  dans  l'équation  (-a).  Ott 
tmiive  de  la  sorte 


ce  (]iii  peut  encore  s'écrire 
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éq nation  identique  à  celle  de  Lommel. 

I.a  construction  de  la  conrho  sphéri'quc  qui  sert  de  base  à  ce 
cône  s'eH'cctuc  sans  dilïiculté,  surtout  si  l'on  s'appuie  sur  son  apa- 

Fig.  3. 


(/ 

5à 

/ 

2j^/ 

K 

^ 

vy 

logie  «ve;  la  stroplioïdc  que  l'on  obtient  en  trailant  le  problème 
correspondant  de  Géométrie  plane  (Ji^-  i)- 

Application.  —  Pour  appliquer  cette  tliéorie  au  cas  ordinaire 
d'une  lame  perpendiculaire  à  la  ligne  moyenne,  on  doit  supposer 
4|ue  OP  est  normal  à  0:(v  =  o)  et  couper  le  cAne  par  le  plan 
z:=e.  1^  courbe  cherchée  a  pour  équation 

1  ;y  +  i  j(»»'S)r  ^j^  —  X_v>~  X;<,p'  sin'S, 

('/est  une  hyperbole  qui  n'est  pas  équilat6re,  à  moins  que  l'on 
/.  (fc  Phyii.,  f  séTie.  t.  II.  (  ^Tril  iSH.l.)  n 
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ne  suppose  l'angle  des  axes  assez  pelil  |)our  que  Ton  puisse  poser 
cos^o  =  I.  On  retrouve  alors  riivperbole  de  de  Senarmont. 

M.  Lominrl  traite  également  le  cas  d'une  lame  normale  à  l'un 
des  axes  optiques  :  je  crois  inutile  de  Taburder  ici;  la  théorie 
élémentaire  (*)  suffit  en  eflet  pour  nirltre  en  évidence  les  pro- 
priétés principales  de  la  houppe  unique  que  Ton  observe  dans 
ce  cas. 


DESGBIPTION  D'UIT  STaROMiTBB  A  GOHDEHSATION  IHTÉBIBUBE; 

Par  m.  a.  CROVA. 

Les  hygromètres  à  condensation  permettent  de  mesurer  rapide- 
ment et  souvent  avec  précision  Tétat  hygrométrique  de  l'air.  En 
Météorologie,  il  est  nécessaire  de  faire  ces  déterminations  en  plein 
air,  près  de  l'abri  qui  supporte  les  instruments  d'observations 
courantes,  et  particulièrement  le  psychromètre,  afin  de  contrôler 
leurs  indications  et  de  calculer  leur  constante.  L'hygromètre  de  Re- 
gnault,  surtout  avec  la  modification  si  commode  de  M.  Alluard, 
est  généralement  employé  dans  ce  but. 

En  répétant  ces  comparaisons,  j'ai  remarqué  que  ces  hygro- 
mètres sont  souvent  en  défaut,  surtout  quand  le  vent  est  assez 
fort  et  l'état  hygrométrique  très  faible,  comme  cela  arrive  fré- 
quemment dans  le  midi  de  la  France.  La  cause  de  ce  désac- 
cord est  facile  à  trouver  :  le  principe  de  la  condensation  à  la 
surface  d'une  enveloppe  mélalli(iue  refroidie  intérieurement 
suppose  que  la  couche  d'air  en  contact  avec  elle  se  met  im- 
ni^'dialement  en  équilibre  thermoniétrique  avec  la  paroi  refroi- 
die; on  conçoit  que,  si  l'air  est  très  agité  et  le  point  de  rosée 
très  bas  au-dessous  de  la  température  extérieure,  l'air  glisse  À 
la  surface  du  métal  sans  se  mettn»  complètement  en  équilibre 
de  température  avec  lui,  et  que  Ton  obtienne  des  étals  hygro- 
métriques trop  faibles. 

Pour  éviter  cet  inconvénient,  j'ai  ndt)[>té  le  principe  de  la  con- 


(•)  Journal  de  Physique,  i"  sôrie,  t.  \  I,  |».  H»:  1^77. 


HYGROMtTKF:.  ifi; 

densalîon  ù  Tîntérieiir  d'une  enveloppe  piilir,  rcrmidic  cvti'rirn- 
remenl.  l^a  fig.  i  représente  l'appareil  tel  que  l'a  consiruit  .M.  Go- 
laz  sur  mes  indications  (  '  ). 

Un  tube  en  laiton  mince,  nickelé  et  poli  soigneusement  à  l'in- 
térieur, est  fermé  à  sa  partie  anlériciirc  par  un  verre  dépoli,  et  ù 
l'autre  extrémité  par  une  loupe  à  long  foyer  qui  permet  de  voir 
nettement  l'intérieur  du  tube;  un  écran  noirci  élimine  l'indui-nce 
perturbatrice  de  la  lumière  extérieure. 

L'œil  placé  devant  la  loupe  voit  directement  le  verre  dépoli  et. 


|)ar  ré  (le  xi 


les  p»n 


intérieures  du  tube 


•  mage  f 


s  la 


forme  d'une  surface  annulaire  qui  l'entoure  cl  dont  le  rayon  exté- 
rieur est  triple  de  celui  du  verre  dépoli. 

Le  tube  est  fixé  dans  l'axe  d'une  boite  prismatique  en  laiton 
remplie  de  sulfure  de  carbone  cl  munie  de  deux  robinets;  par  l'un, 
«rrive  un  courant  d'air  qui  barbote  dans  le  sulfure  et  le  refroidit 


<  '  )  Comptri  i-endui  dt$  « 


!»  de  l'Académie  des  Sriencf.i,  I.  XCiV,  p,  iSi}. 
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par  évaporalion.  L'aîr  chargé  de  vapeurs  est  évacué  par  Taulre 
roi)  in  et. 

Aux  deux  exlrémités  du  tube  sont  adaptées  deux  tubulures  des- 
tinées à  faire  passer  dans  son  axe  l'air  dont  on  veut  mesurer  l'état 
hygrométrique.  Un  ihermo mètre  adapté  à  la  boîte  et  dont  le  ré- 
servoir plonge  dans  le  sulfure,  au  contact  du  tube,  donne  la  tem- 
pérature du  point  de  rosée. 

Pour  se  servir  de  l'hygromètre,  on  remplit  le  réservoir  aux 
trois  quarts  de  sulfure  de  carbone,  et  Ton  adapte  le  thermomètre. 

Au  robinet  muni  d'un  tube  recourbé,  on  ajuste  un  tube  de 
caoutchouc,  muni  d'une  embouchure,  qui  sert  à  insuffler  l'air  qui, 
après  s*étre  saturé  de  vapeurs  de  sulfure  de  carbone,  est  évacué  par 
Taulre  robinet,  auquel  est  adapté  un  autre  caoutchouc;  celui-ci 
passe  à  travers  un  orifice  pratiqué  dans  la  croisée  devant  laquelle 
est  pla<'.é  l'appareil. 

l/air  dont  on  veut  mesurer  l'état  hygrométrique  est  aspiré  du 
df'hors  par  un  tube  de  cuivre  flexible  ou  de  plomb  de  petit  dia- 
mètre qui  traverse  un  autre  orifice  praticpié  dans  la  croisée,  et  va 
chercher  l'air  au  |)<)int  où  Ton  veut  mesurer  son  état  hygrométrique; 
ce  tube  s'adapte  au  moyen  d'un  caoutchouc  à  Tune  des  petites 
tubulures  fixées  au  tube  dans  l'intérieur  duquel  on  observe  le  dépôt 
de  rosée;  l'autre  tubulure  reçoit  un  caoutchouc  à  parois  un  peu 
épaisses,  aboutissantau  tube  d'aspiration  d'une  poire  de  caoutchouc 
à  soupape,  que  l'on  lient  à  la  main  gauche  pendant  que  Ton  re- 
garde dans  l'axe  du  tube.  Pendant  le  jour,  la  lumière  de  la  croisée 
est  suffisante  pour  éclairer  le  verre  dé|)oIi  ;  la  nuit,  on  l'illuminera 
1res  suffisamment  au  moyen  ifune  bougit;. 

Pour  faire  une  détermination,  on  ini'line  légèrement  Tappareil 
sur  sa  charnière,  afin  d'observer  [>lus  commodément  dans  une  di- 
rection un  peu  |)longeante;  on  ouvre  d'abord  le  robinet  d'évacua- 
tion, puis  celui  d'insufllalion,  afin  d'éviter  que  la  tension  de  vapeur 
du  sulfure  de  carbone  ne  le  refoule  à  l'état  li(|uide  dans  le  tube 
d'insufflation,  puis  on  soulïle  rapidement  par  ce  dernier  tube,  pen- 
dant que  la  main  gauche  comprime  la  paroi  de  caoutchouc  et 
l'abandonne  ensuite  à  son  élasticité  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  gonflée, 
et  ainsi  de  suite,  de  manière  à  entretenir  un  courant  lent  d'air 
dans  l'axe  du  tube. 

Dès  que  le  point  de  rosée  est  alh'inl.  on  voil   la  partie  brillante 


E.  DEBUJUN.  --  liKLAIS  ÉLliCTHOCA  IMLLAIKK.  iCnj 

annulaire  du  champ  se  recouvrir  de  taches  sombres  d'appareiK:e 
fuligineuse;  on  arrête  alors  rinsutllation,  tout  en  maintenant  delà 
main  gauche  le  courant  d*air  dans  Taxe  du  tuhe;  la  température 
remonte,  et,  alin  de  ralentir  le  réchauflement  et  en  même  temps 
d'empêcher  le  sulfure  de  se  séparer  en  couch(»s  (rinégales  tempé- 
ratures, on  soulïlede  temps  en  temps  pour  agiter  h»  liquide. 

I^s  taches  l'uligineuses  pâlissent  alors,  puis  s\;vanouissent  net- 
tement: au  moment  où  elles  vont  disparaître,  on  lit  la  température 
du  point  de  rosée,  puis  on  souille  lentement  pour  les  faire  repa- 
raître. Avec  un  peu  d'habitude,  on  obtiendra  le  point  de  rosée 
avec  une  erreur  moindre  que  y-  de  degré.  On  ferme  alors  les  deux 
robinets  et  Fappareil  est  pris  pour  une  nouvelle  détermination. 
La  température  de  Tair  est  donnée  par  un  thermomètre  extérieur 
ou  par  un  thermomètre  fronde. 

On  peut  ainsi  mesurer  très  exactement,  dans  un  laboratoire, 
l'état  Ingrométrique  de  l'air  extérieur,  quelles  que  soient  les  cir- 
constances atmosphériques  extérieures  (  *). 

Les  points  de  rosée  donnés  ])ar  cette  méthode  sont  toujours  su- 
périeurs à  ceux  que  donnent  les  hvgromètres  à  condensation  exté- 
rieure. 

Par  les  temps  calmes,  chauds  et  humides,  les  différences  sont 
souvent  négligeables,  mais  elles  s'accentuent  (fautant  plus  que 
l'air  extérieur  est  plus  agité  et  plus  sec. 


HOUVEAU    RELAIS    ÉLEGTROGAFILLAIRE; 

Par  m.  E.  DEBHUN. 

Lorsque  Ton  a  à  commander,  à  Taide  de  Télectricité,  des  méca- 
nismes un  peu  Torts,  on  est  obligé  d'emplo\er  des  courants  in- 
tenses qui  ne  tardent  pas  à  détruire  les  contacts  de  platine  et  même 
quelquefois  à  les  souder  entre  eux. 


(*)  Si  1«3  poli  ilu  tiilK!  de  laiton  iiickelr  csl  altrré  en  «(uelques  points  par  des 
poussières  entralo'jcs  dans  l'axe  du  IuIm*.  il  suffit  de  dévisser  les  deux  viroles 
rittrémes  et  de  passer  dans  l'inlrrieur  une  ti^c  de  bois  hianr  rrrouvrrte  «le  peau 
ilc  d:.*'"  '''•iîc  de  rouge  d'An{;leterre. 


i7<> 
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J'ai  pensé  que  les  phénomènes  élecirocapiliaîres  qui  n^exi^enl 
qu'un  courant  imperceptible  pourraient  élre,  plus  facilement  que 
les  éleclro-ainiants,  appliqués  à  cet  effet.  ^  oici  la  descriplion  de 
l'appareil  que  j'emploie. 

Lîn  tube  semi-capillaire,  recourbé  comme  le  montre  la  fi{^,  i, 
est  placé  sur  un  fléau  de  balance  très  mobile;  ce  tube,  plein  d*eau 
acidulée,  est  disposé  en  siphon  entre  deux  vases  également- pleins 
d'eau  acidulée;  il  contient  une  grosse  bulle  de  mercure  moitié 
moins  longue  que  la  partie  horizontale  du  tube  et  qui  l'obstrue 
complètement. 

On  sait  que  la  bulle  se  portera  vers  Tune  ou  l'autre  extrémité 


suivant  \i\  sens  du  courant;  elle  fera  ainsi  trébucher  le  fléau  d*un 
côté  ou  de  l'autre,  ce  qui  ouvrira  ou  fermera,  par  deux  contacts  ù 
mercure,  le  courant  principal  qui  commande  les  appareils  défini- 
tifs. Celte  ouverture  ou  fermeture  se  fera  évidemment  sans  tâton- 
nements ou  doubles  conlacts. 

Pour  amener  le  courant  à  la  bulle,  on  emploie,  comme  dans 
un  électromètre  capillaire,  deux  larges  surfaces  de  mercure  pla- 
cées au  fond  des  vases  qui  contiennent  l'eau  acidulée;  le  cou- 
rant est  amené  par  deux  fils  de  platine  scellés  dans  le  verre.  Les 
movens  de  réglage  se  comprennent  k  la  simple  inspection  de  la 
figure  :  ils  sont  d'ailleurs  empruntés  au  galvanomètre  de  M.  Bour- 
bou/e. 

L'appareil    louclioune  a\rc  un   très  pt^tit   élément    Daniell   et 
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semble,  ainsi  que  Ions  les  appareils  éleclrocapillaircs,  à  peu  près 
îndifTérent  aux  résistances  que  Ton  peut  inlercaler  sur  le  circuil. 
L'appareil  peut  s'appliquer  aux  galvanomètres  enregistreurs,  car 
le  courant  qui  le  traverse  est  très  faible  et  ne  dure  qu'un  temps 
inappréciable,  de  sorte  que  les  instrunwMits,  quelque  sensibles 
qu'ils  soient,  n'en  sont  pas  iniluencés. 

Il  ne  se  produit  ni  échauflement  des  contacts,  ni  étincelle,  (^e 
qui  limite  beaucoup  l'usage  de  cet  appareil,  c'est  (pie  ses  mouve- 
ments ne  sont  pas  instantanés  et  qu'il  faut  environ  une  seconde  et 
un  quart  pour  que  le  contact  soit  rompu  ou  établi  :  on  ne  p(!ut 
donc  s'en  servir  ni  dans  la  télégraphie,  ni  pour  les  enregistreurs 
rapides.  Ce  qui  semble  convenir  le  mieux  à  ses  qualités,  c'est  Ten- 
regislrement  des  baromètres,  thermomètres  et  galvanomètres; 
dans  ce  dernier  cas,  il  est  nécessaire  que  le  courant  ne  varie  pas 


1^  • 
•ig.  ». 


par  sauts  brusques  el  que  les  rouages  des  mouvements  ne  marchent 
pas  très  vile. 

On  peut  aussi  en  faire  usage  pour  Thorlogerie  élcclricpie  :  dans 
ce  cas,  on  emploie  de  longues  lignes  et  l'on  place»  les  relais  en  dé- 
rivation les  uns  par  rapport  aux  autres,  car  leur  capac'ité  d«'  polari- 
sation est  si  faible,  qu'une  pile,  si  pelite  (prelle  soit,  ne  semble 
pas  diminuer  par  un  usage  continuel,  lors<prell(»  est  reliée  à  ces 
appareils.  Les  horloges  qui  ne  marquent  que  la  demi-minute  ou 
la  minute  s'en  accommodent  fort  bien. 

J^es  communications  électriques  sont  les  suivantes  (Jf^-  •>-)  ^ 
deux  éléments  Dauiell  P  sont  moulés  eu  tension  et  leurs  |)ùles 
libres  arrivent  aux  deux  contacts  C  de  Thorloge  ou  de  Tenregis- 
Ireur;  un  iil  de  dérivation  part  du  point  de  réunion  des  d<»ux  élé- 
ments, passe  par  les  auges  du  relais  11  et  arrive  au  levier  L  com- 
mandé par  r«»nregistreur;  suivant  (pu*  ce  levier  louche  le  pôle 
positif  ou   négatif  de  la  pile,  le  courant  qui  traverse   le  relais  va 
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dans  un  sens  ou  dans  Paulre;  on  voit  de  suite  qu'il  n'y  a  jamais 
qu^un  seul  des  éléments  qui  fonctionne. 

Ce  relais  ne  semble  pas  se  détériorer  par  l'usage,  il  ne  s'y  dégage 
aucun  gaz  el  il  n^exige  aucun  entretien. 


SUR  LE  REHDEMEHT  D'ÏÏN   STSTÉME  DE  DEUX  1UGHI1IE8 

tLEGTEODTHAMiaUBS  ; 

Par  M.  A.  TOTIEW. 

Le  numéro  de  mars  de  ce  Journal  (*)  contient  un  article  de  M.  Syl- 
vanus  Thompson  y  où  sont  rappelées  encore  une  fois  les  formules 

r=  —^^—rz — -9  t  =  -^— t; — j  I  =    -,.— >  qui,  dans  le  cas  ou  l  on 

peut  considérer  comme  constant  le  courant  traversant  un  système 
de  deux  machines  dynamo-éleclriques,  déterminent  le  travail  mo- 
teur T,  le  travail  résistant  t  des  forces  d'origine  électrique  dans 

les  deux  machines  :  le  rapport  =  =  p  =  A*  est  le  rendement  théo- 
rique du  système,  rendement  qui,  dans  la  pratique,  est  d'autant  plus 
différent  du  rendement  réel  que  les  vitesses  des  machines  sont  plus 
grandes.  Si  l'on  s'en  tient  à  ce  rendement  théorique,  en  rempla- 
çant t  par  A*T  dans  les  formules  ci-dessus,  on  a 

e«  =  R/— ^,     E«=R/7 — ^— =-; 

d'où  résulte  que,  si  Ton  se  donne  le  travail  à  transmettre  et  le 
rendement  à  obtenir,  les  forces  électromotrices  des  deux  machines 
sont  déterminées  et  proportionnelles  à  la  racine  carrée  de  la  rési- 
stance du  circuit  et  du  travail  à  transmettre.  Si,  par  exemple,  on 
fait  t  =  3*^**, 6,  R  =  v3oo  ohms  et  si  l'on  fait,  par  approximation, 
g  =  lo",  on  aura 

soit  900  volts   et   1800  volts,  si   l'on   se  contente  d'un  rendement 


('  )   Voir  p.  i.Ji. 
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de  o,5o;  1800  volts  et  aaSo  volts,  si  l'on  veut  un  rendement  théo- 
rique de  0,80. 

SI  des  considérations  pratiques  limitent  les  forces  électromo- 
Irices  que  l'on  |)eut  employer,  alors  seulement  le  produit  R^  ne 
pourra  dépasser  la  limite  -JE*;  par  exemple,  si  E  ne  doit  pas  dé- 
passer 2000  volts  et  que  K  soit  toujours  .5oo  ohms,  t  ne  pourra 
dépasser  4*^**,  44)  et  Ton  sera  obligé  pour  l'obtenir  de  se  contenter 
du  rendement  théorique  de  ~,  et  vraisemblablement  d'un  rende- 
ment pratique  inférieur  à  {;  cette  limite  de  /  sera  décuplée  si  la 
résistance  est  dix  fois  moins  grande. 

Les  machines  d)^namo-électriques  ne  sont  pas  des  piles,  et  Ton 
ne  doit  pas  prendre  comme  point  de  départ  d'une  discussion  leur 
force  éleclro motrice. 


W.  IILGGINS.  —  IMiolugraphies  de  la  couronne  solaire;  Asti'onomische 

Nachrichten,  n"  'lïSJ;  i8H.«. 


La  méthode  spectroscopique,  qui  permet  l'examen  des  protu- 
bérances solaires,  ne  peut  servir  pour  l'étude  de  la  couronne, 
une  grande  partie  de  la  lumière  coronale  donnant  un  spccti-e  con- 
tinu. D'autre  part,  les  excellentes  photographies  du  spectre  de  la 
couronne  qui  ont  été  prises  en  Egypte,  sous  la  direction  du  pro- 
fesseur Schuster,  pendant  l'écIipse  solaire  du  i-  mai  dernier,  ont 
fait  voir  que  la  région  de  ce  spectre  qui  s'étend  dans  le  vio- 
let, depuis  la  raie  C  jusqu*à  la  raie  H,  est  fort  intense,  aussi 
bien  pour  les  parties  qui  donnent  un  spectre  continu  que  pour 
celles  qui  donnent  un  spectre  composé  de  bandes  brillantes. 
Cette  circonstance  a  fait  entrevoir  à  l'auteur  la  possibilité  de 
photographier  la  couronne,  en  dehors  du  temps  des  éclipses, 
en  faisant  exclusivement  usage  de  la  lumière  de  cette  portion  du 
spectre. 

Vers  i8G()-i8()8,  M.  W.  lluggins  avait  essayé,  sans  succès, 
l'emploi  de  verres  colorés  ou  d'autres  absorbants,  à  l'effet  d'isoler 
certaines  régions  du  speclre;  il  espérait  ainsi  rendre  visibles  les 
protubérances  solaires  sans  Tinterposilion  de  prismes.  Plus  tard, 
les    résultats    lurent    nieill(Mirs    a\er    uni!    espèce   particulière   de 
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verre  violet  du  commerce.  Trois  ou  quatre  de  ces  verres,  à  sur- 
faces  polies,  furent  employés  simultanément  :  un,  enduit  d^huile 
de  ricin,  servit  à  diminuer  la  reflexion  des  rayons  lumineux  sur  les 
faces  de  contact.  Vers  la  fin  des  expériences,  l'auteur  fit  usage 
d'une  solution  concentrée  de  permanganate  de  potassium  fraîche- 
ment préparée  et  enfermée  dans  une  enveloppe  de  verre  à  faces 
bien  polies;  l'absorption  désirable  était  obtenue,  puisque  la 
lumière  des  portions  du  spectre  les  moins  réfrangibles,  trans- 
mise à  travers  cette  substance,  n'affecte  pas  les  substances  pho- 
togéniques. 

L'appareil  photographique  employé  est  un  télescope  de  Newton, 
pourvu  d'un  miroir  de  o"*,i5  de  diamètre  et  de  i*",  oj  de  longueur 
focale  approximative.  Une  petite  chambre  photographique  fut 
fixée  latéralement,  et  Timage  solaire  réfléchie  était  projetée  au 
fo\er  sur  la  plaque.  Pour  réduire  le  plus  possible  les  eflets  de  ré- 
fraction, les  substances  absorbantes  étaient  placées  contre  la  pel- 
licule sensible. 

Les  épreuves  photographiques  obtenues  sont  très  nettes  :  on  v 
distingue  la  forme  et  les  ravons  de  la  couronne;  quelques-unes 
d'entre  elles  pourraient  être  soumises  à  des  mesures  et  être  co- 
piées. Ces  épreuves  furent  comparées  à  celles  qui  ont  été  obte- 
nues  en  Egypte,  lors  deFéclipse  totale  du  i-  mai  dernier.  Voici  ce 
qu'écrivait  à  l'auteur  le  ra|)ilaine  Abney  qui  a  fait  celte  comparai- 
son :  «  Un  examen  allentilde  vos  photographies  solaires,  obtenues 
par  l'interposition  d'une  substance  absorbante,  m'a  convaincu  que 
vous  avez  complètement  établi  la  possibilité  de  reproduire  pholo- 
graphiquement  la  couronne  solaire,  en  dehors  du  temps  des 
éclipses.  La  comparaison  de  vos  épreuves  avec  celles  qui  ont  été 
obtenues,  pendant  l'éclipsé  de  mai  dernier,  montre  que,  non  seu- 
lement les  traits  principaux  sont  reproduits,  mais  que,  de  plus,  les 
jets  et  les  fissures  apparaissent  exactement  avec  leur  forme  et 
dans  leur  position  réelle.  11  n'est  pas  plus  possible  de  supposer 
que  les  contours  que  vous  obtenez  sont  dus  à  des  phénomènes 
optiques  que  d'admettre  (pie  les  résultats  que  j'ai  obtenus  pen- 
dant la  dernière  éclipse  sont  également  fictifs;  cette  hypothèse 
est  d'ailleurs  d'autant  plus  inadmissible,  qu'elle  conduirait  à  faire 
supposer  que  ma  lentille  et  votre  réflecteur  avaient  identique- 
ment les  mêmes   défauts   optiques.  Je  crois  que,  eu   conclusion 
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i]#^s  deux  méthodes,  la   réalité  de  la  couronne  peut  élre  consi 
dérée  comme  ayant  été  établie  au  movcn  de  la  pholographie.  » 

B.-C.    Damien. 


G.  DELSAULX.  —  Sur  une  propriétë  de  la  cliflTrartion  des  ondes  planes; 
Annales  de  la  Société  scienti/it/ue  de  Bruxelles;  18S2. 

L*auteur  considère  un  écran  percé  de  petites  ouvertures  dont  la 
forme  et  la  répartition  sont  arbitraires,  mais  qui  doivent  être 
égales  et  semblablement  orientées.  Soient  Ao»  A|, .  .  •  les  sommets 

Fie.  I. 


homologues.  Une  onde  plane  tombe  sur  Técran  sous  Tincidence 
normale;  l'intensité  I  de  la  lumière  diflfractée  dans  une  direction 
quelconque  est  donnée  par  une  i'ormule  d(^  la  forme 

I  =  (M»-r-  Nî|  r(  f JcosiT.  1  dTày^-^  (  fj\'mxr.  1  du^ dyY  1, 

dans  laquelle  le  l'acteur  M^  H-  N-*  ne  dépend  que  du  nombre  et  de 
la  disposition  des  points  Aq,  A|,  . .  • ,  etle  second  facteur  représente 
exactement  Tintensilé  de  la  lumière  diffractée  dans  la  direction 
choisie,  par  Tune  quelconque  des  ouvertures. 

AuY  maxima  et  minima  du  premier  facteur  correspondent  les 
franges  dites  d'interférence  ;  à  ceux  du  se<'ond  correspondent  les 
franges  de  diffraction.  Ce  théorème  avait  dt*jà  été  démontré,  dans 
certains  cas  particuliers,  par  Billet  (')  rt  Vcrdet  ('-*).  Verdet  s'en 
est  servi  pour  expliquer  le  phénomène  des  couronnes. 

(j.   Mautiis. 


(•)  Optique,  t.  I,  p.  uj3. 
(')  Œuvres,  t.  V,  p.  J7S. 
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K.  OOLDS'rKI-N.  —  On  iIk;  clcclric  disrliar^c  in  rarencd  gascA  (Sur  la  dccliar;;c 
éleclri<|uc  dans  les  gaz  rarcliés);  PhiL  Mag.,  5*  série,  l.  XIV,  p.  SWi. 

Dans  (les  Mémoires  précédeiils  ('),  M.  (ioldslein  s'esl  efforcé 
dVlablir  que  les  radiations  partant  de  Félectrode  négative  ou  ca- 
thode, dans  les  ga%  très  raréfiés,  ne  consistent  pas  en  une  projec- 
tion de  particules  pondérables.  11  est  disposé  à  admettre  que  ces 
radiations  sont  dues  à  un  mouvement  particulier  de  Téther,  ne  se 
confondant  pas  avec  la  lumière,  mais  pouvant  la  produire  par  la 
rencontre  d'un  corps  pondérable  comme  le  gaz  intérieur  ou  la  pa- 
roi du  récipient.  La  même  nature  doit  être  attribuée  aux  stratifi- 
cations positives  qui  se  comportent  comme  la  lumière  cathodique 
elle-même.  M.  Goldslein  invoque  plusieurs  faits  nouveaux  à  Tap- 
pui  de  cette  interprétation. 

Quand,  à  Textrémité  d'un  tube  contenant  de  Tazote  très  raréfié, 
on  volatilise  du  sodium,  les  vapeurs  ne  se  diffusent  que  lentement 
dans  le  reste  du  tube.  La  décharge  illumine  Tazote  en  rouge  et  le 
sodium  en  jaune.  On  peut,  avec  un  aimant,  détourner  les  radiations 
et  les  éloigner  de  la  région  du  sodium.  Ce  dernier  ne  se  déplace 
pas  avec  elles,  car  la  couleur  jaune  disparaît. 

On  peut,  avec  un  électro-aimant  puissant,  amener  la  décharge  si 
se  concentrer  dans  une  région  très  restreinte  d'un  récipient  A.  11 
semble  (pril  en  devrait  résulter  une  augmentation  de  densité  du 
gaz  dans  cette  région,  s'il  était  Tagent  de  la  décharge.  Si  le  réci- 
pient A  est  mis  en  communication  par  un  robinet  avec  un  second 
récipient  13  contenant  du  gaz  à  la  même  pression,  la  densité  devrait 
diminuer  en  H.  Pour  constater  qu'il  nen  est  pas  ainsi,  il  sufYit  de 
i'aire  passer  lu  décharge  (mi  B  avant  et  après  l'expérience.  Un  chan" 
gemcnt  de  -p^  de  millimètre  dans  la  pression  produirait  un  dé- 
[)lacement  appréciable  des  stratifications,  et  l'on  n'observe  rien  de 
semblable. 

La  décharge  n*est  pas  non  ])lus  transportée  par  des  particules 
arrachées  à  l'électrode.  \\cc  un  cathode  en  platine  il  se  ibrnie, 
il  est  vrai,  un  dépôt  mv''talli(|uc;  sur  la  paroi  opposée.  Mais,  quand 
on  installe  deux  cathodes  dans  le  même   tube,  les  faisceaux  néga- 

(')  Noir  Journal  de  t*U\\si*/ue,  l.  \,  |>.  W.\\. 
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lîfs  qui  en  sont  issus  s'écartent  l'un  de  l'autre  comme  s'ils  se  re- 
poussaient et  illuminent  (les  parties  séparées  de  la  paroi.  Le  dépi^t 
métallique  se  produit  néanmoins  dans  la  partie  obscure  et  acquiert 
partout  la  même  épaisseur. 

HittoH*  avait  trouvé  que  la  résistance  des  stratifications  positives 
va  en  diminuant  quand  la  pression  du  gaz  diminue:  mais  le  con- 
traire paraissait  avoir  lieu  pour  la  radiation  négative.  M.  Ooldstein 
a  montré  que  ctHte  augmentation  fie  résistance  réside  entièrement 
à  la  surface  du  cathode.  La  radiation  elle-même  devient  moins 
résistante,  comme  les  couclios  lumineuses  positives.  On  dispose 
dans  le  récipient  de  l'orme  cylindrique  un  tube  mobile  un  peu  plus 
étroit,  fermé  par  un  |>lan  de  \erre  perpendiculaire.  En  faisant  glis- 
ser cette  pièce  de  façon  à  changer  sa  distance  au  cathode,  on  mo- 
difie la  longueur  du  faisceau  négatif,  et  l'on  a|)précie  la  résistance 
au  moven  d'un  micromètre  à  élinc(îlle  disposé  en  dérivation.  Les 
variations  diminuent  quand  la  pression  du  gaz  diminue.  Le  gaz  se 
comporte  donc  comme  s'il  opposait  un  obstacle  à  un  mouvement 
dont  l'étherserait  le  siège.  Il  semble,  d'après  ce  résultat,  que  Télec- 
tricité  devrait  se  propager  dans  le  vide  absolu,  ce  qui  entraînerait 
des  consé(piences  remarquables  relatives  au\  |)hénomènes  cos- 
miques. 

J/origine  du  mouvement  dans  chaque  couche  radiante  est  soit  le 
cathode,  soit  l'extrémité  négative  de  la  couche  stratifiée,  (^e  fait 
résulte  des  phénomènes  signalés  dans  les  précédents  Mémoires, 
particulièrement  de  Taclion  des  aimants  ;  mais,  de  plus,  chaque 
couche  dépend  de  celles  qui  la  précèdent  du  coté  du  cathode,  et 
non  de  celles  qui  la  suivent,  de  sorte  (pi'il  faut  rapporter  au  ca- 
thode l'origine  de  tous  les  phénomènes.  Si  Ton  d'place  l'anode 
en  le  rapprochant  du  cathode,  aucune  couche  n'est  déplacée, 
mais  celles  qui  sont  dépassées  par  l'anode  disparaissent;  un  mou- 
vement contraire  les  fait  reparaître. 

Le  déplacement  du  cathode  entraîne,,  au  contraire,  la  progres- 
sion de  toutes  les  couches  dans  le  même  sens.  Quand  la  distance 
de  deux  couches  consécutives  n'est  pas  une  partie  aliquote  de  l'in- 
tervalle des  électrodes,  la  dernière*  stratification  adjacente  à  l'anode 
est  incomplète.  L'individualité  des  stratifications  est  aussi  carac- 
térisée par  leur  couleur,  qui  varie  souvent  d'une  extrémité  à  l'autre 
de  la  série.  On  reconnaît  aisément,  par  le  déplacement  des  élec- 
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trodes,  que  la  couleur  de  chaque  slratificalion  dépend  de  son  rang 
à  partir  du  cathode  et  ne  dépend  pas  de  la  position  de  l'anode. 
Si  Ton  dispose  dans  le  tube  une  section  contractée,  elle  devient 
l'origine  d'une  radiation  négative  secondaire.  Elle  se  comporte 
comme  une  électrode  positive  pour  les  couches  qui  la  précèdent, 
et  comme  une  électrode  négative  pour  celles  qui  la  suivent,  comme 
on  peut  le  reconnaître  en  ménageant  cette  section  dans  un  tube 
intérieur  mobile.  La  position  du  cathode  lui-même  n'a  plus  alors 
d'influence  sensible  sur  les  couches  situées  au  delà  de  la  section 
contractée.  Cette  section  constitue  l'origine  d'une  stratification 
rendue  particulièrement  fixe  par  sa  nature  et  pouvant  ainsi  mettre 
en  lumière  l'action  exercée  par  chaque  couche  sur  celles  qui  la 
suivent  du  côté  positif.  G.   Foi-sserrah. 


K.  GOLDSTEIN.  —  On  ihe  inlluciire  of  ihc  sha|)€  of  thc  kalhodc  on  ihe  dislri- 
hution  of  thc  phosphorcsccnl  light  in  Gcisslcr's  tubes  (Sur  Tinfluence  de  la 
forme  du  cathode  sur  la  <li^tribution  de  la  lumière  phosphorescente  dan»  le» 
tubes  de  Geissler);  Phil.  Ma^.,  5*  s<*rie,  t.  \IV,  p.  '|5.);  188.;». 

Quand  on  emploie  comme  cathodes,  pour  faire  passer  la  dé- 
charge électrique  dans  les  gaz  raréfiés,  des  lames  de  diverses  formes, 
on  obtient  sur  la  paroi  opposée  du  récipient  des  figures  phospho- 
rescentes souvent  d'une  grande  complication,  et  dont  l'éclat  et  la 
forme  varient  avec  la  forme  de  la  lame  employée^  sa  distance  à  la 
paroi  et  le  degré  de  raréfaction  pratiqué.  La  série  des  figures  qu'on 
obtient  avec  une  électrode  donnée  en  raréfiant  le  gaz  progressive- 
ment est  identique  à  celle  qu'on  observe  quand  on  rapproche  la 
paroi  de  l'électrode  sous  une  pression  constante.  Toutes  ces  figures 
existent  donc  simultanément  dans  l'espace  à  des  distances  diverses 
du  cathode,  et  la  raréfaction  du  milieu  ne  lait  que  les  écarter 
les  unes  des  autres. 

Si  la  surface  de  l'électrode  présente  une  courbure  sphérique  con- 
cave, la  figure  obtenue  à  une  certaine  distance  est  l'image  renver- 
sée du  cathode  produite  par  rentrecroisement  des  rayons  partis 
de  ses  divers  points,  â  des  distances  plus  faibles  on  obtient  des 
figures  variables  et  Ton  reconnaît  que  les  rayons  issus  de  chaque 
partie  du  cathode  se  comportent  comme  s'ils  étaient  repoussés 
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par  les  autres  parties.  Ces  phénomènes  sont  surtout  appréciables 
avec  des  lames  à  angles  rentrants,  en  forme  de  croix  ou  d'étoiles. 
On  peut  empêcher  cette  action  répulsive  en  interposant  les 
branches  des  écrans  convenablement  placés.  La  répulsion  devient 
plus  active  quand  la  pression  diminue.  Cette  variation  dans  Tac- 
tion  répulsive  pourrait  expliquer  les  directions  variables  que 
prennent  les  rayons  électriques  suivant  la  pression,  et  les  diverses 
apparences  qui  en  résultent.  G.  Fousseiieau. 


E.  GOLDSTEIN.  —    On   the  reflerlion  of  elerlrical  rays   (Sur  la  réflexion  <lcn 
rayons  éleclriqucs):  Phil.  Mag.,  5'  série,  l.  \IV,  p.  '|'|9;  i88i. 


Quand  les  rayons  électriques  se  propagent  suivant  Taxe  de  Tune 
des  branches  d'un  tube  légèrement  coudé,  ces  rayons  ne  peuvent 
atteindre  directement  rexlrémilé  de  la  seconde  branche.  Le  pro- 
fesseur Wiedemann  y  a  cependant  observé  une  illumination  plus 
faible  que  celle  des  rayons  directs.  Il  Ta  attribuée  à  une  déviation 
de  ces  rayons  sous  l'influence  d'une  répulsion  de  la  paroi  voisine 
électrisée.  D'après  M.  Goldstein,  cette  explication  ne  peut  être 
admise,  parce  que  les  rayons  directs  produisent  un  éclat  beaucoup 
plus  intense,  comme  on  peut  s'en  assurer  en  les  déviant  par  un 
aimant.  Le  phénomène  cesse  coni[»lèlernenl,  d'ailleurs,  si  le  tube 
présente  une  seconde  courbure.  On  ne  peut  pas  admettre  davan- 
tage que  la  surface,  directement  frappée,  se  comporte  comme  un 
cathode  secondaire  ravonnanl  dans  la  seconde  branche  du  tube, 
car  on  peut  faire  en  sorte  que  celte  surface  soit  l'anode  lui- 
même,  ce  qui  ne  change  rien  au  résultat.  L'anode  n'absorbe  donc 
pas  les  rayons  cathodiques  :  il  se  comporte  avec  eux  comme  le 
Icrait  une  surface  quelconque. 

Le  phénomène  paraît  être  dû,  en  réalité,  à  une  réflexion  difl*use 
des  rayons  électri(|ues  qui  sont  renvoyés  dans  toutes  les  directions 
à  la  fois,  comme  on  peut  s'en  assurer  en  observant  l'illumination 
simultanément  sur  des  surfaces  diversement  placées  ou  en  inter- 
posant sur  le  trajet  des  ravons  directs  des  diaphragmes  ou  des 
écrans  de  diverses  formes  qui  alténuent  l'éclat  de  l'illumination 
secondaire  sans  en  changer  l(»s  limilos  et  sans  donner  naissance  à 
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des  ombres  neltoment  tranchées.  La  couleur  de  riltuminati'on 
secondaire  dé|)end  de  la  nature  de  la  surface  qui  la  manifeste,  mais 
reste  indépendante  de  la  surface  réfléchissante.  fiCs  rayons  diffu- 
sés peuvent  être  déviés  par  les  aimants  comme  les  rayons  directs. 

G.  FoussEiiKAr. 


(i.  POLOM.  —  Siil  inii^noiisriio  |)ermancnte  dcll'  arriaio  a  diverse  température 
(Sur  le  inagiiétisnic  pcrinanonl  do  Tacicr  à  diverses  températures);  Beale 
Accademia  dei  Liiicei;  iHS:». 

Dans  un  Mémoire  antérieur  (*  ),  Tauteur  avait  démontré  que  l'ë- 
lévalion  de  température  produit  des  diminutions  permanentes  et 
temporaires  du  magnétisme  des  barreaux  d'acier;  qu'à  toute  tem- 
pérature maximum  à  laquelle  on  porte  un  barreau  correspond  un 
état  normal  particulier  qui  n'est  modifié  que  d'une  manière  transi- 
toire par  des  échauffements  répétés  entre  les  mêmes  limites  de 
température,  qu'en  outre  le  décroisscment  du  magnétisme  s'opère 
d*unc  manière  particulièrement  rapide  au  voisinage  de  200^.  M.  Po- 
loni  se  propose  aujourd'hui  de  compléter  ces  recherches  en  étu- 
diant la  distribution  du  magnétisme  dans  les  barreaux  portés  à  des 
températures  plus  ou  moins  élevées.  A  cet  efTet,  il  emploie  la  mé- 
thode connue  de  van  Kees,  consistant  dans  l'emploi  d'un  toron  de 
fil  qui  entoure  le  barreau,  et  dans  la  mesure  du  courant  induit  dé- 
veloppé quand  on  place  le  toron  en  regard  d'une  section  déter- 
minée du  barreau  et  qu'on  éloigne  ensuite  celui-ci  à  une  distance 
physiquement  infinie. 

Pour  appliquer  cette  méthode,  M.  Poloni  réchauffe  le  barreau 
qu'il  étudie  dans  un  bain  d^huile  annulaire  ;  le  barreau  bute  par  son 
extrémité  inférieure  sur  un  plan  qu'on  peut  relèvera  volonté,  tandis 
que  le  toron  induit  occupe  une  situation  fixe  ;  en  relevant  plus  ou 
moins  le  plan,  on  |>eut  donc  modifier  la  position  initiale  rela'.ive  du 
barreau  et  du  toron.  On  soulève  ensuite  rapidement  le  barreau  à 
l'aide  d'un  système  de  cordons  et  de  poulies,  et  la  mesure  du  cou- 

rant  induit  fournit  la  quantité    /      m  dx^  en  désignant  par  dx  un 

•  0 

(M  IVnovo  Cimenta;  1878. 
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eîlémenl  de  longueur  du  barreau,  par  m  la  quanlilé  de  magnélisnie 
contenue  dans  la  section  correspondanle,  rapportée  à  Tunité  de 
longueur,  par  x  la  dislance  du  toron  à  Textrémilé  inférieure  du 
barreau  dans  la  position  initiale. 

On  suppose  que  m  peut  être  représenté  par  la  fornnile  de  Biol 

où  /représente  la  longueur  de  la  barre,  a  c\  /  deux  constanlo^; 
d'où 


M  =  /      mdx      Ad  ^   k-i     k-^-~  k    '   r  v^     A        ."  , 


r  -2  » 


I^s  expériences  de  M.  Poloni  soni  en  ])arrait  accord  avec  la  f'or- 
niule  (2)  pour  tous  les  barreaux  qu*il  a  étudiés  :  1"  à  une  tempé- 
rature peu  élevée;  9."  sous  certaines  conditions,  pour  loules  les 
températures  réalisées  dans  les  expériences.  ^  oici  les  principaux 
résultats  qu'il  a  obtenus  sur  une  série  de  barreaux  à  j)eu  près  iden- 
tiques, faiblement  trempés  et  aimantés  dans  une  même  spirale  ma- 
gnétisante de  longueur  supérieure  à  celle  du  barreau. 

1**  L'allure  générale  du  pbénomèneest  idenli(|ue  pour  toutes  les 
barres  étudiées.  On  constate  des  variations  du  magnétisme  soil 
temporaires,  soit  permanentes,  qui  demeurent  très  faibles  jusqu'à 
i8o'*,  mais  qui  deviennent  considérables  entre  180"  et  aoo"  ;  elles 
sont  le  plus  grandes  possible  vers  i()o". 

a"  La  distribution  du  magnétisme  de  o"  à  nSo'*  est  bien  repré- 
sentée parla  formule  (2V,  A  diminue  quand  la  température  aug- 
mente, tandis  que  k  demeure  sensiljlernent  constant.  Mais  au-des- 
sus de  180",  les  barres  ne  se  comportent  pas  de  la  même  manière 
suivant  le  traitement  auquel  elles  ont  été  soumises.  Deux  barres 
qui  avaient  été  écbaufTées  et  refroidies  j)lusieurs  fois  sous  Tin- 
lluence  de  la  terre  avant  d'être  aimantées  ont  toujours  vérifié  la 
ni<)me  loi  de  distribution  à  toutes  les  températures  :  la  ligne  neutre 
demeure  au  milieu  de  la  barre,  et  si  Ton  retourne  la  barre,  dans  les 
opérations  de  récbaufTement  successives,  la  valeur  de  k  se  modifie 
\\x\  peu,  mais  reste  ensuite  constante  pour  toutes  les  températures. 
Au  contraire,  avec  quatre  autres  barres,  aimantées  avant  de  subir 
aucun  réchauffement,  et  récliauflées  ensuite  avec  le  pôle  nord  en 
bas,  la  ligne  neutre  se  rapproche  du  pôle  nord  quand  on  dépasse 
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i8o°  et  peut  se  déplacer  ainsi  jusqu'aux  deux  tiers  de  la  barre; 
mais  la  valeur  de  k  qui  se  rapporte  à  la  distribution  du  magnétisme 
dans  la  région  nord  du  barreau  est  en  général  constante.  Si  les 
mémos  barres  sont  ensuite  échauffées  avec  le  pôle  sud  en  bas,  non 
seulement  la  ligne  neutre  se  rapproche  encore  davantage  du  poh; 
nord,  mais  encore  la  valeur  de  k  change  d'une  température  à  une 
autre. 

3"  Tant  qu'on  ne  dépasse  pas  la  température  de  i8o®,  les  valeurs 
de  M  correspondant  à  Télat  normal  pour  chaque  température  sont 
représentées  par  des  fonctions  de  la  forme 

M -M.,-- a^H   .3/î: 

a  et  ^  sont  des  constantes  positives  ou  négatives.  Au  contraire, 
pour  les  états  normaux  correspondant  à  la  température  de  3oo**,  il 
faut  employer  deux  formules  différentes, 

M'=  M'o-:-(3oo  — /)(a'-h  ^'Y^'oo-f»)^ 

la  premirre  entre  o**  et  igo**,  la  seconde  entre  190®  et  3oo°. 

L'auteur  avait  émis  l'hypothèse  que  la  variation  du  magnét^ismc 
due  à  la  température  était  proportionnelle  à  la  variation  de  la  con- 
ductibilité électrique  de  l'acier.  Les  recherches  dont  nous  venons 
de  rendre  compte  établissent  que  les  deux  propriétés  varient 
d'après  des  lois  toutes  différentes.  Ainsi  les  rapports  du  magné- 
tisme normal  et  de  la  conductibilité  à  20°  aux  mêmes  quantités 
aux  températures  élevées   sont,  d'après  ^I.  Poloni  : 

lOO».        150».        180».        200.       30O». 

Magnétisme 1,08       i,ii       1,1 5      2,00       2,69 

Conductibilité i,i5       1,7.3       1,90       '2,01       -À^jy 

E.    BotJTY. 


IV.  COLLEY.  —  Nachweis  (ier  Existenz  der  Maxwcllschen  cicctroniotorischcn 
Krafi  Y,„^  (Sur  rexistcncc  de  la  force  cleclromotriGe  de  Maxwell  Y^,);  Wied, 
Afin,  der  Physik,  t.  XVII,  p.  55;  1883. 

Considérant  un  courant  électrique  comme  un  phénomène  de 
transport,  Maxwell  applique  à  ce  mouvement  les  équations  géné- 
rales de  Lagrange  {Electricity  and  Magnetism,  t.  Il,  p.  ipS).  11 
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arrive  ainsi  à  diviser  Ténergle  cinétique  d'un  courant  en  trois 
termes  qu'il  désigne  par  ï;;,,  T^,  T^g, 

L'étude  de  T„te  permet  de  prévoir  deux,  sortes  de  phéno- 
mènes : 

I**  Un  mouvement  du  conducteur  qui  doit  se  produire  lorsque 
rintensité  du  courant  vient  à  varier; 

2"*  Une  force  éiectromotrice  Y;„^  qui  doit  prendre  naissance 
dans  un  conducteur  en  mouvement  lorsque  son  mouvement  s'ac- 
célère ou  se  ralentit. 

Le  Mémoire  de  M.  Colley  a  pour  but  de  prouver  expérimenta- 
lement l'existence  de  Y^ry  aii  moins  chez  les  électrolyles. 

La  partie  mobile  du  circuit  se  compose  d'un  tube  T  contenant 
de  l'iodure  de  cadmium  qui  tombe  guidé  par  deux  fds  tendus  AB 

Fig.  1. 


et  CD  dans  du  sable  B,  d'une  hauteur  de  i"S72.  Les  deux  élec- 
trodes  en  cadmium,  plongeant  dans  la  solution,  donnent  un  cou- 
rant. Deux  fils  G,  isolés  et  roulés  ensemble  pour  éviter  rinduction 
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tcrresirc  pendant  la  chute,  conduisent  ce  courant  à  un  galvano- 
mètre Thomson  muni  d'un  commutateur. 

Le  calcul  du  phénomène  permet  de  prévoir  :  i**  une  premier*- 
déviation  61  =  0'^'^, 35  correspondant  à  un  courant  descendant, 
suivie  d'une  déviation  de  sens  contraire  02  =  o***^,94-  La  première 
correspond  à  la  chute  du  tube,  la  seconde  à  sa  pénétration  dans 
le  sable.  Or  rcxpériencc  donne  0,2  ou  o,3  pour  6|,  0,6  ou  u,8 
pour  0^.  Ces  deux  nombres  sont  dans  le  rapport  voulu,  mais  trop 
faibles  de  -|.  M.  Colley  montre  que  cet  écart  est  attribuable  à  une* 
constante  trop  faible  introduite  dans  ses  formules. 

Par  suite  des  trépidations  du  sol,  Taiguille  du  galvanomètre  os- 
cillait continuellement;  M.  Colley  a  donc  soin  de  montrer  que  Ton 
ne  peut  attribuer  à  ces  trépidations,  pas  plus  qu*à  Tébranlemenl 
causé  par  la  chute  du  tube,  les  déviations  observées.  Elles  onl 
toujours  le  sens  indiqué  par  la  théorie,  changent  de  signe  chaque- 
fois  que  Ton  tourne  le  commutateur  et  disparaissent  dès  que  Ton 
fait  tomber  le  tube  en  interceptant  le  courant  qui  va  au  galvano- 
mètre.  G.  Maktia. 


K.  COIIN. —  Ucbci*  deri\VitlcislainlpoiarisirtcrZL*IIeu(Sui'  la  rcsi>laiice  des  cellule- 
clcctrolyliiiucs  polaiiscjs)  ;  Wiccl.  Annalen  der  Physik,  l.  Xlll,  p.  Giij;  1881. 

On  sait  que  F.  Kohlrausch  a  démontré  expérimentalement  que- 
dos  courants  alternatifs,  se  succ^'dant  rapidement,  ne  produisent 
aucune  polarisation  dans  une  cellule  électrol> tique,  pourvu  que 
les  électrodes  soient  suffisamment  grandes. 
.  Ce  lait  permet  de  mesurer  la  résistance  d*une  cellule pularisrc 
par  un  courant  cons la/il . 

Pour  cela,  Taulcur  forme  un  pont  de  Whealstone,  dont  troi> 
branches  ont  la  même  rési.stance  et  dont  la  quatrième  branche  d 
comprend  la  cellule  et  //  dauiells;  le  pont  ])ro|>rement  dit  ren- 
ferme un  électrodynamomèlre  ;  le  circuit  principal  un  inducteur  à 
courants  sinusoïdaux.  En  modifiant,  au  moven  d'un  rhéostat,  la 
résistance  de  la  branche  c/,  on  j)eut  faire  en  sorte  que  le  fonction- 
nement de  rinducteur  ne  modifie  pas  la  déviation  de  l'électrody- 
aamomètre;  à  ce  moment,  les  résistances  des  quatre  branches 
sont  égales  ;  ou  a  donc  la  résistance  de  la  cellule  augmentée  de 
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celle  de  n  danîells.  Une  autre  expérience,  faîte  en  supprimant  la 
cellule,  donne  la  résistance  de  n  daniells;  par  soustraction,  on  a 
la  résistance  de  la  cellule. 

Si,  à  côté  du  dynamomètre,  on  a  intercalé  dans  le  pont  un  gal- 
vanomètre, la  déviation  de  celui-ci  fournira  une  mesure  de  la 
somme  des  forces  élcctromotrices  dans  la  brandie  d\  si  l'on  sup- 
prime la  cellule,  on  aura  la  force  électromotrice  des  n  daniells 
évaluée  avec  la  même  unité.  De  ces  deux  mesures,  on  peut  déduire 
la  polarisation  de  la  cellule.  Pour  avoir  des  fractions  de  daniell, 
on  se  servait  de  dérivations. 

Au  moyen  du  dispositif  précédemment  décrit,  M.  Cohn  déter- 
mina la  polarisation  et  la  résistance  d'une  cellule  contenant  de 
l'eau  faiblement  acidulée  entre  des  plaques  de  platine  platinisées, 
sous  rinfluence  de  furccs  élcctromotrices  comprises  entre  o  et 
2  daniells.  IJ expérience  ne  manifeate  aucun  changement  de 
résistance. 

Le  procédé  expérimental  présentait  deux  défauts  :  i"  la  résis- 
tance des  daniells  entre  dans  rexpériencc  et  cette  résistance  n'est 
pas  entièrement  constante; 

a**  On  pouvait  penser  que  des  changements  de  résistance  de 
signes  contraires  se  produisaient  aux  deux  électrodes,  de  façon  à 
se  compenser  partiellement. 

Pour  éviter  ces  deux  défauts,  M.  Cohn  a  ou  recours  à  une  mo- 
difîcation  du  dispositif  précédent,  dont  la  description  est  trop 
longue  pour  trouver  place  ici.  Il  put  alors  constater  que  la  pola- 
risation par  r hydrogène  augmente  la  résistance,  tandis  que 
la  polarisation  par  i oxygène  la  diminue. 

Ce  fait  s'explique  ainsi  :  dans  le  premier  cas,  il  se  forme  contre 
l'électrode  une  couche  très  résistante  d'eau  pure;  dans  le  second 
cas,  une  couche  plus  concentrée  et  conduisant  mieux  que  le 
liquide  de  la  cellule. 

Les  variatiims  de  la  ri''slslance  sont,  du  reste,  tellement  faibles, 
qu'on  peut  les  négliger  dans  la  plupart  des  expériences. 

M.  Cohn  fait  remarquer  que  le  dispositif  décrit  plus  haut  per- 
met d'étudier  facilement  la  grandeur  de  la  polarisation  dans  dif- 
férentes conditions.  Il  indique  aussi  que,  dans  des  cas  où  l'électro- 
dynamomètre  ordinaire  à  suspension  bifilaire  ne  donnait  aucune 
indication  à  cause  de  son  peu   de  sensibilité,  il  a  pu  obtenir  des 
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mesures  en  se  servant  *  de  rélcctrodynamomètre  sphérîque  de 
Siemens  et  Halske,  qui  est  décrit  dans  V E lectrotechnische  Zeit- 
schrifi,  t.  II,  p.  14.  R.  Blokdlot. 


W.  KOHLRAUSCII.  —  Das  clcrlrisrhe  LciLunjrsvermOgcn  von  Chlorsilbcr,  Brom- 
silber  unil  locUilber  (Conduclibililé  clecLriquc  des  chlorure,  bromure  el  iodun* 
d'argent);  Wied.  Annalen  der  Physik,  l.  Wll,  p.  O^a;  1882. 

Les  expériences  de  MM.  Braun,  llittorf,  E.  Wiedemann  ayant 
montré  que  la  relation  établie  pour  les  dissolutions  entre  la  visco- 
sité et  la  conductibilité  électrique  ne  s'applique  pas  aux  chlorures 
et  sulfures  métalliques,  l'auteur  a  repris  l'étude  des  chlorure, 
bromure  et  iodure  d'argent.  Pour  cela  il  chaulTc  ces  corps  dans  un 
tube  recourbé  muni  d'électrodes  d'argent  et  les  fait  traverser  par 
des  courants  alternatifs.  L'appareil  est  analogue  à  celui  employé 
dans  l'étude  des  dissolutions  ('). 

Dans  le  Tableau  suivant,  W  est  la  résistance  rapportée  à  celle 
du  mercure  à  o"  : 


Chlorure  d^argcnt. 

Temp.  W.io-^. 
o 

65o 2,27 

600 2,40 

5oo 5,8 

493 10 

487  (fusion).  i5 

480 20 

44^ 100 

38o 5oo 

36'/ . .  1000 

309 5ooo 

288 loooo 

222 8jooo 

197 23oooo 

i47 1600000 

20 73000000 


Bromure  d^ argent, 

Temp.  \V.io~'. 
o 

Goo 3,2 

5oo 3,6 

45o 4j2 

43o 6 

420  (fusion).  10 

4ii i5 

400 3o 

373 100 

321 5oo 

29O 1000 

227 8800 

176 57000 

i.4:> 270000 

I I 3 II 00000 

20 3oooooo 


Iodure  d'argent. 

Temp.  W.io"^' 
o 

700 4,^ 

600 4,7 

55o  (fusion).  4^9 

5oo 5,0 

4oo 5,4 

300 6,23 

200 8,1 

i56 10 

i52 20 

i49>i 50 

147,1 100 

143 5oo 

140, (3 1000 

i38,7 Sqoo 

i38 10000 

124 100000 

86 1000000 


(')  Annalen  der  Physik,  t.  XVII,  p.  69. 
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L'examen  de  ces  nombres  montre  que,  pour  le  chlorure  et  le  bro- 
mure, W  augmente  d'abord  lentement,  subit  une  variation  brusque 
au  point  de  fusion,  puis  augmente  très  rapidement.  Les  deux  corps 
se  comportent  d'une  façon  analogue. 

L'iodure,  au  contraire,  ne  présente  pas  de  variations  brusques 
au  point  de  fusion,  mais  cetle  variation  a  lieu  vers  i5o";  à  partir 
de  là,  W  diminue  très  rapidement. 

On  sait,  d'après  les  expériences  de  Radvvill  (*),  qu'à  cette  tem- 
pérature l'iodure  passe  de  Tétai  amorphe  à  l'état  cristallin,  tandis 
que  le  chlorure  et  le  bromure  cristallisent  au  moment  de  la  solidi- 
fication. Hitlorf  a  constate  (2)  des  résultats  analogues  pour  les 
corps  Ag^ S  et  Ca^S,  à  io5^  pour  l'un,  à  iy'j°  pour  l'autre.  Il 
semble  donc  que  le  changement  de  structure  moléculaire  de  ces 
corps  ait  plus  d'influence  sur  la  conductibilité  que  le  changement 
d'élat. 

Ces  sels  possèdent,  même  à  la  température  ordinaire,  la  con- 
ductibilité électrolytique  ;  on  peut  facilement  mesurer  la  polarisa- 
tion produite  soit  par  un  courant  comme  l'a  fait  Braun,  soit  par 
une  machine  de  Hollz  modifiée  par  Kundt,  comme  dans  les  expé- 
riences récentes  de  l'auteur.  La  conductibilité  augmente  de  l'io- 
dure au  chlorure,  la  diffusion  du  chlore  et  du  brome  fait  diminuer 
rapidement  la  polarisation  dans  le  chlorure  et  le  bromure  et  l'on 
peut  constater  directement  dans  l'iodure  des  traces  d'iode  au  pôle 
positif.  C.  Daguenet. 


C.  STEPHAN.  —  Beilrage  zu  den  Bezicliiingcn  zwischcn  Fliiiditiit  und  galvani- 
sckeD  LeituDgsvcrmôgen  (Élude  des  rclalions  entre  la  fluidité  el  la  conduclibi- 
Hté  électrique);  Wied.  Annalen  der  Physik,  t.  XVII,  p.  678;  188 j. 

L'auteur  a  comparé  à  diverses  températures  les  coefficients  de 
frottement  et  de  conductibilité  de  dissolutions  de  chlorures  de 
potassium,  sodium,  lithium^  d'iodures  de  potassium  et  de  sodium, 
très  étendues  et  mélangées  de  proportions  variables  d'alcool,  et 


C)  Proceed,  roy,  Society,  t.  X\V  et  t.  XXXL 
C)  Pogg.  Ann.y  t.  LXXXIV. 


i88  P.  VOLKMANN. 

il  a  confirmé  la  rclallon  établie  par  divers  physiciens  entre  ces 
coefficients. 

Pour  mesurer  le  coefficient  de  frottement,  on  détermine  le 
temps  nécessaire  pour  remplir  du  liquide  une  pipette  dont  le 
volume  est  connu,  et  Ton  calcule  le  coefficient  par  les  formules  de 
Poiseuille. 

La  relation  entre  ce  coefficient  r,  et  la  température  est  de  la  forme 


•^1 


a  -h  bt  -h  cl^y 


dans  laquelle  les  coefficients  diminuent  à  mesure  que  la  propor- 
tion d*alcool  augmente. 

On  mesure  la  conductibilité  par  la  nu'tliode  de  Kohlrausch  avec 
des  courants  d'induction,  le  pont  de  VVIicalstone  et  un  téléphone. 

On  trouve  : 

I®  (^ue  la  conduclibililé  des  dissolutions  additionnées  d'alcool 
augmente  avec  la  proportion  de  sel,  mais  plus  lentement  que 
celle  des  dissolutions  a(|ueuses; 

2°  Que  les  coefficients  de  lempéraUire  sont  sensiblement  les 
mémos  pour  la  (luidilé  cl  la  conduclibililé  des  dissolutions; 

3°  On  peut  déduire  la  conductibilité  des  dissolutions  mélangées 
d'alcool  de  celle  des  dissolutions  a(jueuses  correspondantes,  en 
multipliant  celles-ci  par  un  coefficient  qui  dépend  seulement  du 
dissolvant  et  non  du  sel  dissous; 

4"  Depuis  l'eau  purc^  jusqu'à  un  mélange  en  parties  à  peu  près 
égales  d'eau  et  d'alcool,  la  coniluclibililé  est  sensiblement  pro- 
portionnelle à  la  fluidité  du  li(|uide;  pour  des  proportions  d'al- 
cool plus  fortes,  elle  est  inférieure  à  la  valeur  qu'indiquerait  cette 

loi.  (i.    I)AGI'E^ET. 


I*.    VOLKM\NN.   —  Ucbcr  clic  Colursion    \oii   Saly.l6<iiii£jrii  (Cohésion  <Jcs  tlisso- 
lulions  salines);  Wied.  Annalcn  cler  Physih,  t.  \\  II,  p.  333;  1882. 

Les  a[)pareils  enqjlo^és  pour  la  mesure  des  hauteurs  h  dans  les 
tubes  capillaires  sont  ceux  décrits  dans  un  Mémoire  antérieur  (  *  ). 


(*)  Voir,  Journal  de  Physiijuc,  2*  scrio,  i.  I,  [).  ayi,  les  résultais  précédcniincnl 
obtenus  par  M.  Volkmann. 
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Les  rajons  des  trois  tubes,  avec  lesquels  ont  été  faites  toutes  les 
expériences,  sont:  i""",io3,  o""",7o83  et  o"'"',5c»92.  Si  le  diamètre 
est  trop  petit,  les  erreurs  dans  la  mesure  modifient  trop  la  valeur 
de  la  constante  o-x  donnée  par  la  formule 


«,-/•/,(.-     \l       o,,,88{,-j 


et  qui  caractérise  la  cohésion. 

Les  tubes  sont  mouillés  d'avance  par  le  liquide  et  Taflleure- 
ment  se  fait  toujours  au  même  point  marqué  par  un  trait.  Il  est 
impossible  d'opérer  sur  des  liquides  [)rivés  d'air,  à  cause  de  Tac- 
lion  exercée  par  Tatmosphère  sur  la  surface  libre;  il  vaut  mieux 
emplo>er  de  Teau  saturée  d'air  par  ngilation  et  des  dissolutions 
faites  avec  de  Teau  distillée  ordinaire. 

L'auleur  tire  les  conclusions  suivantes  de  deux  séries  d'expé- 
riences faites  sur  Teau  et  sur  un  grand  nombre  de  dissolutions  sa- 
lines. Tune  à  la  température  ambiante,  l'autre  à  une  température 
constante  de  i5"  à  iG'*. 

1*^  Des  traces  d'impuretés  en  dissolution  ne  modifient  que  très 
peu  la  cohésion  ou  la  tension  superficielle; 

2**  La  cohésion  spécifique  a-i  d'une  dissolution  saline  diminue, 
en  général,  à  mesure  que  la  proportion  de  sel  augmente;  la  cohé- 
sion réelle  ou  constante  capillaire  ordinaire,  a  =  ^  <^/2  ^^  {^^  densité 
du  liquide)  augmente  à  peu  près  proporlionnellenient  à  la  quan- 
tité de  sel. 

3'*  Si  l'on  partage  les  sels  en  groupes,  d'après  leur  formule  chi- 
nii({ue,  la  cohésion  augmente,  en  génc'ral,  à  mesure  que  l'équiva- 
lent diminue. 

4"  La  mesure  de  la  cohésion  des  dissolutions  salines  permet  de 
calculer  la  cohésion  «.,  du  sel  anh\dre,  celle  a^  de  l'eau  étant  con- 
nue,  et  l'adhésion  ^/,.,  de  l'eau  et  du  sel  anhvdre. 

Lorsque  0\'i<i\{o\  rC-i)-)  comme  cela  arrive  pour  les  sels,  le 
corps  solide  ne  peut  être  mélangé  à  l'eau  en  toutes  proportions;  le 
contraire  a  lieu  si  (i\i~  ~((t\  ^(t-*)-  C*   D.\^.LE^Er. 


igo  K.  WAITZ.  —  DIFFUSION  DES  GAZ. 

K.  WAÎTZ.  —  Ucber  die  Diffusion  dcr  Gaze  (Sur  la  diffusion  des  gaz);  Wied. 

Ann.  der  Physik^  t.  XVII,  p.  201;  i88a). 

La  méthode  employée  présente  sur  celles  de  MM.  Loschmidt, 
Wreischko,  Beni^ar  et  v.  Obermayer,  l'avantage  de  permettre  de 
suivre  d'une  manière  continue  la  marche  du  phénomène.  Des 
deux  faisceaux  interférents  du  réfraclomètre  inlerférentiel  de 
M.  Jamin,  l'un  traverse  un  tube  horizontal,  de  o"',5o  de  longueur, 
fermé  par  des  glaces  verticales  bien  parallèles  et  plein  d'acide  car- 
bonique pur.  L'autre  traverse  une  caisse  rectangulaire  à  laquelle 
le  tube  est  accolé,  caisse  pleine  également  d'acide  carbonique  au 
commencement,  dont  l'ouverture,  bien  horizontale,  est  fermée  par 
un  couvercle  dont  les  bords  plongent  dans  une  gouttière  conte- 
nant du  mercure.  On  enlève  doucement  le  couvercle  au  moment 
d'une  expérience,  et  la  diffusion,  se  produisant  entre  l'air  atmo- 
sphérique et  l'acide  carbonique,  produit  un  déplacement  continu 
des  franges.  Du  déplacement  de  ces  franges,  on  déduit  la  compo- 
sition du  mélange  à  chaque  instant  à  la  profondeur  où  se  fait  l'ob- 
servation et  le  coefficient  do  diffusion  à  cet  instant.  La  lumière 
éclairante  était  celle  du  gaz  salé,  toutes  les  précautions  étant  prises 
pour  éviter  tout  échauffement  accidentel  de  l'appareil.  Trois  tubes 
semblables,  disposés  à  diverses  hauteurs  sur  la  paroi  de  la  caisse 
permettaient  d'effectuer  des  mesures  à  lo*",  20*^,1  et  35*^,2  de 
profondeur,  au-dessous  de  l'ouverture  de  la  caisse. 

Des  nombreuses  expériences  effectuées  par  l'auteur  il  résulte 
que  : 

1°  Le  coefficient  de  diffusion,  à  une  même  profondeur,  dépend 
de  la  pression  partielle  de  l'acide  carbonique  :  il  diminue  avec  le 
temps,  rapidement  d'abord,  puis  tend  vers  une  valeur  constante; 

2°  Ce  coefficient  limite  augmente  avec  la  profondeur  à  laquelle 
on  l'observe,  et  peut  être  considéré  comme  une  fonction  linéaire 
de  la  profondeur 

A- =  [0,14876 -f- 0,000253  arl.  — — 
•■  .sec. 

à  19°  et  à  la  pression  de  75 1™", 9. 

En  tenant  compte  de  cette  double  variation,  on  peut  calculer  le 
coefficient  moyen,  tel  qu'Obermayer  et  Loschmidt  se  sont  trouvés 
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l'observer.  On  retrouve  à  peu  près  le  nombre  d'Obermayer,  mais 
celui  trouvé  par  Loschraidt  est  trop  grand. 

Quant  à  la  comparaison  des  résultats  avec  les  théories,  l'auteur 
arrive  aux  conclusions  suivantes  :  la  théorie  de  Maxwell  (*)  ne 
peut  être  exacte,  car  elle  conduit  à  une  valeur  constante  du  coef- 
ficient de  diffusion.  La  formule  do  M.  Stephan  est  également 
inexacte  :  elle  ne  diffère  de  celle  de  Maxwell  que  par  un  facteur 
numérique.  D'après  celle  de  Meyer,  le  coefficient  de  diffusion 
décroîtrait  indéfiniment  avec  la  pression  partielle  de  Tacide  carbo- 
nique, ce  qui  est  inexact.  J.  Mâcé  de  Lépikay. 


L  PFAUNDLER.  —  Noliz  Uber  oinc  Kxplosion  cinos  Saucrsioirgazomclers  aus 
Zinkbiecb.  (Note  sur  rexplosioii  d'un  gazomètre  à  oxygèue,  en  zinc);  Wied. 
Ann.der  Physik,  t.  \MI,  p.  170;  i88i. 

Un  gazomètre  en  zinc,  contenant  de  Toxygène  préparé  depuis 
environ  six  mois,  fit  brusquement  explosion  lorsqu'on  approcha 
une  allumette  pour  essayer  le  gaz.  La  présence  de  l'hydrogène  ne 
peut  s'expliquer  que  par  la  dissolution  dans  l'eau  du  gazomètre  des 
vapeurs  acides  du  laboratoire  ;  la  cloche,  en  effet,  était  légèrement 
corrodée. 

Il  est  donc  prudent  de  recouvrir  d'un  vernis  les  cloches  en  zinc 
des  gazomètres.  G.  Daguenet. 


L.  PFAUNDLER.  —  Notiz  ttber  cine  Explosion  einer  mit  flUssiger  Kohlensâurc 
gefulltcn  Glasrôbre  (Note  sur  l'explosion  d'un  tube  de  verre  rempli  d'acide  car- 
bonique liquide);  Wied,  Ann.  der  Physik,  t.  Wil,  p.  175;  1882. 

Un  tube  contenant  de  Tacide  carbonique  en  partie  cristallisé, 
en  partie  liquide,  dont  la  partie  inférieure  était  plongée  dans  le 
mélange  d'acide  solide  et  d'éther  et  dont  la  partie  supérieure  était 
exposée  à  l'air,  éclata  tout  à  coup  avec  une  explosion  violente, 
quoique  ce  tube  eût  résisté  plusieurs  fois  à  des  températures  de 
3l^ 


(•)  Voir  l'article  de  M.Violle,  Journal  de  Physique,  i'*  sérient,  VI,  p.  181;  1877. 
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On  peut  supposer  que  le  tube,  rendu  fragile  par  celte  basse 
lempérature,  n'avait  pu  résistera  Faugmentation  de  pression  due  à 
la  volatilisation  du  liquide.  Il  est  cependant  plus  probable  que  la 
rupture  est  due  à  la  dilatation  de  Tacide  carbonique  solide  et  que 
cette  rupture  se  serait  produite  sans  explosion  au  moment  où  tout 
le  liquide  aurait  été  solidifié.  C.  Daguenet. 


Sitzungsberichte  der  Mathematisch-Natnrwissenschaftlichen  Classe  der 
Kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften  in  Wien;  1882  (<). 


V.  V.  ETTINriH.VlJSEN.  —  Évaluation  du  coefficient  diamagnéliquc  du  bismuth 

métallique  en  mesure  absolue,  p.  i. 

Dans  une  première  série  d'expériences,  on  compare  Faction 
inductrice  du  bismuth  à  celle  d'un  solénoïde.  Dans  la  deuxième  et 
la  troisième,  on  mesure  les  moments  de  rotation  d'un  barreau 
de  bismuth  placé  dans  le  champ  magnétique  d'une  spirale  traver- 
sée par  un  courant.  On  cherche  enfin  Taclion  directe  qu'exerce  à 
distance  le  corps  diamagnétique. 

Les  deux  premières  méthodes  comportent  plus  de  précision  que 
les  deux  autres. 

La  valeur  trouvée  du  coefficient  diamagnétique  est  comprise 
entre  1^,5  et  i4>5  X  io~*^. 

Ces  nombres  sonl  beaucoup  plus  petits  que  ceux  que  Ton  donne 
ordinairement. 

J.  STKFAN.  —  Sur  Tartion  masnrtiquc  du  fer  agissant  comme  écran,  p.  73. 

On  fait  osciller  un  aimant  sous  l'action  de  la  terre  en  le  plaçant 
dans  un  cylindre  creux  en  fer  et  Ton  mesure  l'afTaiblissemenl 
qu'éprouve  alors  la  composanle  horizonlale  du  magnétisme  ler- 
reslre.  Il  est  environ  le  dixième  de  la  valeur  absolue  de  celte  com- 
posante. 


(')  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  impériale  des  Sciences  de 
Vienne. 
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L'auteur  cite  plusieurs  expériences  d'induction. 

Un  fil  conducteur  roulé  en  liélice  est  dans  un  champ  niagné- 
lique.  On  y  fait  naître  des  courants  induits  d'intensilés  sensi- 
blement égales  en  enlevant  Tliélice  du  champ,  ou  en  la  laissant  en 
place  et  en  la  recouvrant  d'un  cylindre  creux,  en  fer  qui  détourne 
vers  ses  parois  les  lignes  de  force  qui  traversaient  Thélice. 

Un  cylindre  de  fer  entouré  d'un  iil  conducteur  roulé  en  hélice 
est  dans  un  champ  magnétique.  On  a  un  courant  d'induction,  si 
l'on  fait  tourner  à  la  fois,  autour  de  Taxe  du  cUindre,  le  fer  el 
rhélice.  On  a  encore  un  courant  si  le  fil  est  seul  mis  en  mouve- 
ment. Le  courant  disparaît  lorsque  le  cylindre  tourne  seul  dans 
l'hélice  immobile. 

Un  mouvement  de  translation  donne  des  résultats  différents.  Une 
hélice  de  fil  enveloppe  une  portion  d'un  anneau  de  fer  placé  dans 
un  champ  magnétique.  On  a  un  courant  si  Thélice  se  déplace 
le  long  de  l'anneau  immobile.  Le  courant  change  de  sens  lorsque 
l'anneau  glisse  dans  Théliee  en  repos.  La  rotation  simultanée  de 
l'hélice  et  de  l'anneau  autour  de  Taxe  de  ce  dernier  ne  donne  au- 
cun courant,  bien  que  les  portions  du  fil  [)lacées  à  rin'éricur  de 
l'anneau  soient  soumises  à  des  forces  magnétiques  moindres  que 
les  parties  extérieures. 

A.  WASS.Ml'TIl.    -  Sur  la  force  porlantr  électroniu^ii(Hi(}ii<\  p.  i  î. 

Deux  électro-aimants  semi-circulaires  sont  en  contact  par  leurs 
surfaces  polaires;  on  compare  la  force  portante  T  au  moment  ma- 
gnétique [X  de  l'unité  de  volume,  exprimée  en  mesures  absolues. 

T 
Le  quotient  —  présente  un  minimum  dans  le  voisinage  de  la  see- 

lion  placée  à  égale  distance  des  surfaces  polaires;  il  croît  lenle- 

luent,  à  partir  de  là,  avec  des  valeurs  croissantes  de  [x. 

T     , 
Le  quotient  —  n'est  pas  constant.  Sa  valeur,  d'abord  considé- 

rable,  diminue  très  rapidement  et  atteint  un  minimum  lorsque 
le  magnétisme  n'est  plus  que  les  0,80  de  ce  qu'il  était  tout 
d'abord.  Sa  valeur,  dans  la  section  neutre,  est  donnée  par  la  for- 
mule 

T 


•Jt  rq  [X* 


ir 
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q  est  la  grandeur  des  surfaces  de  contacl,  g  l'accélération  de  la 
pesanleur. 

L'expérience  montre  que,  si  Ton  place  entre  l'aimant  et  son 
contact  une  lame  de  mica  très  mince  et  si  l'aimantation  n'est  pas 
trop  forte,  la  force  portante  augmente  notablement  de  4*'^>7  ^sf^^-) 
par  exemple.  11  en  est  de  même,  mais  à  un  degré  moindre,  avec 
une  aimantation  plus  intense. 

A.  WASSMIJTH.  —  Sur  la  chaleur  spécifique  du  fer  aimanté,  et  sur  réquivalent 
niécauique  de  lu  diminulion  du  magnétisme  produite  par  la  chaleur,  p.  112. 

M.  Stefan  a  démontré,  en  i8'j4>  que  la  chaleur  spécifique  du 
fer  est  plus  grande  à  l'état  d'aimantation  qu'à  l'état  naturel.  Appe- 
lons Ao  le  travail  de  Taimantalion  nécessaire  pour  donner  au  fer, 
pris  à  o'*,  un  moment  magnétique  maximum  m,  t  la  température  à 
laquelle  le  moment  m  est  nul,  C,  c  les  chaleurs  spécifiques 
moyennes  du  fer  aimanté  ou  non,  1  l'équivalent  mécanique  de  la 
chaleur  : 

Ao---  Ï(C  — c)t. 

L'auteur  déduit  de  quelques  expériences 

C  —  Cr-   2,7  X  10-8        et       -Zr^    I  J4()°. 

A.  VVASSMtTII.  —  Sur  une  application  de  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur 

au  phénomène  de  Tuimantation,  p.  i<>7. 

Le  moment  d'un  milligramme  de  fer,  soumis  à  une  force  ma- 
gnétique, dépend  de  sa  température  et  de  la  pression  qu'il  sup- 
porte. 

Une  diminution  de  pression,  une  élévation  de  température  in- 
fluent sur  le  moment  d'un  des  sons  opposés. 

La  compression  dégage  des  quantités  de  chaleur  à  peu  près 
égales,  que  le  fer  soit  ou  non  aimanté. 

Le  fer,  soumis  dans  le  vide  à  une  force  magnétique  faible,  doit 
se  refroidir.  Jl  s'échaufferait^  au  contraire,  sous  la  pression  atmo- 
sphérique et  l'action  d'une  aimantation  plus  puissante. 
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E.  LECHER.    -  Sur  rémission  el  l'absorption,  p.  57. 

L'auteur  calcule  les  pouvoirs  absolus  (^mlssif  et  absorbant  d'uQ 
corps  en  fonction  des  pouvoirs  réflecteurs  difl'usifs  et  du  pouvoir 
émissif  des  corps  environnants. 

En  admettant  que  le  pouvoir  absorbant  absolu  soit  constant  à. 
toutes  les  températures,  il  en  conclut  : 

i**  Qu'un  corps  envoie  des  radiations  de  toute  réfrangibilité, 
quelle  que  soit  sa  température,  et  il  trouve  la  confirmation  de 
cette  loi  dans  les  travaux  des  physiciens  sur  la  photométrie  et  la 
chaleur  rayonnante; 

'i'^  La  distribution  dans  le  spectre  des  radiations  émises  est  in- 
dépendante de  la  température. 

L'auteur  cite  quelques  expériences  à  l'appui  de  cette  loi.  Il  place 
entre  deux  piles  formant  un  appareil  ihermométrique  'difi'érentiel 
une  lame  de  platine  incandescente  sur  ses  deux  faces  et  trouve 
que  les  pouvoirs  absorbants  de  certains  corps  interposés  entre  la 
lame  et  les  piles  conservent  à  peu  prés  le  même  pouvoir  absor- 
bant, bien  qu'on  fasse  varier  la  température  de  la  lame. 

Des  lampes  électriques  à  incandescence  lui  donnent  des  spectres 
de  même  qualité,  quelle  que  soit  la  température  du  fil  de  char- 
bon. 

Il  conclut  que  le  pouvoir  émissif  d'un  corps  quelconque  est, 
pour  toute  température,  une  même  fraction  de  la  fonction  qui  ex- 
prime le  pouvoir  émissif  d'un  corps  noir. 

L.  BOLTZMANN.  —  Photographie  directe  des  vibrations  sonores,  p.  3'|2. 

Le  corps  vibrant  est  une  lame  mince  de  fer,  analogue  à  celle 
d'un  téléphone  et  qui  recouvre  une  capsule  pleine  d'air;  elle  porte, 
en  son  milieu,  une  lame  de  platine  très  mince,  perpendiculaire  à 
son  plan  et  lui  communique  les  vibrations  qu'elle  reçoit.  On 
éclaire  fortement  la  lame  avec  la  lumière  solaire  et,  à  l'aide  d'un 
mi«;roscope  solaire,  on  forme  sur  un  écran  Timage  de  l'ombre 
de  cette  lame. 

En  recevant  la  lumière  sur  une  lentille  cylindrique,  on  transforme 
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celte  îrna^e  recliligne  en  un  poinl  que  Ton  reçoit  sur  un  cylindre 
tournant  recouvert  d'un  papier  photographique  sensible. 

Lorsq^u'on  parle  devant  l'appareil  vibrant,  l'ombre  se  déplacr 
et  dessine  sur  le  papier  une  ligne  sinueuse  qui  correspond  au\ 
vibrations  sonores. 

Les  voytiUes  donnent  une  sinusoïde  simple  ou  la  courbe  d'inter- 
férence de  deux  sinusoïdes. 

Les  courbes  des  consonnes  ont  quelque  analogie  avec  les  figures 
données  par  la  lettre  /'  dans  les  expériences  de  AL  Kœnig. 

Cl.  rinrpox. 
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SUR  LA  DIFFiBEHGB  DES  PBE88I0V8  BABOMÉTRiaUES  KH  DEUX  POmS 

D'un  MÊME  7EBTIGALE; 

Par  m.  J.  JAMIN. 

Les  observations  barométriques  faîtes  en  i832  par  Koemlz, 
entre  Zurich,  le  Rîghi  et  le  Faulhorn,  ont  fait  voir  que  la  diffé- 
rence des  pressions  entre  deux  points  superposés  varie  avec  les 
saisons;  qu'elle  atteint  son  maximum  en  été,  son  minimum  en 
hiver.  Depuis  cette  époque,  un  double  observatoire  a  été  créé  par 
M.  Alluard  au  sommet  et  à  la  base  du  puy  de  Dôme,  et  des  ob- 
servations barométriques  régulières  y  ont  été  exécutées  six  fois 
par  jour  sans  interruption  depuis  plus  de  quatre  ans  :  elles  mé- 
ritent toute  confiance.  J'ai  voulu  savoir  si  le  fait  annoncé  par 
Kaemtz  se  reproduit  chaque  année  au  puy  de  Dôme,  et  j'ai  calculé 
les  mesures  exécutées  par  M.  Alluard.  On  les  retrouve  en  effet 
avec  une  parfaite  régularité  non  seulement  pour  les  diverses  sai- 
sons, mais  aussi  pour  les  diverses  heures  du  jour,  avec  ce  carac- 
tère constant  que  les  différences  entre  les  pressions  observées  à 
la  base  et  au  sommet  diminuent  quand  la  température  augmente 
et  augmentent  toutes  les  fois  qu'elle  décroît,  de  sorte  qu'il  >  a, 
chaque  année  et  chaque  jour,  un  maximum  au  solstice  d'été  et  à 
3**,  et  un  minimum  au  solstice  d'hiver  et  au  moment  du  lever  du 
Soleil.  Voici  les  résultats  obtenus  en  1880  : 

Différences  des  pressions  au  sommet  et  à  la  base  du  puy  de  Dôme.  —  Année  iS*^o. 
6^  </.  i.!\  :i\  (i\  ,,'•. 

Cale.                      Cale.                      Cale.                       Cale.                       Cale.  CaJi- 

à  zéro                    à  xéro                   à  z  to                     k  zéro                     à  zéro  à  u'n» 

et                           et                         et                            et                            et  et 

Ob».      à  76o**,  Uba.      à  :iio**.  Obs.      à  :6o"".  (M»f.     à  ^Go"".  Ob».     à  :6.r".  Ob«.     a  :«  o— , 

JuDvier....   93/|.ï  ioi,3  93,29  101,8  93,07  102,0  9*,8^i  io.i,G  93,07  101,7  93, .îi  hu,»» 

Février....  91/18  io3,5  91,2^1  101,6  90,98  102,.)  90,79  i()3,8  91,11  io>,7  91, »S  10?, j 

\fars 9*^>«^>7  i*>3.o  90,^42  io3,o  89,77  ï*>3,7  8(),3'j  io3,6  89,69  10», 8  69,04)  10»,  5 

\vril ^y^i^l  ïOî>^  9<S*'>^  io3,.'>  89,97  ï^>3,.>  ^«7^  io3,6  88,90  io3,'|  90,21  n»»,9 

Mai 89,89  102,9  89,'|9  103,.')  89,1^1  io'|,i  88,71  io3,3  88,7')  io3,o  8<),3o  10», 7 

Juiu 89,26  102,9  88,86  io3,3  88,63  io'|,i  88,^3  i()3,.>  myy:^  io3,o  88,.')6  m*, 7 

J-uillet 87,77  102,7  ^7/1*  '<*''/l  ^^»^^  '"'^»7  ^^'^^3  '^'^7  '^^1%  ''^'M  *^7>'^"  »"•>'> 

Voûl 87,9*)  102,2  87,69  io3,3  86,93  io3,2  87,02  lo.J,.')  87,17  102,^  87/19  "'-v' 

Sepleiiibro.  88,71  io3,8  88,'4.>  io3,i  88,oj  103,7  87,69  io'|,'|  87,98  io3,o  88,39  ^«^^6 

ticlobre...  89,'47  102,6  89,^46  io3,3  88,96  io3,'4  88,73  io3,'4  88,96  i02,7  89,28  10». s 

Novembre.  91,61  102, 5  9i,4'>  ïo-î'7  9ï»33  io3,3  91,19  102^0  91,^47  102,7  9*»'''*  '•'■•7 

liéccinbrc..  91,^8  102,9  91,67  io3,j  91,07  io3,6  91/47  io3,6  91,5^  io3,i  91,6^  io».s 

/.  de  Phys.,  a*  série,  l.  II.  (Mai  i883.)  i\ 
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Les  mêmes  variations  se  retrouvent  au  pic  du  Midi,  dans  le 
centre  de  TAfrique,  sans  nul  doute  dans  tous  les  pajs  du  monde; 
drs  lors  elles  dépendent  d'une  cause  générale  qu'il  n'est  pas  difïicile 
de  constater  ni  de  calculer  :  c'est  la  température. 

Chaque  couche  de  l'atmosphère  absorbant  pendant  le  jour  une 
porlion  des  rayons  solaires  s'échauffe  et  se  dilate,  l'ensemble 
s'élève  et  se  gonfle  comme  un  ballon;  c'est  au  moment  du  maxi- 
mum d'échauffement  que  cette  poussée  est  le  plus  marquée  :  elle 
commence  au  lever  du  Soleil,  augmente  jusqu'à  3**  pour  diminuer 
ensuite;  alors  les  couches  d'air  s'affaissent  et  leur  épaisseur  totale 
décroît  jusqu'au  moment  du  lever  solaire  suivant.  Ce  gonflement 
et  la  dépression  qui  lui  succède  se  font  à  la  fois  sur  tous  les  points 
d'un  même  méridien  ;  peu  sensibles  vers  les  pôles,  ils  s'exagèrent 
<'t  deviennent  considérables  à  mesure  qu'on  approche  du  point  où 
le  Soleil  est  vertical  à  midi,  à  cause  des  grandes  variations  de  la 
température.  Pour  avoir  une  idée  de  leur  importance,  il  suffit  de 
remarquer  qu'au  pic  du  Midi  les  différences  diurnes  de  tempéra- 
rature  atteignent  jusqu'à  12"  dans  un  jour  d'été  et  que  la  cou- 
che atmosphérique,  épaisse  en  ce  lieu  de  2336",  se  dilate  de 
•>.366  X  o,oo366  x  12,  ce  qui  équivaut  à  io5°  environ.  L'effet  est 
encore  plus  marqué  de  l'été  à  Thiver  ;  la  température  moyenne 
variant  d'environ  22^,  le  boursouflement  atteint  190™.  Si  pour  une 
si  i'aible  allitude  il  se  produit  de  pareilles  oscillations,  on  peut  ad- 
mettre qu'elles  sont  bien  autrement  considérables  pour  l'atmo- 
sphère entière,  et  Ton  est  conduit  à  reconnaître  un  phénomène 
dont  le  rôle  est  considérable  :  un  gonflement  de  l'atmosphère  pen- 
dant Tété,  un  affaissement  ()endant  l'hiver,  et  chaque  jour,  à  3**, 
tout  le  long  du  méridien  éclairé,  une  crête,  une  sorte  de  côte 
continue,  très  élevée  en  son  milieu,  plus  basse  vers  les  pôles; 
puis,  comme  réchauffement  se  déplace  avec  le  Soleil,  c'est  une 
véritable  marée  atmosphérique,  une  vague  roulant  sur  le  globe 
qu'elle  parcourt  en  vingt-quatre  heures. 

Si  ces  dilatations  et  ces  contractions  se  faisaient  exclusivement 
dans  le  sens  vertical  et  si  la  pesanteur  ne  variait  pas  avec  l'altitude, 
il  n'en  résulterait  aucun  changement  de  pression,  parce  que  les 
couches  superposées  se  dilateraient  sans  changer  de  poids;  il  n'en 
est  pas  tout  à  fait  ainsi;  les  dilatations  se  font  dans  tous  les  sens. 
Il  en  résulte  des  courants  intérieurs  des  déplacements  latéraux;  le 
tout   se  complique   encore   des    diminutions   de   poids   qae   les 
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coaches  atmosphériques  éprouvent  quand  elles  montent.  De  là 
résultent  les  variations  horaires  du  baromètre  :  deux  maxima  à  la 
plus  grande  et  à  la  plus  petite  chaleur  du  jour  avec  des  minima 
intermédiaires,  variations  plus  marquées  vers  Téquateur,  plus 
faibles  vers  les  pôles,  toujours  très  petites,  seuls  indices  d'un 
g;rand  phénomène,  d'une  grande  variation  dans  la  hauteur  de  Tat- 
mosphère,  dont  elles  ne  font  comprendre  ni  l'étendue,  ni  la  grande 
importance.  C'est  un  phénomène  compliqué,  qui  varie  avec  la 
latitude,  l'altitude  et  la  saison,  et  dont  les  lois  sont  encore  peu 
connues. 

Mais  tout  se  simplifie  si,  au  lieu  de  Tatmosphère  entière,  on  se 
borne  à  considérer  deux  stations  sur  la  même  verticale,  à  des  alti- 
tudes différentes,  comme  au  puy  de  Uôme  et  à  Clermont.  La  dif- 
férence  H  —  h  des  pressions  qu'on  y  observe  mesure  la  pression 
exercée  en  bas  par  la  couche  intermédiaire  seule.  On  élimine 
ainsi  les  assises  supérieures  de  l'atmosphère  et  toutes  les  varia- 
lions  de  leur  niveau  pour  ne  considérer  qu'une  calotte  relative- 
ment mince  dont  l'épaisseur  est  invariable,  le  volume  constant  et 
dont  le  poids,  proportionnel  à  H — /i,  doit  diminuer  quand  la 
température  augmente.  On  voit,  en  effet,  par  le  Tableau  précédent, 
que  H  —  h  varie  très  régulièrement  chaque  jour  "et  pendant  l'an- 
rtée  entière,  diminuant  jusqu'à  3''  après  midi,  augmentant  ensuite 
jusqu'au  lever  du  Soleil  et  croissant  du  solstice  d'été  au  solstice 
d'hiver. 

Cette  explication  générale  ne  suffit  pas  :  on  peut  aller  plus  loin, 
calculer'approximativement  les  variations  que  H  —  h  doit  éprouver 
par  les  changements  de  température,  de  pression  et  d'état  hygro- 
métrique; pour  cela,  on  admettra  que,  dans  toute  l'épaisseur  de  la 
couche,  la  température,  la  pression  et  la  force  élastique/  sont  in- 
variables et  éi»:ales  aux  moyennes  des  observations  faites  au  sommet 
cl  à  la  base,  et  que  la  densité  en  chaque  point  est 
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et,  puisque  FI  — //  doit  être  proportionnel  à  cette  densité,  le  quo- 
tient de  H  —  Il  par  d  exprimera  la  pression  C  qu'exercerait  la 
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couche  intermédiaire  si  elle  élalt  parloiit  à  la  pression  760""  et  à 
la  teoipt^ralure  de  o";  ce  qiiolienl  est 

H_/,       /  T-f-/ 


(3t) 


2  ^'' 

OU,  approxiinatîveinenty 
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(3)  'i  X  ;<)(),,    -,     1-4   7--,,  — ,         I -^ =C; 

on    pourra,   sans  erreur  appréciable,  négliger  le  terme  en  /  ol 
écrire 
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On  peut  voir  que  les  valeurs  de  C,  calculées  dans  le  Tableau 
précédent,  sont  sensiblement  constantes  pour  chaque  mois.  Elles 
le  sont  également  pour  chaque  jour  et  à  toute  heure,  malgré  les 
pluies,  les  vents,  les  nuages  et  tous  les  accidents  qui  surviennent, 
et  Péquation  (j3)  est  une  relation  toujours  vérifiée  entre  les  obser- 
vations faites  au  sommet  et  à  la  base  d'une  montagne. 

H  et  h  variant  toujours  dans  le  même  sens,  et  presque  propor- 
tionnellement, Te  calcul  prouve  également  la  constance  de  l'ex- 
pression 
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11  faut  dém  )nlrer  maintenant  que  cette  pression  de  la  coucht* 
d'air  inférieure  doit,  en  effet,  être  constante,  ramenée  à  o  el  à 
7()<)'"'":  pour  cela,  il  faut  se  rappeler  que  la  densité  des  couches 
décroît  en  progression  géométrique  pour  des  altitudes  croissant  eu 
progression  arithmétique,  et  que  Ton  a,  en  appelant  x  Taltitude. 
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C'est  une  autre  expression   de  la  formule   barométrique  dan> 
laquelle  a  est  une  quantité  très  grande  ([ui  e»t 

le  coeflicient  a  étant  très  grand,  on  peut  se  contenter  des  deux 
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premiers  termes  de  la  série  et  écrire 

/*      L  2        J      i8|o5(n-  00260  eus  'x\)^ 

le  premier  membre  doit  donc  être  sensiblement  invariable. 


DE  L'AGTIOV   DE   LA   CHALEUR   SUR   LA   BORACITE   ET  LE   SULFATE 

DE  POTASSE; 

Par  m.  Er.  MALLARD. 

Un  très  grand  nombre  de  cristaux  cubiques  sont  biréfringenls; 
un  très  grand  nombre  de  cristaux  quadratiques,  ternaires  ou  sé- 
naires  sont  optiquement  uniaxes.  Ce  fait,  qu  Wait  signale  Brewsler 
dès  ses  premières  observations,  a  été  plus  lard  étudié  par  Biot  qui 
a  essayé  de  l'expliquer  par  IMnpothèse  de  la  polarisation  lamel- 
laire. Cette  explication,  aujourd'hui  complètement  abandonnée, 
fut  jadis  adoptée  sans  examen,  à  cause  du  grand  nom  de  Fauteur, 
par  presque  tous  les  savants,  bien  qu'elle  n'ex])lique  à  peu  près 
rien  et  qu'elle  soit  opposée  aux  lois  les  plus  certaines  de  la  Phy- 
sique et  de  la  Cristallographie.  Plus  tard  M.  Reusch  a  cherché 
une  autre  explication  dans  rh\])othèse  que  les  cristaux  peuvent 
exister  à  un  état  permanent  de  tension  intérieure  irrégulière,  sous 
Taclion  de  causes  mal  définies,  mais  que  Ton  peut  imaginer  ana- 
logues à  celles  qui   trempent  le  verre.   Les  cristaux  à  propriétés 
optiques  anomales  seraient  ainsi  des  cristaux  trempés. 

Cette  hypothèse  est  directement  démentie  par  le  caractère  même 
des  anomalies  optiques  dont  elle  se  propose  de  rendre  compte. 
C^est  ainsi  que,  dans  les  substances  prétendues  anomales,  on  ob- 
serve des  plages  étendues,  parfaitement  homogènes,  montrant  en 
lumière  convergente  les  franges  d'interférence  les  plus  régulières. 
Il  arrive  aussi  très  fréquemment  que,  dans  une  même  lame,  des 
plages  homogènes,  mais  optiquement  différentes,  se  juxtaposent 
suivant  un  plan,  sans  qu'il  y  ait  entre  elles  aucune  transition.  Or 
il  est  manifeste  que,  si  la  biréfringence  de  chacune  des  plages  était 
due  à  des  tensions  intérieures  différentes,  l'équilibre  mécanique 
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sérail  impossible,  puisque  le  plan  de  séparation  serait  sollicité  de 
part  et  d'autre  par  des  forces  qui  ne  se  feraient  pas  équilibre. 

D'ailleurs  la  possibilité  d'éprouver  la  trempe  est  une  propriété 
qui  jusqu'à  présent  n'a  été  rencontrée  que  dans  les  substances  col- 
loïdales. La  structure  même  des  substances  cristalliséesparait  rendre 
impossible  de  la  leur  attribuer,  et,  en  fait,  on  n*a  jamais  produit  dans 
un  cristal  rien  qui  ressemble  à  la  trempe.  M.  Reusch  a  pu  obser- 
ver des  phénomènes  de  réfraction  accidentelle  dans  des  substances, 
comme  le  sel  gemme,  qui,  par  suite  d'une  plasticité,  très  rare  d'ail- 
leurs dons  les  cristaux,  ont  contracté  sous  un  effort  mécanique 
des  déformations  permanentes;  mais  ces  phénomènes  très  excep- 
tionnels s'éloignent  beaucoup  de  ceux  de  la  trempe. 

Structure  cristalline  théorique  des  substances  pseudosymé- 
triques.  —  Je  crois  avoir  prouvé,  par  de  nombreux  exemples, 
que  les  anomalies  optiques  des  cristaux  sont  dues  en  réalité  à  ce 
que  la  vraie  symétrie  des  substances  qui  les  présentent  est  en 
désaccord  avec  celle  de  leur  forme  cristalline  extérieure. 

On  sait  que  la  forme  cristalline  est  due  à  la  distribution  réticu- 
laire  des  molécules  dans  l'espace.  La  symétrie  intérieure  d'un  cris- 
tal dépend  donc  à  la  fois  de  celle  de  la  molécule  et  de  celle  du 
système  réliculaire.  Or  la  théorie  ne  nous  montre  aucune  im- 
possibilité à  ce  qu'une  molécule  tout  à  fait  asymétrique,  par 
exemple,  possède  cependant,  soit  rigoureusement,  soit  seulement 
d'une  manière  approximative,  un  svstcme  réticulaire  doué  d'une 
symétrie  beaucoup  plus  élevée,  telle  que  celle  du  cube. 

Il  semble,  au  premier  abord,  qu'une  substance  qui  présenterait 
cette  particularité  devrait  former  des  cristaux  asymétriques,  et 
dans  lesquels  la  symétrie  cubique  du  système  réticulaire  s'accu- 
serait seulement  par  cette  particularité  que  les  incidences  mutuelles 
des  faces  seraient  celles  que  l'on  rencontre  dans  le  système  cu- 
bique. 

Il  n'en  est  cependant  pas  ainsi^  et  une  semblable  substance  peut 
former,  et  forme  presque  toujours,  des  cristaux  dans  lesquels  la 
symétrie  cubique  se  traduit  extérieurement.  Chaque  cristal  est  alors 
formé  par  le  groupement  régulier  d'un  certain  nombre  d'individus 
cristallins  asymétriques. 

Pour  comprendre  le  mode  de  formation  de  ces  groupements, 
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quelques  développements  sont  nécessaires.  La  cristallographie  dé- 
montre que,  si  Ton  suppose  un  réseau  cubique  limité  par  un  plan 
réticulaire  dWientation  dyssvmélrique,  on  peut  donner  à  ce  plan, 
dans  l'espace,  quarante-huit  positions  diflercntes,  sans  que  le  ré- 
seau cubique  cesse  d'occuper  sa  position  primitive.  Ces  quarante- 
huit  positions  sont  d'ailleurs  parallèles  entre  elles  deux  a  deux,  ce 
qui  réduit  à  vingt-quatre  le  nombre  des  orientations  réellement 
distinctes. 

Si  nous  avons  un  réseau  cubique  et  une  molécule  asymétrique^ 
nous  pouvons  supposer  la  molécule  liée  invariablement  à  un  plan 
réticulaire  dyssvmétrique  et  nous  en  conclurons  que  Ton  peut 
donner  à  la  molécule  quarante-huit  orientations  différentes  (paral- 
lèles entre  elles  deux  à  deux)  sans  que  la  position  du  réseau  soit 
modifiée. 

Supposons  le  polyèdre  régulier  à  quarante-huit  faces  de  la  cris- 
tallographie {fig'  I  )  ;  imaginons  le  solide  formé  par  la  réunion  de 
quarante-huit  pyramides  ayant  le  centre  pour  sommet  commun  et 

Mg.    I. 


chacune  des  quarante-huit  faces  pour  bases  respectives.  Supposons 
que  dans  chacune  de  ces  pyramides  la  molécule  ait  une  des  qua- 
rante-huit orientations  compatibles  avec  le  réseau  cubique  dont  la 
position  est  défmie  par  le  polyèdre,  et  nous  aurons  Texemple  d'un 
groupement  particulier  affectant  une  forme  extérieure  de  symétrie 
cubique,  bien  que  chacune  des  pyramides  qui  constituent  le  grou- 
pement soit  réellement  asymétrique  et  manifeste  cette  asymétrie 
par  ses  propriétés  optiques.  Un  tel  cristal  est  optiquement  carac- 
térisé par  un  ellipsoïde  d'élasticité  unique  recevant  quarante-huit 
ou  plutôt,  puisque  les  orientations  sont  parallèles  entre  elles  deux 
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à  deux,  vingl-quatrc  orientations  différentes.  Ces  vingt-quatre 
orientations  distinctes  ne  sont  pas  d'ailleurs  quelconques  ;  la  théorie 
les  prévoit  et  les  définit. 

Au  reste,  ce  qu'il  y  a  d'essentiel  dans  cette  conception,  c'est 
l'existence  simultanée,  dans  le  même  cristal,  des  vingt-quatre 
orientations  distinctes  de  la  molécule,  et  il  n'est  nullement  néces- 
saire que  chacune  d'elles  soit  en  quelque  sorte  parquée  dans  Tune 
des  quarante-huit  pyramides  que  nous  avons  imaginées.  On  com- 
prend quelle  variété  de  combinaisons  régulières  ou  irrégulières 
pourra  nous  présenter  la  natin*e  dans  la  structure  intérieure  de  ces 
substances  pour  lesquelles  j'ai  proposé  le  nom  de  pseudosymélri— 
f/aes,  et  M.  ïschermak  celui  de  mimétiques. 

m 

Structure  des  cristaux  de  boracite.  —  Les  cristaux  de  boracite 
ou  chioroborate  de  magnésie,  2(4B20',3MgO)-|- MgCl^,  présen- 
tent le  mode  de  structure  dont  nous  venons  de  faire  connaître  le 
principe.  Ces  cristaux,  très  faciles  à  dégager  complètement  de  la 
«gangue  de  gypse  et  d'anh\drile  qui  les  enveloppe,  sont  les  plus 
rigoureusement  cubiques  que  l'on  connaisse;  la  symétrie  et  l'inci- 
dence des  faces  sont  exactement  celles  qui  caractérisent  les  sub- 
stances antihcmiédriques  du  système  régulier;  cependant  on  sait 
depuis  longtemps  que  ces  cristaux  sont  très  énergiquement  biré- 
fringents. 

Kn  étudiant  la  structure  intérieure  de  ces  cristaux  par  rexameu 
optique  de  lames  minces  taillées  dans  des  sens  différents,  j'ai  fait 
voir  que,  si  le  système  réticulaire  de  la  boracite  est  rigoureusement 
cubique,  la  symétrie  des  molécules  est  seulement  orthorhombique. 
i^a  ihéorie  qui  précède  montre  que,  dans  ce  cas,  les  orientations 
distinctes  de  la  molécule  qui  peuvent  coexister  avec  une  même 
])Osition  du  réseau  sont  seulement  au  nombre  de  six.  Si  l'on  se 
représente  le  dodécaèdre  rhomboïdal  {Jig-  2),  un  cristal  de  boracite 
pourra  être  formé  et  l'observation  constate  qu'il  est  réellement 
formé  par  le  groupement  de  douze  pyramides  a>ant  le  centre  pour 
sommet  commun  et  chacune  des  douze  faces  comme  base  respec- 
tive. Toutes  ces  pyramides  ont  le  même  système  réticulaire;  elles 
ne  diflerent  entre  elles  que  par  Tortentation  des  molécules. 

Cette  différence  se  traduit  par  l'orientation  variable  des  axes  de 
Tellipsoïde  d'élasticité,  qui  est  d'ailleurs  le  même  pour  tous  les 
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cristaux  el  pour  toutes  les  parties  d'un  môme  cristal.  Dans  cha(|ue 
pyramide,  le  grand  axe  a  d'élasticité  optique  est  perpendiculaire  à 
la  base  rhombe  ;  le  pciit  a\e  c  qui  esi  la  bisseclricc  aiguë  positive 
est  parallèle  à  la  grande  diagonale  de  ce  rbombe;  l'axe  mojen  b 
est  parallèle  à  la  petite  diagonale.  \jc  plan  des  axes  optiques  est 
ainsi  normal  à  la  base  dont  il  contient  la  grande  diagonale;  l'angle 
vrai  des  axes  optiques  est,  d'après  les  observations  de  M.  t)esCloi- 
zeaux,  égal  à  83°,  G. 

Il  résulte  de  ce  qui  précède  qu'une  lame  mince  découpée  dans 
un  cristal  de  boracite,  parallèlement  à  une  face  1  du  dodécaèdre 
{Jig-  a),  coupe  les  sept  pvramides  \,  2,  2',  3,  4t  S,  6,  parmi  les- 
quelles il  y  en  a  deux,  2  et  2*,  dont  les  bases  et  les  ellipsoïdes 
d'élasticité  optique  sont  parallèles  entre  eux.  La  lame  portera  donc 
sept  plages,  délimitées  comme  le  montre  la  ftg.  S  et  dont  deux 
seulement  auront  les  mêmes  pixtpriétés  optiques.  I..CS  plages  3  et  1 


sont  séparées  par  un  plun  normal  à  la  base;  il  en  est  de  même  des 
plages  5  et  C.  Quant  aux  plages  i,  2  ot  2^,  elles  sont  séparées  de 
celles  qui  les  entourent  par  des  plans  inclinés  sur  la  lame.  Il  v 
aura  donc,  tout  autour  de  ces  plages,  des  baudes  dont  la  largeur 
sera  d'autant  plus  grande  que  la  lame  sera  plus  épaisse  et  dans 
l'intervalle  desquelles  deux  plages  optiquement  différentes  se 
superposent  en  biseau.  Ces  bandes  montreront  donc  des  franges 
colorées  parallèles  à  leurs  longueurs. 

La  plage  I  est  perpendiculaire  à  la  bissectrice  négative  obtuse 
et  le  plan  des  axes  ligure  par  le  signe  o— o  est  parallèle  à  la  grande 
diagonale  du  rbombe.  Les  plages  2  et  2'  sont  perpendiculaires  à  la 
bissectrice  positive  aigué  et  le  plan  des  axes  a  la  même  direction 
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que  dans  la  plage  i.  La  direction  d'extinction  de  la  plage  3  peul 
être  calculée  en  partant  de  la  valeur  de  Tangle  vrai  des  axes,  ob- 
servée par  M.  Des  Cloizeaux;  on  trouve  ainsi  que  cette  direction 
fait  un  angle  de  46°y4  avec  la  ligne  de  séparation  des  plages 3  été. 
Cet  angle  est  très  voisin  de  45*"  et  il  en  résulte  que  les  plages  3  et  4 
s'éteignent  en  même  temps,  mais  que  leurs  directions  d'extinction 
analogues  sont  perpendiculaires  entre  elles.  Il  en  est  de  même 
pour  les  plages  5  et  6,  puisqu'elles  sont  respectivement  symé- 
triques des  plages  3  et  4  par  rapport  au  centre  de  la  figure  qui  est 
la  trace  d'un  axe  binaire  normal  au  plan. 

Ce  partage  de  la  lame  en  sept  secteurs  régulièrement  délimités, 
comme  le  représente  hijlg.  a,  s'obser^'e  quelquefois  très  nette- 
ment dans  les  beaux  cristaux  de  boracite;  mais,  en  général,  les 
six  plages  optiquement  différentes  dont  se  compose  la  lame  se 
groupent  plus  ou  moins  irrégulièrement  et  suivant  des  lois  pour 
la  connaissance  desquelles  je  suis  obligé  de  renvoyer  au  Mémoire 
spécial  que  j'ai  publié  sur  ce  sujet  (  *  ).  Dans  tous  les  cristaux,  quels 
qu'ils  soient,  les  lames  taillées  parallèlement  à  une  face  du  dodé- 
caèdre ne  renferment  d'ailleurs  aucune  plage  dont  les  propriétés 
optiques  ne  se  rapportent  pas  à  l'une  des  six  plages  de  Xsijig,  i>.. 

Il  faut  remarquer  que  la  biréfringence  de  la  boracite,  ne  pou- 
vant être  attribuée  à  la  forme  du  réseau  qui  est  cubique,  ne  peut 
avoir  pour  cause  que  la  dyssymétrie  relative  des  molécules.  Ainsi 
se  trouve  résolue,  au  moins  pour  la  boracite,  la  question  dont  se 
préoccupait  déjà  Brcwslcr,  de  savoir  si  les  propriétés  de  la  double 
réfraction  doivent  être  rapportées  à  la  forme  des  molécules  ou  à  la 
manière  dont  les  centres  de  gravité  de  ces  molécules  sont  distri- 
bués dans  l'espace.  Il  est  très  vraisemblable  que  ce  qui  est  vrai 
pour  la  boracite  l'est  aussi  pour  toutes  les  substances  cristal- 
lisées. 

M.  Klein,  professeur  à  Gôtlingue,  a  repris  et  vérifié  les  obser- 
vations que  j'avais  publiées  (^)  sur  la  boracite.  Il  a  cru  cependant 
pouvoir  attribuer  la  biréfringence  si  énergique  de  cette  substance 
à  des  tensions  intérieures,  du  genre  de  celles  qu'avait  imaginées 


(')  Z>e  l'action  de  la  chaleur  sur  les  cristaux  de  boracite  {.Bulletin  de  la 
Soc.  min.  de  France,  1882,  n**  6). 
(^)  Annales  des  Mines,  7*  sériCi  t.  X;  1876. 
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M.  Reusch,  produites  par  une  action  analogue  à  celle  de  la  trempe. 
Je  me  coq  tenterai  ici  de  faire  observer  que  celte  opinion  est  abso- 
lument incompatible  avec  ces  deux  faits  incontestés  : 

1°  Que,  dans  un  cristal  de  boracite,  rdlipsoïde  d^élasticité  op- 
tique est  rigoureusement  le  même  en  chaque  point,  quoique  avec 
une  orientation  différente  ; 

2^  Que  tous  les  cristaux  de  boracite  ont  le  même  ellipsoïde 
d^élaslicité  optique. 

ACTION    DE    LA    CHALEUR    SUR    LES    CRISTALX    DE    DORACITE. 

Changement  d^ orientation  des  molécules,  —  En  cherchant 
des  faits  propres  à  appuyer  son  opinion,  M.  Klein  a  eu  Tidée  heu- 
reuse de  soumettre  à  Faction  de  la  chaleur  lesJames  de  boracite, 
taillées  pour  Texamen  optique. 

Il  e5t  manifeste,  en  eOet,  que  si  la  biréfringence  de  la  boracilc 
est  due  à  quelque  cause  analogue  à  la  trempe,  Taction  d*une  tem- 
pérature élevée  doit  la  détruire  ou  la  modifier  profondémenl. 
M.  Klein  constata  que  Faction  de  la  chaleur  modifie,  en  effet,  les 
propriétés  optiques  des  lames  observées,  et  il  en  conclut  que  son 
opinion  était  désormais  appuyée  sur  des  faits  expérimentaux  in- 
contestables. Celle  conclusion  fut  adoptée  par  quelques-uns  des 
plus  érainenls  minéralogistes  allemands. 

£n  reprenant  les  expériences  de  M.  Klein,  dans  les  conditions 
mêmes  où  celles-ci  avaient  été  faites,  je  constatai  qu^une  lame 
de  boracite,  après  avoir  été  chauffée  à  une  température  supérieure 
à  3oo°  ou  4oo",  ne  présente  plus,  en  effet,  la  distribution  plus  ou 
moins  régulière  des  plages  optiques  qu'elle  présentait  avant  Faction 
de  la  chaleur  ;  mais  je  constatai  en  outre  que,  même  après  cette 
action,  aucune  plage  douée  de  propriétés  optiques  nouvelles  n'a 
pris  naissance.  Dans  une  lanrie  taillée  parallèlement  à  une  face 
dodécaédrique,  par  exemple,  chacun  des  points  de  la  lame,  avant 
comme  après  Faction  calorifique,  appartient  optiquement  à  Fune 
des  six  plages  de  làjig.  2  ;  tout  s'est  donc  borné  à  une  distribution 
différente  des  plages.  IJ ellipsoïde  optique  est  resté  le  même  en 
tous  tes  points;  il  est  demeuré  invariable  de  forme;  Forientation 
seule  en  a  été  modifiée,  mais  ces  changements  eux-mêmes  ont  été 
limités  étroitement  à  ceux  que  la  tliéorie  indique  comme  possibles. 
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L'observalion,  d^ailleurs  si  curieuse,  de  M.  Rlein,  bien  loin  de 
démentir  Topinion  que  j^avais  énoncée,  en  était  au  contraire  la 
démonstration  la  plus  manifeste.  Interprétée  convenablement, 
cette  observation  n'en  montre  pas  moins  ce  fait  très  surprenant, 
que  la  chaleur  peut  changer  Torientation  des  molt^cules.  Telle  est, 
en  effet,  l'interprétation  nécessaire  des  faits,  puisque  c'est  la  dys- 
svmélrie  de  la  molécule  qui  seule  produit  ici  la  biréfringence  et  que 
Torientation  de  rellipsoïde  optique  est  ainsi  fixée  invariablement  à 
celle  de  la  molécule. 

Change  ment  de  symétrie  des  molécules,  —  Dimorphisme  de 
la  boracite,  —  En  répétant  les  expériences  de  M.  Klein,  j'avais 
observé  des  phénomènes  très  surprenants  et  temporaires,  que  je 
n'avais  pu  parven^^  à  m'expliquer.  Je  fus  ainsi  conduit  à  suivre, 
sous  le  microscope  polarisant,  l'action  de  la  chaleur  sur  une  lame 
de  boracite.  Il  suffit  de  se  servir  d'un  microscope  à  faible  grossis- 
sement, de  manière  à  pouvoir  placer  la  lame  à  une  distance  suffi- 
sante de  l'objectif.  Le  polariseur  étant  aussi  écarté  du  porte-objet, 
on  place  la  lame  cristalline  sur  une  lame  de  verre  qui  repose  elle- 
même  sur  une  plaque  métallique  allongée,  percée  d'un  trou  au- 
dessous  de  la  lame  de  verre  et  dont  on  peut  chauffer  les  deux 
extrémités  par  des  becs  Bunsen. 

On  peut  aussi  disposer  le  microscope  horizontalement  et  placer 
la  lame,  tenue  verticale  par  une  pince,  dans  une  étuve  aplatie  por- 
tant deux  orifices  placés  en  regard  et  fermés  par  des  lames  de  verre. 
L'étuve  est  assez  allongée  pour  qu'on  puisse  en  chauffer  les  deux 
extrémités.  Des  thermomètres,  dont  les  boules  sont  placées  très 
près  de  la  lame,  permettent  de  mesurer,  au  moins  approximati- 
\ement,  la  température  de  celle-ci. 

Prenons-en  une  taillée  parallèlement  à  une  face  dodécaédrique. 
[^a  lame  montre,  dans  ce  cas,  les  plages  1  et  2  de  \2ijig,  \i  ;  les  pre- 
mières sont  perpendiculaires  au  plus  grand  axe  d'élasticité  a^ 
les  secondes  au  plus  petit  c.  Dans  la  lumière  blanche,  la  teinte 
des  plages  1  correspond  à  une  épaisseur  d'air  égale  à  e(/ic  —  /i*), 
c  étant  l'épaisseur  de  la  lame,  ne  le  plus  grand  indice  principal 
et  nb  l'indice  mojen;  la  teinte  des  plages  2  correspond  à  une 
épiisseur  d'air  égale  à  s(/i6  —  /*«).  En  observant  entre  deux 
niçois  croises  à  angles  droit  les  teintes  de  chacune  de  ces  plages, 
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soit  seules,  soit  doublées  de  lames  quart  d'onde  convenablement 
orientées,  j'ai  trouvé  pour  une  des  lames 

£  (/le  -    no)  =  ISI2,     i(  n/,  —  Ha  )  =  io5, 

en  cent-raillièmes  de  millimètre. 

En  portant  cette  lame  dans  Fétuve.  on  constate  que  les  teintes 
de  toutes  les  parties  de  la  lame  se  modifient  beaucoup  et  qu'elles 
baissent  toutes,  ce  qui  annonce  que  la  double  réfraction  va  en 
diminuant.  A  aGo",  cette  double  réfraction  est  encore  très  éner- 
gique; car  on  trouve,  par  Tobservation  des  leinles  qu'ont  prises  les 
plages  1  et  2, 

s'  ( n[.  ■  -  n'f, )  =r  y  ),     i  (  fi/,  —  /?;,  )  =  yo. 

Non  seulement  les  différences  fir  —  ni,  el  ni,  —  n^  ont  diminur 
Tune  et  l'autre,  mais  elles  se  sont  rapprochées  Tune  de  Tautre , 
de  sorte  que  le  demi-angle  >rai  des  axes  s'esl  rapproché  de  |5". 
Les  nombres  précédents  donneraient  V  =  ^4^,3. 

.Mais  un  phénomène  bien  plus  singulier  apparaît  soudainement. 
Dès  (|u'une  partie  de  la  lame  arrive  à  une  température  déterminée, 
que  mes  observations  fixent  à  un  chiffre  voisin  de  26i°(*  ),  cette 
partie  desient  snfniemenf  uniré/rinficnte ;  elle  paraît  donc  noire 
entre  les  niçois  croisés,  blanche  entre  les  niçois  parallèles.  H  n'>  a, 
sous  ce  rapport,  aucune  différence  entre  les  diverses  plages,  o|)ti- 
quement  différentes,  de  la  lame.  Toutes  deviennent  uniréfVingentes 
en  même  temps.  Si  Ton  met  plusieurs  lames,  taillé(.'s  dans  des  sens 
différents  ou  d'épaisseurs  différentes,  cote  à  cote  sur  la  même  lame 
de  verre,  toutes  deviennent  uniréfringenles  en  même  temps,  ou  du 
moins  le  très  léger  retard  de  chacMine  d'elles  est  manifestemrnt  du 
à  ce  que  la  température  nécessaire  ne  les  atteint  pas  toutes  en 
même  temps. 

Lorsque  la  température  est  poussée  au  delà  de  26 1",  Tuniré- 
fringence  persiste. 

Lorsqu'on  laisse  refroidir  la  lame,  Tuniréfringence  [persiste  jus- 


(')  Dans  le  Bulletin  de  la  Société  minéralo:^it/ue,  d'après  des  ohservatims  dont 
je  signalais  le  peu  de  prô<-.isiou,  j'avais  donné  avec  doule  le  ehifFre  de  30*)°.  lU's 
observations  nouvelles,  fait«^s  p.ir  une  aulre  iiiéJiode  et  dont  je  parl/ni  plus  loin, 
me  font  penser  que  le  chiffre  cjue  j'indicpie  ici  s'approche  davantage  de  la  vcri;r, 
sans  pouvoir  être  considcré  lui-même  comme  tout  à  fait  précis. 


210  ER.  MALLAHD. 

qu*à  ce  que  la  lame  revienne  à  la  température  de  261**.  Dès  que 
celle-ci  esl  atteinte,  la  biréfringence  réapparaît  et  avec  la  même 
soudaineté  qu^ellc  avait  disparu  précédemment.  On  constate, 
après  cette  réapparition  de  la  biréfringence,  que  Tellipsoide  op- 
tique n^a  pas  changé;  Tangle  des  axes  est  resté  le  même;  la  lame 
dodécaédricjuc  possède  encore  les  mêmes  six  espèces  de  plages 
(|u'elle  possédait  antérieurement  et  ces  six  espèces  seulement.  La 
configuration  des  plages  a  seule  été  modifiée. 

Il  résulte  de  là  que  la  boracile,  uni  réfringente  et  par  conséquent 
cubique  au-dessus  de  'i6i°,  est  biréfringente  et  rhombique  au- 
dessous. 

On  a  donc  un  exemple,  le  premier  à  ce  que  je  crois,  d'une 
substance  dimorphe,  qui  passe  d'une  de  ses  formes  à  l'autre,  en 
un  point  rigoureusement  déterminé  de  réchelle  des  températures, 
de  la  même  manière  que  l'eau  passe  à  o"  de  l'état  liquide  à  l'état 
solide  ou  inversement. 

11  faut  remarquer  que  ce  changement  de  symétrie  dans  la 'struc- 
ture cristalline  est  ici  d*autant  plus  intéressant  qu'on  en  peut  affir- 
mer la  nature.  Dans  la  plupart  des  substances  dimorphes,  en 
elfct,  il  peut  y  avoir  à  la  fois  changement  du  système  réticulairc  et 
changement  du  groupement  moléculaire,  sans  qu'on  puisse  dire  si 
le  second  changement  se  produit  ou  non.  Dans  le  cas  actuel, au  con- 
traire, le  réseau  de  la  boracito  étant  rigoureusement  cubique  à  la 
température  ordinaire  ne  subit  aucun  changement,  au  moins  dans 
sa  symétrie.  La  molécule  est  donc  modifiée  et  seule  modifiée: 
à  la  température  ordinaire,  elle  ne  possède  que  la  symétrie  ter- 
binaire;  à  i>.()i",  celte  symétrie  fait  place  soudainement  à  la  sy- 
métrie cubique. 

Cette  modification  moléculaire  doit  évidemment  être  accompa- 
gnée d'une  certaine  absorption  de  chaleur.  J'ai  pu,  grâce  au  con- 
cours qu'a  bien  voulu  me  (grêler  mon  ami  M.  Le  Chàtelier,  la 
nuîltre  en  évidence  [)ar  deuv  procédés  différents. 

Le  premier  conslsl(î  à  [)lacer  un  petit  ])anier  en  laiton  contenant 
une  petite  quantité  decristauv  de  boracite  (3^'", 'i5)  el  la  boule  d'un 
thermomètre,  dans  une  étuve  chauffée  lentement  par  un  bec  Bunsen 
précédé  d'un  régulateur. 

On  marq'.ie,  de  degré  en  degré,  la  marche  du  thermomètre  sur 
un  disque  noirci  tournant  avec  une  vitesse  constante.  On  constate, 
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sans  aucune  incertitude,  que  Pécha ufTement,  d'abord  très  régulier, 
devient  5/i6ï7emen^  beaucoup  plus  lent  à  partir  de  a6i°  environ. 
L'obser\'ation  peut  être  contrôlée  en  notant  de  même  la  marche  du 
refroidissement. 

Le  second  procédé  consiste  à  suivre  les  variations  de  la  chaleur 
spécifique.  Nous  opérions  avec  un  calorimètre  de  M.  Berthelot. 
Nous  faisions  varier  la  température  en  ajoutant  des  poids  sur  le 
régulateur  à  gaz,  et  nous  attendions  toujours  que  la  température, 
marquée  par  un  thermomètre  à  mercure,  fût  bien  stationnaire. 
Voici  les  nombres  que  nous  avons  observés  : 

Chaleur 
spécifique  nioycnne     Accroissement 
Températures  T.  entre  i3"  et  T".  pour  i'*. 

0 

i5o 0,216  ^ 

û                                     Q  o,ooo3i 

ai  8 0.237  /. 

■    /  0,00016 

2Î9 0,242  - 

i                                   PO  0,00108 

273 0,268  ^ 

0  ,  0,00016 

3ii 0,274  ^ 

01  ' .  o,oooo5 
332 Oj^74 

Je  donne  les  nombres  tels  que  nous  les  avons  observés;  il  faudrait 
les  corriger  en  rapportant  les  températures  au  thermomètre  à  air 
et  en  tenant  compte  de  ce  que  la  tige  du  thermomètre  n'était  pas 
chauffée  égaUîuient  sur^  toute  sa  longueur.  Ces  corrections,  qui  sont 
d'ailleurs  de  signes  contraires,  sont  Tune  et  l'autre  si  incertaines 
que  j'ai  préféré  ne  pas  les  faire,  pour  ne  pas  paraître  viser  à  une 
précision  qui  serait  illusoire.  Les  observations,  telles  qu'elles  sont, 
ne  laissent  d'ailleurs  aucun  doute  sur  la  marche  du  phénomène.  Un 
simple  coup  d'œil  montre  que  la  chaleur  spécifique  croît  assez  for- 
tement jusque  vers  249°  cl  qu'entre  a49°  et  9-73"  l'accroissement 
devient  subitement  beaucoup  plus  considérable  pour  redevenir 
très  faible  au-dessus  de  273". 

D'après  les  données  qui  précèdent,  la  chaleur  absorbée  par  le 
changement  d'état  cristallin  de  la  boracite  serait  égale  à  5*^*',74  par 
unité  de  poids.  Cette  chaleur  serait  suffisante  pour  augmenter  la 
température  de  23°,4  à  partir  de  celle  où  le  changement  d'état  se 
produit.  En  faisant  la  correction  relative  à  la  tige  du  thermomètre, 
de  manière  à  avoir  des  températures  certainement  trop  élevées,  on 
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trouverait  4^**,  53  seulement.  Le  vrai  nombre  doit  se  trouver  com- 
pris entre  ces  deux-là. 

D'après  Mitscherllcli,  la  chaleur  de  transformation  du  soufre  oc- 
laédrique  en  soufre  prismatique  est  égale  à  2^*',  2^  et  sufiirail  à 
élever  de  1 2",  1  la  température  du  soufre. 

ACTIOU  DE  L4CH4LEUR  SUR  IeS  CRISTAUX    DE  SILFATE  DE  POTASSE 

Structure  des  cristaux  de  sulfate  de  potasse,  —  Le  sulfate 
de  potasse  anhydre  cristallise  dans  le  système  orthorhomhique, 
mais  il  est  pseudosénalre,  car  Tangle  des  faces  m  du  prisme  est 
égal  à  I  •>-o"  i\' .  Les  substances  pour  lesquelles  Tangle  des  faces  m 
est  ainsi  voisin  de  120^  se  comportent  comme  si,  Tangle  étant 
exactement  de  120",  le  réseau  cristallin  était  sénaire  avec  des  mo- 
lécules rhombiqucs. 

Dans  ce  cas,  beaucoup  plus  simphr  que  celui  des  substances 
pseudo-cubiques,  telles  que  la  boracite,  les  cristaux  sont  générale- 
ment formés  par  des  groupements  depuis  longtemps  connus. 
C'est  ainsi  que  les  beaux  cristaux  de  sulfate  de  potasse  sont  des 
primes  hexagonaux,  terminés  par  des  pointemenls  réguliers  à  six 
i'aces;  mais,  en  taillant  une  lame  normale  à  Taxe  vertical,  on  la 
voit  formée  de  six  secteurs  de()o",  disposés  comme  dans  la //^'.  .{. 
Ces  secteurs  ont  le  même  erii|)soïde  optique;  Forientation  seuir 

Fig.  \.  , 


de  cet  ellipsoïde  varie  de  l'un  à  Tautre.  Dans  chacun  d'eux,  la 
bissectrice  aiguë  positive  est  normale  à  la  lame  et  le  plan  des 
axes  est  perpendiculaire  à  ^•,  c'est-à-dire  au  coté  de  l'hexagone. 
L'angle  vrai  des  axes  est  égal  à  6()'^54'  (Des  Cloizeaux). 

Une  lame  présente  ainsi  trois  espèces  de  plages  optiquement 
distinctes.  La  disposition  relative  de  ces  plages  est  soumise  d'ail- 
leurs à  des  irrégularités  analogues  à  celles  que  nous  avons  déjà 
remarquées  à  propos  de  la  boracite. 
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Changement  d'* orientation  et  changement  de  symétrie  des 
molécules  sous  Vinjluence  de  la  chaleur.  —  Dimorphisme  du 
sulfate  de  potasse.  —  Si  I*on  porte  une  semblable  lame  sous  le 
microscope  polarisant  et  si  on  la  chauflfe,  on  voit  la  teinte  de  cha- 
cun des  secteurs  baisser  très  lentement.  Vers  4^^"?  1^  lame  dé- 
crépite fortement  et  se  brise  en  menus  fragments.  Si  Ton  prend 
un  de  ces  fragments,  on  constate  qu'il  a  contracté  de  nombreuses 
hémitropies  dont  les  plans,  perpendiculaires  à  la  lame,  se  croisent 
sous  des  angles  de  3o"  et  de  ôo''.  Chacune  des  parties  limitées  par 
un  de  ces  plans  d'hémitropie  a  les  propriétés  optiques  d'une  des 
plages  de  la  fig.  4-  On  constate  donc  que  la  chaleur  produit ,  dans 
le  sulfate  de  potasse  comme  dans  la  boracile,  un  changement  dans 
l'orientation  des  molécules. 

Si  Ton  continue  à  chauffer  ce  fragment  isolé  qui,  en  général, 
ne  décrépite  plus,  on  observe  qu'à  une  température  élevée,  très 
voisine  de  celle  de  la  fusion  du  verre,  le  fragment  devient  uniaxe 
et  prend  une  teinte  noire  entre  les  niçois  croisés  à  angle  droit, 
blanche  entre  les  niçois  parallèles.  En  laissant  la  lame  se  refroidir, 
la  biréfringence  reparaît  subitement  lorsque  la  température  du 
point  de  passage  est  atteinte. 

Ainsi,  de  même  que  la  boracite  devient  unîréfringente  à  3oo®, 
les  deux  axes  d'élasticité,  situés  dans  le  plan  de  la  lame  de  sulfate 
de  potasse  taillés  normalement  à  l'axe  pseudosénaire,  deviennent 
subitement  égaux  à  une  température  6,  que  nous  essayerons  de 
déterminer  approximativement  tout  à  l'heure. 

Pour  déterminer  quelle  est,  après  ce  changement  d'étal,  la  na- 
ture de  l'ellipsoïde  d'élasticité,  il  faut  recourir  à  l'observation 
^l'une  lame  taillée  parallèlement  à  l'axj  pseudosénaire  et  norma- 
lement à  la  bissectrice  négative. 

Si  l'on  place,  côte  à  côte,  sur  le  porte-objet,  une  lame  normale 
et  une  lame  parallèle,  ou  plutôt  des  fragments  de  chacune  de  ces 
deux  lames,  ayant  subi  la  décrépitalion  qui  se  produit  vers  4oo"i 
on  voit,  en  même  temps  que  la  teinte  de  la  lame  normale  baisse 
lentement,  celle  de  la  lame  parallèle  baisser,  au  contraire,  avec 
une  très  grande  rapidité.  A  une  certaine  température  6;„,  la  teinte 
de  la  lame  parallèle  est  devenue  grise.  Au-dessus  de  cette  tempé- 
rature, la  teinte  de  la  lame  parallèle  commence  à  monter,  mais  le 
signe  de  la  lame  a  changé  ;  au  moment  où  la  lame  normale  devient 
y.  de  Phyê.,  a*  «érie,  t.  II.  (Mai  i883.)  i5 
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noire,  on  voit  la  teinte  de  la  lame  parallèle  s'élever  si[}^^^:^qQflçnt 
en  passant  par  toutes  les  couleurs  du  spectre^  pour  ^l^^^K^^^.pqf^ 
teinte  qui  reste  à  peu  près  fixe,  mais  qui  continuerai ti,|^ejiH{tf;étre 
à  monter  encore  légèrement  si  les  observations  n'ét^ei)^jji\^;;f^ipi- 
tées  par  l'impossibilité  d'élever  davantage  la  ten;f:^^i;^j^ujriÇ|.s^ns 
fondre  la  lame  de  verre  sur  laquelle  les  deux  lam^^pj;jf  t^m^es 
reposent.  ..vf,-.'!  f'*-^  -.t. , 

Si  Ton  appelle  r,j,  i^up  ?»  • 

ftp  l'indice  suivant  la  direction  normale  à  la  base />,^ '*''■*' ^'  *"'" 
rih  rindice  suivant  la  direction  perpendiculaire  à  A^V*^^'  '"*'' 
rig  l'indice  suivant  la  direction  perpendiculaire  à  g^^"^  il  '  1»  ;  •  ; 

on  a,  à  la  température  ordinaire,  ,^|»  ro\\ti'r, 


n 


p 


=  1,497»     /»A  =  i,Î935,     /i^=f,io^.'"''''>  '-'^'^ 


1 1  j   '»!'«]*••• 

La  teinte  de  la  lame  parallèle  à  l'axe  corresppn.<n.^  lAPt^  épais- 
seur d'air  égale  à  e(/i^  —  n^),  e  étant  l'épaisseur  d^lj^^^n^e^* 

En  portant  la  lame  dans  l'étuve,  on  peut,  par  r9f)^Çf;Y^tioin  des 
teintes  successives,  déterminer  approximativemen]i|,.]^ Jtpji;  .des  va- 
riations de  t^fip  —  nh)t  et  l'on  constate  que  ces  v,arj^jtions  sont 
sensiblement  proportionnelles  à  la  température.    .  ,  ^.^  .,« 

C'est  ce  qui  résulte  des  observations  suivantes^  f^it^^,  avec  une 
lame  de  o"*'",43  d'épaisseur  environ:  ..;•.,. t 

en  loo  millièmes  de  millim. 

Température.  Teintes  correspondantes.  Ob$.c;rir^^. Calculé. 

3o**  Vert  du  i"  ordre ^4^»^  '  '^'^ 

loo  Pourpre iiQ.,  ii^ 

I  jo  Orang(î lOo  98 

200  Vert ho"  '  '  72 

?{)  Violet 57,5  54 

287  Jaune 35-.  ^  38 

3oo  Jaune  paie Z^<(\  ,  32 

3r2  Blanc  jaunâtre o.(\  .  27 


•  »  • 


On  peut  représenter  ces  observations  par  la  formule  approxima- 
tive 

£(W;,—  n/e)  =  l>2  —  o,îO, 


I 


(jiii  a  servi  à  calculer  les  nombres  de  la  (leuxièuic  colonne. 


I 
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On  en  déduit 

rip  —  /!/,  =  o,oo35  —  0,00000930. 

D'après  cette  formule,  la  température  0;,,,  pour  laquelle  Up  —  n^ 
est  nul  et  à  partir  de  laquelle  la  lame  change  de  signe,  serait 
égaleà38o°(*). 

Avec  une  lame  taillée  normalement  à  Taxe  on  trouve,  par  le 
même  procédé  approximatif, 

n/i  —  /t^  =  o,ooij — o,oooooo830. 

Si  Ton  convient  arbitrairement  de  regarder  n^  comme  constant 
avec  la  température,  on  peut  représenter  par  le  diagramme  de  la 
fig.  5  la  loi  des  variations  que  subissent  les  indices  np  et  Hg  sous 
rinfluence  de  la  chaleur.  Ce  diagramme,  dans  lequel  les  tempe- 

Fîg.  5. 


êMof 


H, 


ratures  sont  les  abscisses  et  les  ^indices  sont  les  ordonnées,  per- 
met de  se  rendre  compte,  d'un  simple  coup  d'œîl,  des  variations 
considérables  qui  se  produisent  avec  la  température  dans  la  biré- 
fringence des  cristaux  de  sulfate  de  potasse. 

On   voit  sur  ce  diagramme  que  ces  cristaux  sont  biaxes  pour 
loiiles  les  couleurs  jusque  vers  38o*\  Dans  les  environs  de  celte 


(')  Toutes  CCS  formules  sont,  bien  entendu,  fort  grossières;  elles  n'ont  d'autre 
<»bjel  que  de  donner  une  idée  plus  précise  de  la  marche  du  phénomène.  Je  cor- 
riîçe  ici  un  certain  nombre  d'erreurs  d'impression  qui  se  sont  glissées  dans  le  Mé- 
moire qu'a  publié  le  Bulletin  de  la  Soc.  miner,  (juillet  idSa). 
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température,  ils  deviennent  uniaxes  négatifs^  successivement 
pour  chacune  des  couleurs  du  spectre  ;  l'axe  négatif  est  perpendi- 
culaire à  ^'. 

Après  être  devenus  de  nouveau  biaxes,  les  cristaux  redeviennent, 
pour  chaque  couleur  successivement,  uniaxes  vers  5oo®;  mais 
alors  Taxe  est  positif  et  perpendiculaire  à  A*. 

Les  cristaux  sont  biaxes  au-dessus  de  5oo°;  mais  à  une  tempé- 
rature que  l'observation  des  teintes  des  lames  combinée  avec  la 
loi,  supposée  toujours  uniforme,  de  la  variation  des  indices,  per- 
met de  fixer  à  600°  environ,  les  cristaux  deviennent  subitement 
uniaxes,  et  pour  toutes  les  couleurs  à  la  fois.  L'axe  est  alors  né- 
gatif et  normal  à  la  base/>. 

Au  moment  précis  où  cette  uniaxie  s'établit,  l'indice  Up  de  Taxe 
s'abaisse  subitement,  de  sorte  que  rih  —  fip  arrive  presque  à  tri- 
pler. La  biréfringence  du  cristal  est  ainsi  considérablement  accrue. 
Au  delà  de  600",  le  cristal  reste  uniaxe  négatif,  mais  les  obser- 
vations deviennent  rapidement  impossibles. 

En  résumé,  le  sulfate  de  potasse  qui,  à  la  température  ordinaire, 
est  orthorhombique,  devient  rigoureusement  hexagonal  vers  600" 
et  reste  hexagonal  au-dessus  de  cette  température.  L'analogie  est 
donc  complète  avec  la  boracite  qui  est  rhombique  au-dessous  de 
v.()i®  et  cubique  au-dessus.  Il  y  a  cependant  une  diOTérence  :  le 
réseau  de  la  boracite  est  cubique  à  la  température  ordinaire,  tandis 
qu'à  cette  température  celui  du  sulfate  de  potasse  est  seulement 
très  voisin  d'être  hexagonal.  Il  faut  donc  qu'il  se  produise  dans  le 
sulfate  de  potasse  non  seulement  un  changement  dans  la  symétrie 
de  la  molécule,  mais  encore  une  altération  du  système  réticulaire. 
On  peut  penser  que  cette  altération,  d'ailleurs  très  faible,  est  déjà 
complète  au  moment  011  la  température  du  changement  d'état  est 
obtenue,  et  qu'au  moment  de  ce  changement  brusque,  c'est,  comme 
dans  la  boracite,  la  symétrie  de  la  molécule  qui  seule  est  trans- 
formée. 

ACTIOJN    DE    LA    CHALEUR    SUR    LE    NITRE. 

On  peut  comparer  les  faits  relatifs  à  la  boracite  et  au  sulfate  de 
potasse  à  ceux  qui  sont  relatifs  au  soufre  et  au  nitre. 

Le  nitre  peut  exister  sous  deux  formes  :  rhomboédrique  et  pris- 
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malique,  à  la  température  ordinaire  ;  mais,  à  cette  température,  la 
dernière  est  seule  stable,  et  il  suffit  du  contact  d^un  cristal  pris- 
matique pour  transformer  un  cristal  rhomboédrique  en  un 
agrégat  de  cristaux  prismatiques.  Par  contre,  les  cristaux  rhom- 
boédriques  restent  inaltérés  jusqu^à  la  température  de  fusion,  tandis 
que  les  cristaux  prismatiques  deviennent  uniaxes  à  une  tempéra- 
ture voisine  de  celle  de  la  fusion  (339°). 

En  laissant  refroidir,  sous  le  microscope  à  lumière  conver- 
gente de  M.  Emile  Bertrand,  une  goutte  de  nitre  fondu,  on  voit, 
au  moment  de  la  solidification,  la  goutte  cristalliser  en  un  agrégat 
de  fibres  cristallines  sensiblement  normales  à  la  lame  de  verre.  Ces 
fibres  sont  allongées  suivant  un  axe  principal,  qui  est  un  axe  op- 
tique négatif.  Les  beaux  anneaux  et  la  croix  noire  que  Ton  observe 
ne  laissent  aucun  doute  sur  ce  point.  A  la  température  de  solidi- 
fication, le  nitre  prend  donc  la  forme  rhomboédrique. 

L'uniaxie  persiste  quelque  temps,  mais  les  anneaux,  d^abord  si 
nets,  ne  tardent  pas  à  s'affaiblir  et,  au  bout  de  quelques  heures, 
ils  ont  entièrement  disparu.  Le  nitre  rhomboédrique  s'est  trans- 
formé en  nitre  prismatique. 

Ainsi  un  cristal  de  nitre  rhombique  devient  subitement  rhom- 
boédrique à  une  température  voisine  de  3oo",  de  même  que  la 
boracite  passe,  à  une  température  à  peu  près  égale,  de  la  forme 
rhombique  à  la  forme  cubique.  Mais,  lorsque  la  boracite  repasse, 
en  se  refroidissant,  d'une  température  supérieure  à  une  tempéra- 
ture inférieure  à  3oo°,  elle  redevient  rhombique  au  moment  même 
où  la  température  est  égale  à  celle  du  point  de  passage.  Il  n'en  est 
pas  de  même  pour  le  nitre  qui,  au-dessous  de  cette  température 
du  point  de  passage,  persiste  à  garder  la  forme  rhomboédrique; 
cette  forme  cesse  seulement  d'être  stable  et  ce  n'est  qu'au  bout  d'un 
certain  temps  qu'elle  disparait  pour  faire  place  à  la  forme  rhom- 
bique. Il  se  produit  donc,  dans  le  nitre,  un  phénomène  analogue  à 
celui  de  la  surfusion  et  qu'on  peut  appeler  une  surfusion  cristal- 
line. 

Le  soufre  présente  les  mêmes  phénomènes  que  le  nitre.  Chauffé 
vers  iio®,  le  soufre  octaédrique  se  transforme  en  soufre  prisma- 
tique; mais  le  soufre  prismatique,  formé  au-dessus  de  1 10°,  ne  de- 
vient pas  subitement  octaédrique  lorsque,  en  se  refroidissant,  il 
passe  par  cette  température.  Il  éprouve  alors,  comme  le  nitre,  une 
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surfusion  cristalline;  la  forme  prismatique  persiste,  tout  en  cessant 
d'ôtrc  stable,  et  ce  n'est  qu'au  bout  d'un  certain  temps  que  le 
changement  de  forme  s'opère. 

La  seule  différence  qui  distingue  le  dimorphisme  du  nitre  et  du 
soufre  d'une  part,  et  celui  de  la  boracite  et  du  sulfate  de  potasse 
de  l'autre,  c'est  donc  cette  surfusion  cristalline,  que  les  premières 
substances  éprouvent  et  que  les  secondes  n'éprouvent  pas.  C'est  à 
cette  surfusion,  qui  permet  aux  deux  formes  de  coexister,  au  moins 
pendant  un  certain  temps,  à  la  même  température,  que  le  dimor- 
phisme du  soufre  et  du  nitre  doit  d'être  connu  depuis  longtemps  : 
c'est  l'absence  de  celte  surfusion  qui  a  fait  jusqu'ici  méconnaître 
le  dimorphisme  de  la  boracite  et  du  sulfate  de  potasse,  et  qui 
cache  encore  peut-être  celui  d'un  grand  nombre  d'autres  sub- 
stances. 

RÉSUMÉ    ET    COKCLl'SIOKS. 

En  résumé,  il  résulte  des  faits  que  j'ai  exposés  dans  ce  travail  : 

i**  Qu'un  système  réticulaire  parfaitement  cubique  peut  être 
accompagné  d'une  biréfringence  régulière  très  énergique,  et  que, 
par  conséquent,  la  biréfringence  dépend,  au  moins  dans  certains 
cas  et  peut-être  dans  tous,  des  modifications  que  la  lumière 
éprouve  en  traversant  la  molécule; 

1^  Que  l'action  de  la  chaleur  sur  les  substances  cristallisées  y 
peut  produire  trois  ordres  de  phénomènes  très  distincts: 

a.  Les  grandeurs  des  axes  de  Tcllipsoïde  d'élasticité  peuvent 
varier  d'une  façon  considérable  et  ces  variai  ions  sont  dues  , 
comme  le  prouve  l'exemple  de  la  boracite,  à  un  changcinent  dans 
la  forme  de  la  molécule  ; 

h.  L'orientation  des  molécules  peut  varier  d'une  façon  brusque, 
et  celles-ci  peuvent  pivoter  autour  de  leurs  centres  de  gravité  de 
manière  à  prendre  les  diverses  orientations  compatibles  avec  la 
forme  du  réseau,  qui  reste  sensiblement  constante,  ou  qui  n'est 
altérée  que  par  les  phénomènes  1res  secondaires  de  la  dilatation  ; 

c.  Enfin  la  chaleur  peul  changer  brusquement,  soil  la  symétrie 
de  la  molécule  seulement  (boracite,  sulfate  de  potasse),  soil  à  la 
fois  le  svslème  réticulaire  et  la  symétrie  de  la  molécule  (nitre, 
soufre). 

Dans  le  premier  cas,  le  passage  d'une  modification  à  l'autre  se 
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'Modéit'^ubiiement  el  à  la  même  température,  lorsqu'on  traverse 
^Jttlè' 'température  du  changement  d'étal,  soit  en  élevant,  soit  en 
ttbàisUdrit  la  température.  Les  deux  modidcalions  ne  peuvent  alors 
■tféè^ll^et  ensemble. 

•"DiYte'le  second  cas,  le  passage  d'une  modification  à  une  autre 
nfè  ^é'ftît  à  une  température  rigoureusement  détermin.^c  que  lors- 
qù'Ôtf'àtrîve  à  la  température  du  passage  en  écliauffant  le  corps. 
Iîi6rs6ùè*  le  corps  arrive  à  cette  température  en  se  refroidissant,  îl 
se* produit  une  sorte  de  surfusion  cristalline  et  la  forme  propre 
dW'Wfhpératures  élevées  peut  subsister  plus  ou  moins  longlehipè', 
maif^'âàns  un  état  instable,  à  des  températures  inférieures  à'  telle 
<HÉ'èfisaigement  d'état. 

vF'^ppelle,  en  terminant,  l'attention  sur  ce  fait,  péremptoirement 
démontré  par  la  boracile,  que  les  deux  modifications  d*uWe  sub- 
stâÉrtè  dimorphe  peuvent  différer  et  diffèrent  peut-être  toujours 
entre  elles,  par  lu  forme  de  la  molécule  et  non  pas  seuleihérit  par 
celle  du  système  réliculaire.  Lia  forme  de  la  molécule  reste  d'ail- 
leurs souvent  inaltérée  par  la  dissolution,  la  fusion  ou  la  volatilisa- 
tion. Les  deux  modifications  d'une  substance  dimorphe  sont  donc 
réellement  des  corps  distincts  qui  peuvent  différer  plus  ou  moins 
entré  eux  par  les  propriétés  chimiques  ou  physiques. 


fOV  LA  PÉHËTRATIOH  DES  RADIATIONS  AGTINiaUES  DAK8  y«L  DI 
L'HOMME  ET  DES  AHIMAUZ  VERTÉBRÉS,  ET  SUR  LA  VISION  DES  RADIA- 
TIONS ULTRA-VIOLETTES;  ^ 

Par  m.  de  CHARDONNET. 

ï.  Mon  but  était  de  connaître  l'absorption  élective  exercée  sur 
les  radiations  acliniques  par  les  milieux  de  Fœil  pris  séparément. 
Les  expériences  ont  été  faites  de  la  manière  suivante  :  « 

La  cornée,  le  cristallin  et  Thumeur  vitrée  de  chaqunj  de^  jcqx 
que  j*ai  étudiés  étaient  successivement  placés  entre  .deux,  lanie^^ 
de  quartz  hyalin  taillées  perpendiculairement  à  l'axe  de  t?ristallifea- 
tion  et  de  rotations  contraires  s'annulant  réciproquement.  .  Un 
faisceau  de  lumière  électrique  illuminait  d*abord  la  prépnrali-ap 
anatomique,  puis  traversait  une  fente  spectroscopique,une  lentille 
Cornu  en  spatli  d^lslande  el  en  quartz,  enfin  un  pri^qic  en  spath 
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d'Islande.  Le  spectre  venait  s'imprimer  sur  une  plaque  au  gélati- 
nobromure d'argent.  La  lumière  émanait  d^un  régulateur  Foucault 
muni  de  charbons  Carré,  qui  donnent  de  nombreuses  raies,  no- 
tamment celles  du  fer,  servant  à  repérer  les  clichés.  J'ai  indiqué 
les  régions  du  spectre  par  les  lettres  :  cette  approximation  est  suf- 
fisante pour  des  travaux  où  les  longueurs  d'onde  extrêmes  ne 
peuvent  guère  être  indiquées  qu'à  deux  ou  trois  millionièmes  de 
millimètre  près.  Les  essais  ont  porté  sur  une  douzaine  de  verté- 
brés, et  souvent  sur  plusieurs  sujets  de  la  même  espèce.  Je  de- 
mande la  permission  de  remercier  ici  publiquement  M.  Gayet,  le 
savant  professeur  d'Ophtalmologie  à  la  Faculté  de  Médecine  de 
Lyon,  qui  a  bien  voulu  me  faire,  avec  une  extrême  obligeance, 
les  préparations  anatomiques  humaines  nécessitées  par  mes  re- 
cherches, et  m'aider  en  même  temps  de  ses  conseils. 

Je  résume  dans  le  Tableau  suivant  l'examen  d'un  grand  nombre 
de  clichés  : 

Limite*  vers  leMiacllet  t'élclnt  le  tpMlre 

Espèces.  da  crislallin.  de  la  cornue.  da  con»  vlite. 

Homme  (adulte) L  à  M  j       .*'  ^^*.^^\      \  S  à  # 

^  '  I       jusquen  T       ) 

(  L  à  M  j 

Bœuf (un  sujet  a  donné  g  ^  ,  ^^^ 

i         des  traces        ( 
\       jusqu'en  N)       ) 

%r  n  X  A  c  <        *>  traces 

^^*" «*''  '•^S  i      jusqu'cnT 

.,     .        ^  .  o  (         Retraces        ï  T,  légcret  trace.* 

Mouton  et  Agneau R  |        .^^^^,^^  S       J       .^^^^.^^  ^ 

cochon R  j       ;;;^V      j..        .T 

TKoi                                   (         ^y  *^r«ces  p                      T,  trace? 

^^^^ I        jusqu'en  P  j               "                     jusqu'en   l' 

^  t        T,  trace- 

ï^»^^''^ ^  *  j     jusqu'en  U 

Épcrvicr T  à  U  «,  traces  en  T  H 

P«^^"* ''  TàU  I      jnij^Jl^'^ij 

(        P   traces        )      '  X  traces 
Dindon  et  Dindonneau.  S  J  jug^J^en  Q  ou  R  j      jusqu'en  U 

Chouette    (  Chevêche  ^  )  q.  \  »  T  U 

pieds  emplumés) j 

_.  .  ^  t         S,  traces  \        S,  traces 

^rpc NàO  j        jusqu'en*  i       jusqu'en* 

Grenouille Là  M  U  L  à  M   (') 

(')  Cette  préparation  commençait  à  se  dessécher  :  je  dois  donc  faire  qudqucs 
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Des  expériences  faites  sur  l'œîl  entier  de  la  grenouille  et  du 
mouton  ont  démontré  ce  qui  suit  :  quoique,  en  réalité,  l'œil  des 
vertébrés  se  comporte  comme  les  instruments  d'optique,  c'est- 
à-dire  qu'il  faille  tenir  compte  de  l'absorption  correspondant  à 
tous  les  milieux  interposés  sur  le  trajet  des  rayons  lumineux,  on 
peut,  sans  erreur  grave,  considérer  la  transparence  de  l'œil  com- 
plet comme  presque  égale  à  la  transparence  du  milieu  le  moins 
diaphane  (*).  Ainsi  le  cristallin  du  mouton  éteint  les  rayons  moins 
réfrangibles  que  R,  tandis  que  l'œil  entier  éteint  le  spectre  entre 
PelR. 

L'humeur  vitrée  et  le  cristallin  de  la  grenouille  éteignent  le 
spectre  vers  M;  tandis  que  le  spectre  de  l'œil  entier  n'atteint  pas 
tout  à  fait  cette  raie. 

L'examen  du  Tableau  qui  précède  révèle  tout  d'abord  une  loi 
générale  qui  parait  s'étendre  à  toutes  les  classes  des  vertébrés. 

Aucun  milieu  de  Vœil  n!est  transparent  pour  les  radiations 
ultra-solaires^  c'est-à-dire  pour  les  ondes  plus  courtes  que  T  ou 
\J,  limites  du  spectre  solaire  ultra-violet.  Dans  l'œil,  n>éme  privé 
d'une  partie  essentielle,  le  cristallin,  par  exemple,  la  rétine  se 
trouve  protégée  contre  ces  radiations  extrêmes,  comme  si  la  na- 
ture avait  voulu  prémunir  celte  membrane  contre  une  lumière 
purement  artificielle,  ou  comme  si  l'œil,  adapté  aux  rayons  so- 
laires, n'en  connaissait  pas  d'autres.  Chez  la  plupart  des  animaux 
supérieurs,  si  l'on  examine  l'humeur  vitrée  à  la  lumière  solaire,  on 
ne  trouve  guère  d'absorption,  mais  tout  change  d'aspect  aussitôt 
qu'on  opère  avec  l'arc  électrique. 

La  paupière  spéciale  aux  oiseaux  ou  membrane  clignotante,  étu- 
diée chez  l'épervier  et  le  poulet,  s'est  montrée  translucide  pour  une 
partie  du  spectre  ultra-violet,  jusqu'en  O  et  Q;  cet  organe  consti- 
tue donc  un  surcroît  de  garantie  contre  les  rayons  ultra-solaires. 

Le  corps  vitré  a  été  étudié  avec  son  enveloppe  hyaline.  Chez  les 
mammifères  et  la  plupart  des  oiseaux,  le  spectre  s'éteint  vers  les 


résenres  au  sujet  de  ce  cliché.  Je  n'ai  pu  me  procurer  la  série  de  reptiles  néces- 
saires pour  l'étude  complète  de  cette  classe;  j'espère  que  ces  recherches  seront 
reprises  dans  un  laboratoire  de  Physiologie. 

(•)  Sur  la  transparence  actinique  des  verres  d'optique,  par  M.  de  Chardon- 
net  {Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  I,  p.  3o5). 
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limites  du  spectre  solaire.  Il  faut  avoir  soin  de  prendre  le  corps 
vitré  sous  une  épaisseur  égale  à  celle  qu'il  occupe  dans  l'œil  vi- 
vant; dès  que  l'épaisseur  de  la  préparation  diminue,  on  voit  appa- 
raître, surtout  chez  les  oiseaux,  un  spectre  plus  ou  moins  complet 
au  delà  de  U.  La  protection  n'existe  qu'avec  l'épaisseur  anaio- 
mique  normale  du  milieu. 

Le  spectre  d'absorption  de  la  cornée  s'éteint  chez  les  quatre 
classes  de  vertébrés  vers  des  limites  qui  diflTèrent  pour  chaque 
espèce  et  sont  comprises  entre  les  régions  R  et  U. 

La  fonction  absorbante  du  cristallin  varie  à  tous  les  degrés  sui- 
vant l'espèce,  l'âge  et  môme  l'individu  (l'absorption  est  très  diffé- 
rente chez  le  bœuf  et  chez  le  veau). 

En  même  temps  que  leur  transparence  actinique,  j'ai  étudié  la 
fluorescence  de  la  plupart  de  mes  préparations  anatomiques,  en 
les  portant  dans  la  région  ullra-\nolette  d'un  spectre  très  lumi- 
neux, tout  en  me  garantissant  autant  que  possible  de  la  lumière 
étrangère.  (Cette  méthode  est  imparfaite,  en  ce  sens  qu'elle  ne 
permet  pas  d'amplifier  les  effets  et  qu'une  fluorescence  légère 
peut  échapper  à  robser\'ateur).  En  général,  la  fluorescence  est  en 
rapport  avec  l'absorption  actinique  ;  on  trouve  pourtant  des  excep- 
tions. Le  corps  vitré  ne  la  présente  pas  en  général  :  à  peine  en 
trouve-t-on  une  trace  comme  chez  l'épervier,  tout  au  voisinage  de 
H.  La  fluorescence  de  la  cornée,  faible  ou  insensible  chez  l'homme, 
le  bœuf,  le  veau,  l'épervier,  se  montre  vers  H  chez  la  chouette,  la 
carpe,  et  s'étend  jusqu'en  O  chez  le  chat  et  le  mouton.  Le  cristal- 
lin est  g(''néralenient  fluorescent;  chez  l'homme,  l'épervier,  le 
lièvre,  le  chat,  le  mouton,  cette  lueur,  comparable  à  celle  de  la 
quinine,  s'étend  jusqu'aux  régions  O  ou  R;  chez  le  veau,  la 
chouette,  la  grenouille,  le  dindon,  elle  ne  dépasse  guère  L  ou  M 
(première  bande  ultra-violette  du  carbone);  enfin  je  n'ai  pu 
l'apercevoir  nettement  chez  la  perdrix  examinée. 

H.  En  ce  qui  concerne  l'homme,  on  a  pu  remarquer  que  la 
plus  grande  partie  du  spectre  solaire  traverse  la  cornée  et  Thu- 
nicur  vitrée;  par  contre,  limité  vers  la  région  comprise  entre  H 
et  M  (cette  dernière  raie  n'est  alleinlc  qu'avec  une  longue  exposi- 
tion de  la  plaque),  le  spectre  du  cristallin  correspond  exacte- 
ment au  spectre  visible,  et  celte  lentille  a  pour  fonction  physiolo- 
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gique  d'intercepter  toute  radiation  ultra-violette.  Dès  lors  se  pose 
la  question  suivante  :  si  nous  ne  percevons  pas  les  radiations  ultra- 
violettes^ est-ce  parce  que  la  rétine  est  insensible  aux  courtes 
ondes,  ou  bien  parce  que  ces  ondes  ne  lui  parviennent  pas? 

Pour  trouver  la  solution,  j'ai  dû  avoir  recours  au  témoignage  de 
malades  atteints  d'aphakie,  c'est-à-dire  privés  de  cristallin  par 
l'opération  de  la  cataracte.  M.  le  D"^  Saillard,  professeur  distingué 
de  Clinique  chirurgicale  à  l'École  de  Médecine  de  Besançon,  a 
bien  voulu  m'amener  deux  sujets,  opérés  par  lui  depuis  plusieurs 
années  avec  un  plein  succès,  dont  il  avait  vérifié  l'acuïté  et  l'inté- 
fprité  visuelles,  et  dont  l'intelligence  a  conservé  toute  sa  lucidhé. 
Les  obsen'ations  ont  été  faites  de  la  manière  suivante  : 

Lalumière  jaillissait  d'un  régulateur  Foucault  dans  une  lanterne 
Duboscq,  dont  l'ouverture  était  fermée  par  une  double  glace  ar- 
gentée de  Foucault,  de  celles  que  j'ai  eu  l'honneur  de  présentera 
VAcadémie  des  Sciences  dans  sa  séance  du  24  avril  1882,  et  qui 
m'ont  servi  à  photographier,  dans  une  obscurité  apparente,  à  l'aide 
des  radiations  actiniques  seules.  On  sait  que  ces  minces  couches 
d'argent  laissent  passer  uniquement  les  radialions  comprises  entre 
les  raies  O  et  T  du  spectre  ultra-violet. 

Tantôt  le  sujet  que  nous  interrogions  regardait  simplement  la 
lumière  électrique  à  travers  cel  écran  ;  tantôt  l'image  des  char- 
bonsy  invisible  pour  nous,  était  projetée  au  fond  de  son  œil  au 
moven  d'une  lentille  en  quartz. 

Dans  toutes  les  expériences,  nous  avons  constaté,  M.  Saillard 
et  moi,  chez  les  sujets  atteints  d'aphakie,  une  perception  très 
nette  des  rayons  ullra-violcts.  Les  malades  nous  ont  décrit  la 
forme  et  les  mouvements  de  Tare  électrique,  alors  que  leur  igno- 
rance des  lois  physiques  ne  pouvait  leur  suggérer  aucune  idée  du 
phénomène  (l'arc  est  la  seule  partie  du  foyer  lumineux  qui  émette 
des  rayons  ultra-violets;  la  radiation  rouge  des  charbons  ne  tra- 
verse pas  les  miroirs  argentés  ). 

Il  nous  sera  permis  de  conclure  de  ces  expériences  que  : 

Lci  rétine  est  sensible  aux  radiations  ultra-violettes  comme 
aux  radiations  visibles  lorsqu'elles  lui  parviennent,  et  cela  au 
moins  jusque  vers  la  raie  S  (il  est  impossible  de  se  prononcer  sur 
la  question  de  savoir  si  la  rétine  serait  sensible  aux  radiations 
ultra-solaires  y  arrêtées,  dans  tous  les  cas,  par  la  cornée  et  l'hu- 
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meur  vitrée)  (*).  C'est  donc  bien  le  cristallin  seul  qui  limite  le 
spectre  visible;  on  a  cité  des  observateurs  qui,  dans  leur  état  nor* 
mal,  percevaient  le  spectre  ultra-violet;  peut-être  faudrait-il  attri- 
buer le  fait  à  une  augmentation  accidentelle  de  la  transparence  du 
cristallin. 

Il  est  nécessaire  de  retirer  leurs  lunettes  aux  opérés,  car  les 
verres  absorbent,  en  grande  partie,  les  rayons  qu'il  s'agit  d'obser- 
ver et  réduisent  beaucoup  l'intensité  de  la  perception,  comme 
nous  avons  pu  nous  en  convaincre  une  fois  de  plus  dans  le  cours 
de  nos  expériences.  Le  mieux  serait,  dans  ces  essais,  de  neutrali- 
ser l'aphakie  au  moyen  de  lunettes  en  quartz  ou  en  crown-glass 
très  blanc. 

Nos  sujets  nous  ont  déclaré  voir  les  radiations  ultra-violettes 
avec  une  teinte  bleu  (ou  gris  bleu)  clair.  Ces  radiations  concou- 
rant, pour  eux,  à  la  formation  des  images,  on  peut  se  demander 
pourquoi  les  opérés  de  la  cataracte  ne  se  plaignent  pas  de  voir  les 
objets  qui  les  entourent  colorés  en  bleu,  les  rayons  ultra-violr ts 
devant  apporter  cette  teinte  en  excès  (*);  je  crois  qu'on  peut  expli- 
quer cette  circonstance  si  l'on  songe  combien  peu  la  couleur  des 
objets  terrestres  nous  parait  modifiée  par  le  reflet  d'un  ciel  bleu, 
même  lorsque  le  soleil  se  trouve  momentanément  caché;  d'ailleurs, 
les  lunettes  employées  constamment  parles  malades  remplacent  en 


(*)  M.  Mascart,  dans  une  Note  insérée  aux  Comptes  rendus  des  séances  de 
l'Acade'mie  des  Sciences  (séance  du  26  février  18W),  déclare  que  ces  conclusions 
lui  paraissent  Irop  absolues;  le  savant  professeur  au  Collège  de  France  cite  de 
nombreux  exemples  d'observateurs  voyant  plus  ou  moins  complètement  le  spectre 
ultra-violet.  Je  sais  que  J.  Ilerschcl,  Matthiesscn,  MM.  Helmholtz  et  Essenbach, 
Isambert  ont  aperçu  ce  spectre;  M.  Langley  a  pu  récemment,  dans  des  circon- 
stances où  ce  spectre  était  particulièrement  lumineux,  en  sai>ir  le  tiers  environ 
(jusqu'en  N).  Jusqu'à  quel  point  faut-il  étendre  ces  faits,  qu'il  me  parait  difficile 
de  généraliser  complètement?  Ce  serait  une  question  de  statistique  du  plus  liant 
intérêt,  au  point  de  vue  surtout  de  l'histoire  du  cristallin,  dont  la  transparence 
varie  à  Tinfini  suivant  l'âge  et  l'individu.  En  ce  qui  n;e  concerne,  je  prends  préci- 
sément cette  invisibilité  de  l'ullra-violet  comme  critérium  dans  la  construction  de 
mes  miroirs.  J'arrête  l'argenture  dès  que  je  n'aperçois  plus,  à  travers  la  couche 
d'argent,  le  Soleil  ou  la  lumière  électrique.  Malgré  cette  opacité  apparente,  doux 
de  ces  lames  superposées  me  donnent  les  résultats  photogéniques  cités  plus 
haut. 

(')  Beaucoup  d'oculistes  ont  constaté  que,  an  moment  où  ils  aperçoivent  le  jour 
pour  la  première  fois,  les  malades  opérés  de  la  cataracte  s'écrient  qu'ils  voient 
tout  en  bleu.  Plus  tard,  l'habitude  affaiblit  celte  sensation. 
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partie  le  cristallin  en  retenant  une  forte  proportion  des  radiations 
actiniques. 

Le  spectre  solaire  ultra-violet  arrivant  presque  en  entier  à  la 
rétine  des  oiseaux  de  nuit,  il  eût  été  intéressant  de  constater  chez 
eux  la  perception  de  Tultra-violet  seul  :  ces  expériences  ont 
échoué  par  Tinertie  de  Tanimal,  qui  n'accusait  aucune  sensation 
en  passant  de  l'obscurité  à  la  lumière,  que  cette  lumière  fût  visible 
ou  non  pour  Thomme. 

Que  deviennent  les  rayons  actinîques  absorbés  par  les  milieux 
de  Tœil  humain;  quelle  forme  prend  Féncrgie  ainsi  transformée? 
Il  est  probable  que  cette  transformation  n*a  pas  lieu  sans  fatiguer 
lorgane,  surtout  lorsqu'il  s'agit  du  long  et  brillant  spectre  ultra" 
solaire  de  l'arc  électrique. 

J*ai  voulu  comparer  cette  lumière  à  celle  des  lampes  électriques 
à  incandescence,  et  j'ai  photographié  le  spectre  de  l'une  d'elles 
(lampe  Edison)  par  les  moyens  que  j'ai  précédemment  exposés. 
Soit  que  le  rayonnement  du  fil  ne  comporte  pas  d'ondes  courtes, 
soit  que  ces  ondes  soient  arrêtées  par  l'enveloppe  de  verre,  le 
spectre  de  cette  lumière  ne  dépasse  guère  le  spectre  visible  :  elle 
épargne  donc  aux  milieux  placés  devant  la  rétine  tout  le  travail  de 
Tabsorption  et  de  la  diffusion  des  rayons  ultra-violets.  Je  crois 
cette  circonstance  favorable  à  l'hygiène  de  la  vue,  aussi  bien  que 
la  fixité  et  le  peu  de  chaleur  dos  lampes  à  incandescence.  Peut-être 
ce  genre  de  lumière  devra -t-il  être  préféré  dans  les  ateliers,  les 
bureaux,  les  écoles  surtout,  partout  où,  travaillant  longtemps  à  la 
lumière  artificielle,  l'homme  doit  ménager,  à  tout  prix,  le  plus 
précieux  de  ses  sens. 

Il  serait  à  désirer  que  des  expériences  suivies  fussent  entreprises 
dans  le  but  de  démontrer,  s'il  existe,  ce  précieux  avantage  du 
nouvel  éclairage. 


■OUTEL  UFiBZa  POïïB  U  TtunCATIOI  DBS  LOIS  SE  U  CHOTI 


Pab  m.  paquet. 


Cet  appareil  permet  la  vérification  directe  des  lois  de  la  chute 
libre;  il  est  d'ailleurs  d'une  construction  beaucoup  plus  simple 
que  les  machines  classiques,  qu'il  peut  avantagcusemeot  remplacer 
dans  les  cours. 


Principe  de  lu  méthode.  —  Une  n 


e  lourde  P  tombe  libre- 


.fc^rà 


rii.nt  suivnnt   la    verticale  AA'  en  pnrliint  ilu  jinint  A  (ftfr.    n: 
iipri-i  ini  temps/,  ce  mobile  P  passe  ù  cùlé  d'un  second  mobile  (^) 
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situé  en  B,  sur  une  verticale  voisine  de  la  première,  à  une  distance 
verticale  h  de  A,  et  en  provoque  la  chute.  Un  curseur  placé  en  B', 
à  une  distance  de  B  égale  à  la  distance  verticale  AB  ou  //,  arrête  Q 
après  un  temps  de  chute  qui  est  par  suite  égal  à  t.  Un  second  cur- 
seur est  placé  par  tâtonnement,  de  manière  à  arrêter  P  après  un 
temps  de  chute  (de  A  en  A')  égal  à  t\  c^cst-à-dire  que  ce  second 
curseur  doit  être  placé  de  telle  sorte  que  P  le  rencontre  en  même 
temps  que  le  curseur  B'  arrête  le  poids  Q.  On  constate  que 
AA'  =  4BB'. 

P  étant  mis  en  A  et  Q  en  B  {Jig*  2),  on  fixe  le  curseur  B'  à  une 
distance  BB'  ou  A,  telle  qu^elle  soit  le  quart  de  la  distance  verticale 
ÂB.  On  laisse  tomber  P,  qui,  en  passant  au  niveau  de  B,  fait  tom- 
ber Q.  On  détermine,  par  des  essais  successifs,  en  quel  point  il 
faut  placer  le  curseur  A'  pour  que  P  et  Q  soient  arrêtés  en  même 
temps  par  les  curseurs.  Il  résulte  de  la  première  expérience  que,  si 
/est  la  durée  du  mouvement  de  Q,  le  temps  employé  par  P  pour 
aller  de  A  en  A'  est  3 1,  On  constate  que  AA'  =  qBB^ 

Appareil.  —  Il  est  représenté  en  élévation  et  en  coupe  horizon- 
tale par  les  fig,  3  et  4-  Chacun  des  mobiles  P  et  Q,  constitué  par 
un  poids  cylindro-conique  traversé  horizontalement  par  une  tigtî 
de  fer  un  peu  plus  longue  que  le  diamètre  du  cylindre,  glisse  en 
tombant  le  long  de  fils  métalliques  tendus  verticalement,  qui  le  di- 
rigent dans  sa  chute.  En  avant  de  la  colonne  de  bois  M  (non  re- 
présentéeyî^.  3),  qui  sert  de  supporta  hi  plate-forme  destinée  à 
soutenir  les  systèmes  tenseurs  {ftg*  5),  se  trouve  une  règle  verti- 
cale de  bois  H,  divisée  en  centimètres,  sur  laquelle  se  fixent  au 
moyen  de  vis  de  pression  :  i"  les  curseurs  A'  et  B',  portant  chacun 
une  fourche  à  branches  horizontales  servant  à  arrêter  les  tiges  de 
fer  qui  traversent  les  mobiles  P  et  Q  ;  2"  le  curseur  A  qui  rem- 
place la  bascule  de  la  machine  d'Atwood;  ce  curseur  soutient  une 
plaque  horizontale  m  sur  laquelle  s'appuie  le  poids  P,  et  qu'on 
peut  faire  tourner  au  moyen  d'un  boulon  autour  d'un  axe  vertical, 
de  manière  à  laisser  tomber  P;  3"  le  curseur  C,  qui  porte  un  axe 
horizontal  (perpendiculaire  au  plan  des  verticales  suivant  les- 
quelles tombent  P  cl  Q)  autour  duquel  peut  tourner  la  plaque 
allongée  w,  dont  on  place  rcxtrémité  supérieure  sous  le  bout  de  la 
tige  de  fer  qui  traverse  le  mobile  Q,  lequel  se  trouve  ainsi  soutenu 
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aussi  délicatement  qu*on  le  veut.  —  Le  poids  P,  en  tombant,  tou- 
che légèrement  Textrémité  inférieure  de  cette  plaque  n,  ce  qui 
suffit  pour  faire  tomber  Q,  sans  que  P  éprouve  de  ce  fait  aucun  ra- 
lentissement appréciable  (ce  qu'il  est  facile  de  vérifier). 

Enfin  les  fourches  des  curseurs  A'  et  B',  et  la  plaque  à  bouton  du 
curseur  A  sont  au  niveau  des  bords  supérieui*s  des  curseurs;  ce 
sont  ces  bords  supérieurs  qui  déterminent  sur  la  règle  H  les  points 
A',  B'  et  A  de  la  Jig,  i  ;  en  outre,  quand  l'appareil  est  en  expé- 
rience, c'est-à-dire  lorsque  la  plaque  n  soutient  Q,  les  extrémités 
de  cette  plaque  n  sont  au  niveau,  l'une  du  bord  supérieur,  l'autre 
du  bord  inférieur  du  curseur  C.  La  distance  verticale  AB  de  la 
Jig,  I  est  donc  ici  la  dislance  du  bord  supérieur  du  curseur  A  au 
bord  inférieur  du  curseur  C  ;  tandis  que  BB'  est  la  distance  des 
bords  supérieurs  des  curseurs  C  et  B'. 

Le  principe  sur  lequel  est  fondé  cet  appareil  est  à  peu  près  le 
même  que  celui  d'une  machine  de  construction  difi'érente  décrite 
sonmiaircment  dans  le  Tome  III  de  la  i'*'  série  du  Journal  de 
Physique,  p.  229. 


DÉMOISTBATIOH  EXPÉRIMEITALE  DE  L'HTÉftALS  VITESSE  DE  TRAHSMIS8I0I 

Dïï  SOI  A  TRAYEHS  LES  SAI  ET  LES  SOUDES; 

Par  m.  F.  GRIVEAUX. 

Sur  une  planchette  horizontale  en  bois  sont  disposés  deux  pe- 
tits leviers  très  légers  en  laiton,  ah  cla'b\  parfaitement  mobiles, 
autour  d'axes  verticaux  passant  par  leurs  centres  de  gravité.  Ils 
sont  traversés,  dans  le  voisinage  de  leurs  extrémités,  par  des  vis 
métalliques,  V,  V|  ;  V,  Vj. 

Sur  la  planchette  sont,  en  outre,  fixées  huit  bornes  a,  P;  a',  ^3'; 

Les  bornes  ^  et  5,  ^'  et  3'  communiquent  entre  elles  respective- 
ment, ainsi  qu'avec  les  axes  de  mouvement  O  et  O',  par  le  moven 
de  bandes  ou  de  fils  métalliques.  De  même  a  communique  avec  v 
et  a'  avec  y'. 

On  dispose  un  tube  de  verre  AB  et  une  tige  de  sapin  de  même 
longueur  (i"*,5o)  dans  un  plan  horizontal  en  avant  de  la  plan- 
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chette,  de  manière  qu'ils  soient  symétriquement  placés  par  raj)- 
port  à  la  ligne  XV.  Le  tube  est  fermé  en  A  par  une  membrane 
très  légère  et  très  élastique^  il  reste  ouvert  en  B.  Tube  et  tige  sont 
d'ailleurs  solidement  maintenus.  Leurs  fronts  A  et  C  viennent 
s'appuyer,  sans  pression,  sur  les  pointes  V  et  V. 

Les  vis  V|  et  V,  sont  alors  réglées  de  manière  à  venir  loucher 
les  bornes  a  et  a'. 

On  prend  un  galvanomètre  difierenliel  dont  les  (ils  aboutissent 
aux  bornes  i  et  2,  3  et  4- 

I^s  bornes  i  et  3  sont  mises  en  communication  avec  le  pôle 

Fig.  I. 


d  une  pile,  les  extrémités  a  et  4  par  l'intermédiaire  de  rhéostats 
avec  les  bornes  8  et  y,  enfin  les  bornes  y  et  0'  sont  raltachées  au 
pôle  —  de  la  pile. 

Les  deux  fils  du  galvanomètre  sont  alors  traversés  par  deux  cou- 
rants circulant  en  sens  inverse  et,  en  réglant  les  rhéostats,  on  ob- 
tient aisément  que  l'aiguille  du  galvanomètre  se  tienne  au  o. 

/.  de  Phy$.,  a-  »crii»,  t.  II.  (Mai  i883.)  16 


23o  K.  VIERORDT.  -  INTENSITÉ  DU  BRUIT. 

Si  Ton  présente  alors  un  tambour  à  quelque  distance  des  extré- 
mités B  et  D  de  la  barre  et  du  tube,  et  qu'on  vienne  à  le  frapper 
avec  une  baguette,  on  voit  Taiguille  du  galvanomètre  se  dévier 
violemment  dans  le  sens  où  elle  se  dévie  quand  on  chasse  avec  le 
doigt  la  vis  Y'  qui  appuie  sur  Textrémité  C  de  la  tige  de  bois. 

La  vibration  sonore  transmise  rapidement  parle  bois  a  repoussé 
la  pointe  V,  supprimé  le  contact  entre  V^  et  a .  Comme  à  ce  mo- 
ment la  vibration  à  travers  Pair  du  tube  n'a  pas  encore  atteint  la 
membrane  A,  le  levier  ab  est  resté  en  place,  le  courant  qui  passe 
dans  le  fil  1 ,  2  continue  seul  à  agir  sur  Taiguillequi  est  violemment 

déviée. 

* 

Il  'est  aisé  de  comprendre  comment,  si  Ton  ne  disposait  que 
d'un  galvanomètre  à  un  seul  fil,  on  pourrait  réussir  l'expérience 
en  faisant  entreries  deux  leviers  aè  et  a'6' dans  la  construction 
d'un  pont  de  Wheatstone. 


K.  VIERORDT.  —  Ueber  Schallstârkmessung  (Sur  la  mesure  de  l'intensité 
du  bruit)  ;  Ann.  der  Physik,  t.  XVIII,  p.  491  ;  i883. 

Pour  avoir  des  sons  dont  on  puisse  mesurer  l'intensité,  on  fait 
tomber  successivement  sur  la  même  plaque  sonore  deux  boules 
de  poids  difliérents  P,/).  On  donne  aux  hauteurs  de  chute  des  va- 
leurs H, /t,  telles  que  les  deux  bruits  aient  même  intensité.  On 
trouve  qu'elle  n'est  pas  proportionnelle  à  la  hauteur  de  la  chute 
et,  par  suite,  à  l'énergie  que  celle-ci  a  fait  acquérir  au  corps  cho- 
quant; elle  serait  plutôt  proportionnelle  à  y/A  ou  A***'. 

Oberbeck  avait  donné  à  l'exposant  e  de  A  la  valeur  0,6.  Il  le 
calculait  à  l'aide  de  la  formule  empirique 

'-— H- 

log- 

Wundt  et  Tiseber  concluent  de  leurs  expériences  qu'en  géné- 
ral la  mesure  de  l'intensité  du  bruit  est  impossible. 

Vierordt  a  fait  un  grand  nombre  d'expériences  en  varian-t,  au- 
tant que  possible,  la  nature  de  la  piaque  vibrante  et  du  corp%  cho- 
quant. 

La  moyenne  des  valeurs  de  s  est  0,607. 


A.  WDLLNER.  -  DISPERSION.  aSi 

Lorsqu'on  fait  croître  la  hauteur  de  la  chute,  pour  une  même 
boule,  la  valeur  de  e  varie  irrégulièrement;  elle  semble  croître 
avec  la  hauteur. 

Une  partie  de  l'énergie  est  seule  employée  à  faire  naître  la  vi- 
bration de  la  plaque. 

L'autre  partie  sert  sans  doute  :  i°  à  relever  la  température  du 
corps,  pendant  le  choc  ;  3®  à  produire  des  déformations  perma- 
nentes ou  temporaires  ;  3^  enfin  à  donner  à  la  boule  un  mouvement 
de  translation  sur  la  plaque  après  le  choc.  E.  Gejpoic. 


A.  WULLNER.  —  Zur  Dispersion  farblos  durchsichtiger  Medien  (Sur  la  disper- 
tion  par  les  milieux  transparents  incolores);  Ann.  der  Physik,  t.  XVII,  p.  58o; 
1882. 

En  s'appuyant  sur  la  théorie,  donnée  par  Helmholtz,  de  la  dis- 
persion anomale  (*),  l'auteur  est  conduit  à  la  relation  suivante 
entre  l'indice  v  et  la  longueur  d'onde  \,  pour  les  corps  ne  possé- 
dant pas  de  pouvoir  absorbant  sensible  : 

Py  Q  et  \m  sont  trois  constantes.  Cette  formule,  appliquée  aux  in~ 
dices  du  spath  mesurés  par  M.  Mascart,  à  ceux  du  flint-glass  et  du 
sulfure  de  carbone  mesurés  par  Verdet,  de  l'eau  par  M.  van  der 
Willigen,  etc.,  se  trouve  parfaitement  vérifiée.  En  outre,  pour  la 
plupart  des  substances,  on  est  conduit  pour  P  et  Q  à  des  valeurs 
très  voisines,  La  formule  simplifiée  par  l'hypothèse  P  =  Q  n'est 
autre  que  celle  proposée  par  Lommel  :  suffisante  pour  le  flint  de 
Rosetti,  elle  ne  l'est  plus  pour  le  sulfure  de  carbone. 

La  formule  complète  est  encore  suffisante  pour  la  dissolution 
de  sulfate  de  cuivre  et  la  dissolution  alcoolique  d'alizarine  :  l'écart 
atteint  au  plus  2,5  unités  du  quatrième  ordre  décimal.  Dans  ces 
deux  cas  encore,  la  différence  P —  Q  est  très  petite. 

J.   MiCÉ  DE  Lépimay. 


(')  Helmholtz,  Pogg.  AnncU,,  t.  CLIV,  p.  582  (1874)  et  Journal  de  Physique, 
i"»  série,  t.  IV,  p.  316  (1875). 


u'Ja  H.  HÂGA.  -  COURANTS  D  AMALGAMATION. 

E.  WIEDEMANN.—  Ueber  die  Verdichtungeo  von  FlQssigkeitcn  an  feslcn  KÔrper 
(Condensation  des  liquides  à  la  surface  des  corps  solides);  Ann.  der  Physik 
l.  WII,  p.  988;  1882. 

M.  Wiedemann  montre  que  la  masse  de  liquide  condensée  su: 
une  paroi  solide  par  l'action  des  forces  moléculaii*es  émanées  d< 
cetle  surface  est  plus  petite  que  la  quantité  Kaica,  K  étant  Fat 
traction  moléculaire  à  la  surface  de  la  paroi,  a  le  coefGcient  d< 
compressibilité,  tz  le  poids  spécifique,  a  le  rayon  de  la  sphèn 
d^action  des  forces  moléculaires.  Le  calcul  montre  que  Kaica  et 
par  suite,  la  masse  liquide  condensée  sont  tellement  faibles, 
qu'elles  échappent  absolument  à  Tobs^^rvation.         Ch.  Gomiea*. 


11.  HAGA.  —  Ueber  Anialgamalionsstrôme  (Courants  d'amalgamation);  Annalei 

der  Physik,  t.  XVll,  p.  897;  i88a. 

L'auteur  de  cette  Note  s'est  proposé  de  rechercher  si  le  couran 
produit  pendant  l'amalgamation  de  certains  métaux  n'était  pasui 
courant  thermo-électrique  dû  à  l'élévation  de  température  qui  ac- 
compagne l'amalgamation.  Les  expériences  ont  porté  sur  le  zinc 
Une  aiguille  thermo-électrique  permettait  de  déterminer  Télévatioii 
de  température,  que  l'on  comparait  à  celle  qui  aurait  été  néces- 
saire pour  produire  le  courant  d'amalgamation. 

Les  diflTércnces  trouvées  étant  de  l'ordre  des  erreurs  d'obsena- 
tion,  M.  Haga  croit  pouvoir  affirmer  que  le  courant  d'amalgama- 
tion est  dii  uniquement  à  la  chaleur  dc'gagée  pendant  ce  phéno- 
mène. Ch.  GoMiEA. 


AHHALES  DE  CHIIIIE  ET  DE  PHTSiaUE. 

y  série.  —  Tome  XXV,  1882. 

G.-D.  [JVEING  et  J.  DEWAR.  —  De  Tidentité  des  raies  spectrales  de  difTcrcol: 

cléments,  p.  190. 

Soixante-dix  lignes  sont  indiquées,  dans  la  carte  d'Ângstrura, 
comme  communes  à  deux  substances  ou  à  un  plus  grand  nombre. 


ANNALES  DE  CHIMIE  ET  DE  PHYSIQUE.  a33 

En  examinant  ces  lignes  avec  un  spectroscope  doué  d^un  grand 
pouvoir  dispersif,  Young  a  trouvé  depuis  que  cinquante-six  sont 
doubles  ou  triples,  sept  plus  douteuses  et  que  sept  seulement  pa- 
raissent netlement  simples.  Les  auteurs  ont  repris  les  recherches 
d^Youngen  examinant  plus  spécialement  les  raies  signalées  comme 
appartenant  à  la  fois  au  fer  et  à  un  autre  métal,  et  confirmé  plei- 
nement les  résultats  de  ce  savant  :  les  raies  dites  communes  sont 
seulement  très  voisines,   et  si  quelques  coïncidences  paraissent 
subsister  encore,  il  n'est  plus  guère  permis  de  douter  qu'elles  ne 
doivent  céder  à  un  pouvoir  dispcrsif  plus  fort  ou  qu'elles  ne  soient 
purement  accidentelles.   La  supposition   que    les  difilérents   élé- 
ments peuvent  être  résolus  en  constituants  plus  simples,  quelque 
probable  qu'elle  puisse  paraître  a  priori,  n'est  donc  pas  confirmée, 
comme  le  voudrait  M.  Lockycr,  par  les  résultats  de  l'analyse  spec- 
trale. 

LVNGLEV.  —  La  distribution  de  l'énergie  dans  le  spcrlrc  normal,  p.  211. 

A  l'aide  du  bolomètre,  précédemment  décrit  dans  ce  Recueil  ('), 
M.  Langley  a  étudié  la  distribution  de  l'énergie  dans  le  spectre 
solaire  normal.  Elle  est  représentée  dans  le  Mémoire  par  une 
courbe  dont  les  ordonnées  j'  sont  fournies  par  le  tableau  suivant  : 

Longueur  d'onde  \ 
en  millièmes  de  millinièlre.  y. 

o,3î I  j5 

0 ,  j 3o?. 

0,5 83; 

o,G 97') 

«,7 «ifi 

0,8 Î81 

0,9 390 

1 ,0 '293 

ï,ï »7» 

I  ,  'i 'xCiO 

L'ordonnée  v  est  maximum  pour  )»  =  o,38  environ,  c'est- 
à-dire  dans  la  région  de  la  raie  D  ;  elle  est  très  faible  dans  l'ultra- 
violet, là  où  l'on  place  généralement  le  maximum  de  la  courbe 

(')  \o'ir  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  I,  p.  i^jH. 
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dite  chimique,  La  sensibilité  spéciale  des  sels  d'argent  pour  les 
rayons  de  cette  espèce  ne  doit  pas  faire  admettre  qu'il  y  a  là  une 
forme  spéciale  de  Ténergie,  ni  même  qu'il  existe  dans  cette  région 
du  spectre  beaucoup  d'énergie  d'une  espèce  quelconque.  La  hausse 
rapide  de  la  courbe  vers  le  bleu  est  d'un  contraste  remarquable 
avec  sa  lente  dégradation  vers  le  rouge  :  en  somme,  la  courbe  dite 
de  lumière  coïncide  bien  plus  exactement  qu'on  ne  l'avait  d'abord 
pensé  avec  la  courbe  dite  de  chaleur  (quand  cette  dernière  est 
obtenue  par  le  bolomètre);  en  d'autres  termes,  les  effets  lumi- 
neux que  l'énergie  solaire  exerce  sur  la  rétine  peuvent  être  regar- 
dés, entre  certaines  limites,  comme  proportionnels  à  ceux  que  la 
chaleur  solaire  produit  sur  le  thermomètre. 

Il  faut  remarquer  qu'il  y  a  un  point  d'inflexion  dans  l'ultra- 
rougc  là  où  l'on  plaçait  d'ordinaire  le  maximuiH  de  la  courbe  de 
chaleur. 

Une  deuxième  courbe  de  même  allure  générale,  mais  dont  le 
maximum,  beaucoup  plus  accusé  que  celui  de  la  première,  coïn- 
cide sensiblement  avec  la  raie  F,  montre,  d'après  l'auteur,  la  dis- 
tribution de  l'énergie  solaire  avant  l'absorption  par  l'atmosphère 
terrestre.  Pour  l'obtenir,  M.  Langley  a  déterminé  les  coeflicients 
de  transmission  correspondant  aux  différentes  parties  du  spectre  à 
l'aide  d'ojjservations  faites  au  bolomètre  un  même  jour  et  pour 
diverses  distances  zénithales  du  soleil. 


MARCEL  DEPUEZ.  —  Transport  et  distribution  de  l'énergie 

par  réleclricitc,  p.  289. 

1.  Après  avoir  rappelé  les  définitions  et  les  lois  fondamentales 
relatives  à  Tintensité  des  courants,  Tauteur  énonce  et  démontre  les 
lois  du  transport  par  les  courants  de  l'énergie  chimique,  calori- 
fique ou  mécanique.  11  suffira  de  reproduire  ici  l'énoncé  général  de 
ces  lois  d'ailleurs  bien  connues. 

i"^  Le  travail  chimique,  calorifique  ou  mécanique  représentant 
l'énergie  totale  dépensée,  est  exprimé  par  El  ;  pour  une  intensité 
I  donnée  du  courant,  il  est  proportionnel  à  la  somme  E  des  forces 
électromotrices  directes. 

'1^  Le  travail  chimique,  calorifique  ou  mécanique  négatif,  repré- 
sentant l'énergie  recueillie,  est  exprimé  par  el.  Pour  une  intensité 
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donnée^  il  est  proportioimel  à  la  somme  e  des  forces  électromotrices 
inverses.  Dans  le  cas  du  travail  calorifique,  e  représente  la  diffé- 
rence de  potentiel  aux  deux  extrémités  de  la  résistance  employée 
à  recueillir  la  chaleur. 

3**  Le  rendement  économique  est  p  • 

4^  Le  travail  chimique,  calorifique  ou  mécanique,  utile  et  le 
rendement  économique  restent  constants,  quelle  que  soit  la 
distance  de  transport,  pourvu  que  E  et  6  varient  proportionnelle- 
ment à  la  racine  carrée  de  la  résistance  du  circuit. 

Ces  lois  sont  les  mêmes  pour  le  transport  de  Ténergie,  quelle 
que  soit  sa  forme. 

n.  M.  Marcel  Deprez  s'occupe  ensuite  particulièrement  des 
machines  magnéto  et  dynamo-électriques.  L'application  des  lois 
fondamentales  de  Tinduction  aux  machines  génératrices  conduit 
immédiatement  aux  énoncés  suivants  : 

i^  La  force  électromotrice  d^une  machine  donnée  est  propor- 
tionnelle à  l'intensité  de  son  champ  magnétique;  2*^  elle  est  aussi 
proportionnelle  à  la  vitesse  linéaire  avec  laquelle  les  fils  traversent 
ce  champ  (par  suite  à  la  vitesse  angulaire  de  l'anneau  tournant) 
et  à  leur  distance  du  centre  ;  3^  elle  est  également  propoptionnelle 
à  la  longueur  développée  des  fils  qui  constituent  les  spires  de  l'an- 
neau; 4^  Faction  mécanique,  la  grandeur  du  couple  (produit  de 
Fefibrt  tangentiel  par  la  distance  au  centre  de  son  point  d'applica- 
tion) pour  une  machine  donnée  est  proportionnelle  au  champ 
magnétique  et  à  l'intensité  du  courant;  elle  est  indépendante  de 
la  vitesse  de  l'anneau. 

Supposons  qu'on  établisse  sur  un  même  circuit  deux  machines 
identiques  fonctionnant  l'une  comme  générateur,  l'autre  comme 
récepteur.  La  première  est  reliée  à  un  générateur  de  force  quel- 
conque qui  la  mettra  en  mouvement,  la  seconde  est  en  relation 
avec  une  machine-outil  ou  avec  un  frein  qui  lui  impose  un  effort 
mécanique  déterminé  et  un  travail  constant  pour  chaque  tour. 
Quand  le  régime  permanent  est  établi,  le  courant  qui  traverse  les 
deux  machines  a  une  même  intensité  de  part  et  d'autre,  et,  puisque 
les  machines  sont  identiques,  le  champ  magnétique  a  aussi  la  même 
valeur  dans  toutes  les  deux.  Il  en  résulte,  d'après  la  quatrième  loi, 
que  les  efforts  mécaniques  sont  égaux  sur  les  deux  machines;  le 
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travail,  égal  au  produit  de  cet  effort  par  la  vitesse,  est  donc,  pour 
chaque  machine,  proportionnel  à  sa  vitesse,  et  le  rendement  éco- 
nomique est  le  rapport  des  vitesses  de  la  machine  réceptrice  et  de 
la  machine  génératrice. 

On  peut  se  représenter  le  transport  de  la  force  mécanique  par 
Télectricité  comme  une  véritable  transmission  par  le  moyen  d'un 
organe  matériel,  tel  qu'une  courroie  reliant  les  deux  machines  sup- 
posées munies  de  poulies  égales;  Teffort  mécanique  est  effective- 
ment et  intégralement  transmis,  seulement  la  courroie  ainsi  sup- 
posée glisse  et  permet  à  une  différence  de  vitesse  de  se  manifester 
entre  le  générateur  et  le  récepteur;  la  vitesse  de  ce  glissement  est 
constante,  et  la  différence  de  vitesse  entre  les  deux  appareils  garde 
sa  valeur  tout  le  temps  du  travail;  elle  dépend  de  la  charge  de  la 
seconde  machine. 

Pour  mieux  mettre  en  lumière  la  simplicité  de  ces  diverses  lois, 
M.  Marcel  Deprez  termine  cette  première  partie  de  son  Mémoire 
pur  une  application  numérique  :  il  choisit  la  machine  Gramme, 
type  G,  expérimentée  à  Ghatham  et  qui  a  donné  les  résultats  sui- 
vants : 

Nombre  de  tours  par  minute i  mmj 

Intensité  du  courant  en  ampères 8i  ,2u 

Force  éleclromolrice  en  volts 69,9 

Travail  absorbé,  en  kilogrammètres  par  seconde...  >79jO 

Travail  par  tour  en  kilogrammètres ^9»^ 

Résistance  des  inducteurs  en  ohms o,  i5 

Résistance  de  Tanneau 0,06 

11  modifie  cette  machine  en  supposant  qu'on  donne  au  fil  des 
inducteurs  et  de  l'anneau  une  section  cinquante  fois  moindre  en 
conservant  à  renroulcmenl  la  même  forme  et  le  même  volume,  ce 
qui  augmente  la  résistance  des  deux  parties  de  la  machine  dans 
un  rapport  égal  à  2000;  enfm  il  suppose  que  deux  machines  ainsi 
modifiées  sont  placées  aux  deux  extrémités  d'un  fil  télégraphique 
en  fer  galvanisé  de  4™"  de  section  et  de  oo*'™  de  longueur;  le  cir- 
cuit étant  complété  par  la  terre,  la  résistance  totale  se  décomposera 

ainsi  qu'il  suit  : 

Ohms. 

Machine  génératrice 525 

Ligne 45o 

Machine  réceptrice 525 

i5oo 
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M.  Marcel  Deprez  se  propose  de  déterminer  la  vitesse  de  rota- 
tion de  ces  deux  machines,  de  telle  sorte  que  le  travail  transmis 
soit  de  lo  chevaux. 

A  cet  effet,  supposons  d'abord  la  machine  réceptrice  immobile. 
Pour  que  le  champ  magnétique  ait  la  même  intensité  que  dans  les 
expériences  de  Chatham,  il  faut  (troisième  loi)  que  le  produit  du 
nombre  de  tours  du  fil  inducteur  par  Tintcnsité  du  courant  reste 
le  même;  Tintensité  doit  donc  être  réduite  à  la  -^  partie  de  sa  va- 
leur primitive,  soit  à  i*"'P,624,  et  la  force  électromotrice  nécessaire 
pour  produire  cette  intensité  dans  le  circuit  total  est  égale  à 

Or  le  fil  de  l'anneau  ayant  cinquante  fois  plus  de  tours  que  dans  lu 
machine  de  Chatham,  la  force  électromotrice  est,  à  vitesse  égale, 
cinquante  fois  plus  considérable;  elle  serait  donc,  à  la  vitesse  de 
120O  tours  par  minute, 

Comme  nous  n'avons  besoin  que  de  i  î3;j  volts,  la  vitesse  devra  être 

9.13'^ 

réduiledanslerapportde^^  et  sera  de  835', 5  par  minute.  La  dé- 
pense d'énergie  du  courant  sera,  par  seconde, 

El       2(37  X  lOjtl        ,  ,,^ 

Supposons  maintenant  que  la  machine  réceptrice  soit  rendue 
libre  de  tourner.  Le  nombre  de  tours  du  fil  des  inducteurs  et  des 
induits  étant  cinquante  fois  plus  grand  que  dans  la  machine  de 
Chatham,  et  le  courant  cinquante  fois  moindre,  les  efforts  déve- 
loppés entre  les  inducteurs  et  les  induits  sont  restés  les  mêmes.  Si 
donc  on  laisse  tourner  la  seconde  machine  en  maintenant  con- 
stante l'intensité  du  courant,  elle  développera  29*^6™  par  tour.  Si 
nous  voulons  qu'elle  développe  10  chevaux-vapeur  ou  7 jo^s"»  par 

seconde,  elle  devra  faire  -^ —  tours  par  seconde  ou  i552  tours  par 

minute.  Mais,  pour  que  l'intensité  du  courant  demeure  constante 
dans  le  circuit,  il  faut  que  la  différence  des  forces  électromotrices, 
c'est-à-dire  des  vitesses  des  deux  machines,  demeure  constante. 
Mais  nous  avons  trouvé  que  la  machine  génératrice  fonctionnant 
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seule  devrait  avoir  une  vitesse  de  835^,  5  ;  quand  la  machine  récep- 
trice est  aussi  en  fonction,  la  machine  génératrice  devra  faire,  par 
minute, 

1552-4-835,5  =  2387*,  5. 

Elle  absorbera  d^ailleurs  10*^ — =~- ou  i5***,4.  Le  rendement 

i552  '^ 

économique  sera 

i552 


2387 , 5 


=  o,65. 


Le  travail  dépensé  sous  forme  de  chaleur  est  de  i4i''^"*  par  se- 
conde dans  chacune  des  deux  machines  et  de  i2i''S"  par  seconde 
dans  le  fil  de  ligne. 

Ainsi  il  est  possible  avec  deux  machines  du  tjpe  de  Chatham  de 
transmettre  un  travail  utile  de  10  chevaux  à  So^"  de  distance  au 
moyen  d*un  fil  télégraphique  ordinaire,  la  force  motrice  consom- 
mée étant  d'environ  16  chevaux. 

La  force  électromotrice  de  la  machine  génératrice  devra  at- 
teindre 6932  volts.  Il  sera  donc  nécessaire  que  Tisolement  soit 
particulièrement  soigné. 

111.  Le  problème  de  la  distribution  de  l'énergie  électrique  con- 
siste à  disposer  un  générateur  d'électricité  et  un  série  d'appareils 
consommant  de  l'énergie  électrique,  de  telle  sorte  que  la  produc- 
tion d'électricité  soit  à  chaque  instant  convenable  pour  la  marche 
normale  des  appareils;  le  nombre  de  ceux-ci  peut  varier  d'une 
manière  arbitraire  pendant  la  durée  des  expériences,  et  le  généra- 
teur doit  modifier  sa  marche  en  conséquence,  sans  l'intervention 
d'aucune  espèce  de  régulateur. 

L'énergie  électrique  a  pour  expression  El,  E  désignant  la  force 
électromotrice  du  générateur  électrique,  1  l'intensité  du  courant 
qui  le  traverse;  pour  faire  varier  à  volonté  le  produit  El,  on  peut 
s'astreindre  à  faire  varier  seulement  E  ou  seulement  I  :  il  en  résul- 
tera deux  modes  de  distribution  différents. 

Dans  le  premier,  tous  les  récepteurs  seront  placés  dans  un  même 
circuit  parcouru  par  un  courant  d'intensité  fixe  I;  les  appareils 
seront  en  série;  dans  le  second,  les  appareils  seront  placés  sur  des 
circuits  différents,  aboutissant  aux  pôles  de  la  machine  généra- 
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trice,  lesquels  présenteront  une  différence  de  potentiel  E  constante  : 
les  appareils  seront  alors  en  dérivation. 

Pour  arriver  à  la  solution  du  problème  de  la  distribution  dans 
les  deux  cas  qui  viennent  d'être  indiqués,  M.  Marcel  Deprez  a 
recours  à  une  représentation  graphique  de  la  marche  des  machines 
dynamo-électriques  pour  les  diverses  vitesses  de  rotation  qu'on 
peut  leur  attribuer.  Il  démontre  que  dans  des  limites  pratiques, 
et  pour  une  vitesse  de  rotation  constante,  la  ligne  construite  en 
prenant  pour  abscisses  l'intensité  du  courant  d'une  machine 
Gramme,  pour  ordonnée  la  force  électromotrice  correspondante, 
est  sensiblement  droite.  Il  désigne  cette  ligne  sous  le  nom  de  carac- 
téristique y  et  étudie  la  manière  dont  elle  varie  :  i"  quand  on  change 
la  vitesse  de  rotation  ;  2®  quand  on  emploie  deux  circuits  inducteurs 
distincts,  Tun  entretenu  par  une  source  étrangère,  Tautre  par  le 
courant  de  la  machine;  3**  enfin  quand  le  circuit  inducteur  est  en 
dérivation  sur  le  circuit  induit.  Le  second  cas  se  prête  aisément  à 
la  réalisation  de  la  distribution  en  dérivation  :  il  suffit  de  régler 
d'une  manière  convenable  et  une  fois  pour  toutes  la  vitesse  de  ro- 
tation de  la  machine  par  rapport  à  Fintensité  de  l'excitation  exté- 
rieure. Le  troisième  cas  fournil  d'une  manière  un  peu  plus  pénible 
la  réalisation  de  la  distribution  en  série.  Nous  renverrons  le  lecteur 
au  Mémoire  original  pour  la  démonstration  des  théorèmes  sur  les- 
quels s*appuie  M.  Marcel  Deprez. 

W.  HARKNESS.  —  Détermination  de  la  parallaxe  du  Soleil.  Approximation  avec 
laquelle  on  l'obtient  par  l'emploi  de  diverses  méthodes,  p.  358. 

L'objet  de  ce  Mémoire  est  de  comparer  les  méthodes  qui  ont  élé 
employées  pour  la  détermination  de  la  parallaxe  solaire  et  de  mon- 
trer que  des  mesures  faites  sur  des  épreuves  photographiques,  telles 
que  celles  obtenues  en  1 874  dans  les  diverses  stations  américaines 
pour  l'observation  du  passage  de  Vénus,  conduisent  à  des  valeurs 
qui  peuvent  être  classées  parmi  les  plus  précises  que  l'on  con- 
naisse. 

Au  commencement  du  xviii^  siècle,  l'incertitude  de  la  parallaxe 
atteignait  2",  maintenant  elle  est  de  o",  i5  environ  :  c'est  à  peu  près 
l'erreur  provenant  de  l'observation  d'un  contact  lors  du  passage  de 
Vénus  sur  le  Soleil;  d'autre  part,  l'erreur  que  comporte  la  mesure 
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d'un  seul  négatif  photographique  obtenu  pendant  le  passage  est 
au-dessous  de  o'',55;  la  multiplicité  des  épreuves  qu'on  peut  pré- 
parer pendant  la  durée  d'un  passage,  la  possibilité  d'obtenir  encore 
des  épreuves  dans  des  conditions  où  l'observation  des  contacts  est 
manquée  par  suite  de  nuages  passagers,  compensent  largement, 
d'après  M.  Harkness,  l'infériorité  relative  d'une  mesure  indivi- 
duelle. 


^lELSKNS.  —  Sur  le  passage  des  projeclilcs  à  travers  les  milieux  rcsistanls,  sur 
l'écouleincnt  des  solides  el  sur  la  résistance  de  Tair  au  mouvement  des  projec- 
tiles, p.  389. 

Il  résulte  de  nombreuses  expériences  de  tir  faites  par  M.  Melsens 
qu'une  balle  sphérique  marchant  à  grande  vitesse  ne  touche  jamais 
immédiatement  l'obstacle  au  point  mathématique  de  Y  impact,  soit 
qu'elle  traverse  des  milieux,  soit  qu'elle  s'y  enferme  seulement, 
soit  qu'elle  les  brise,  l'observation  bien  entendu  se  faisant  au 
moment  du  choc.  Le  projectile  est  précédé  d'une  quantité  d'air 
considérable  qu'on  peut  recueillir  en  totalité  ou  en  partie  et  séparer 
ainsi  de  l'air  qui  suit  le  projectile  ou  qui  se  trouve  sur  ses  bords. 
Au  moment  où  le  projectile  est  arrêté  par  un  obstacle,  l'élasticité 
du  gaz,  dont  le  volume  augmente  subitement,  agit  pour  déformer 
Tobstacle  et  empêcher  son  contact  direct  avec  la  partie  antérieure 
du  projectile. 

M.  Melsens  décrit  la  disposition  des  expériences  de  tir,  et  celle 
qui  lui  sert  à  recueillir  l'air  qui  forme  une  sorte  de  proue  en  avant 
du  projectile.  Une  balle  de  plomb  tirée  dans  un  bloc  de  fonte  percé 
d'une  ouverture  conique,  terminée  elle-même  par  un  c\lindre  étroit 
qui  s'ouvre  dans  un  réservoir  à  eau,  s'écoule  en  partie  à  travers  cet 
orifice  :  on  trouve  des  gouttes  de  plomb  détachées  de  la  masse, 
dans  l'eau  du  réservoir,  tandis  qu'une  pOrtion  de  la  balle  reste 
fixée  dans  le  cône  et  forme  oblurateur.  Une  Planche,  fort  curieuse, 
accompagne  le  Mi'^moire  de  M.  Melsens  et  sera  consultée  avec 
profit  par  toutes  les  personnes  qui  s'intéressent  à  la  Balistique  c\- 
piM'imcntale. 
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BOUQUET  DE  LA  GRYE.  —  Recherches  sur  la  chloruralion  de  l'eau  de  mer, 

p.  433. 

Pendant  le  voyage  qu^il  a  fait  à  l^île  Campbell,  lors  du  passage  de 
Vénus,  M.  Bouquet  de  la  Grje  a  déterminé  la  salure  et  la  densité 
de  Teau  de  mer  en  une  multitude  de  points  distribués  sur  toute 
retendue  de  la  traversée,  qui  comprend  la  Méditerranée,  le  canal 
de  Suez,  la  mer  Rouge,  l'océan  Indien,  l'océan  Pacifique  et,  au 
retour,  Tocéan  Atlantique. 

Dans  la  Méditerranée,  mer  fermée  où  l'évaporation  est  forte,  la 
salure  va  jusqu'à  asi^»"  de  chlore  par  litre;  elle  croît  progressive- 
ment de  l'ouest  à  l'est.  De  même,  dans  la  mer  Rouge,  la  salure  va 
en  diminuant  du  nord  au  sud;  au  commencement  elle  dépasse 
celle  de  la  Méditerranée,  mais  tombe  bientôt  au-dessous.  Partout 
on  a  constaté  une  diminution  importante  de  la  salure  au  voisinage 
des  grands  fleuves,  le  Rhône,  le  iNil,  les  fleuves  de  l'Inde,  etc.  Dans 
les  grandes  mers  ouvertes,  comme  le  Pacifique  ou  l'Atlantique,  on 
trouve  que  la  salure  est  plus  forte  sous  les  deux  tropiques  que  sous 
Téquateur  et  qu'au  delà  des  tropiques. 

M.  Bouquet  de  la  Grye  insiste  surtout  sur  l'usage  que  les  données 
chloromélriques  peuvent  trouver  dans  la  pratique  de  la  navigation  : 
par  exemple,  en  indiquant  la  direction  des  courants  marins.  Il  re- 
cherche ensuite  la  forme  que  prend  la  surface  des  mers  par  suiîe 
des  difl'érences  de  densité  signalées  ci-dessus,  et  montre  l'usage 
qu'on  peut  faire  de  mesures  chloromctriques  ou  densimélriques 
en  l'absence  de  nivellements.  En  (  articulier,  si  Ton  calcule  lu 
diflerence  de  niveau  de  l'Atlantique  et  de  la  Méditerranée  d'après 
leur  salure,  en  supposant  que  l'équilibre  h\drostatique  existe  au 
niveau  du  fond  du  détroit  de  Gibraltar  (4oo"),  on  trouve  un  nom- 
bre presque  identique  à  celui  qui  a  été  déterminé  par  des  opéra- 
tions directes  de  nivellement. 


C.  L\GR\NCE.  —  Le   phénomène  de  marée   souterraine  de  Dux  en  Bohème, 

p.  533. 

Le  10  février  1879,  cinq  grandes  mines  de  charbon,  situées  à 
Dux  en  Bohême,  furent  envahies  par  les  eaux.  M.  Klonne,  ingé- 
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nieur  et  directeur  de  Texploitatioiiy  ayant  appris  que  le  niveau  de 
Teau  ne  s^élevalt  pas  graduellement  et  régulièrement,  mais  qu*il 
s'arrêtait  et  diminuait  parfois  pendant  quelques  heures  pour  re- 
monter ensuite  avec  une  nouvelle  force,  soumit  ce  phénomène 
curieux  à  une  étude  approfondie  et  ne  tarda  pas  à  reconnaître  que  les 
oscillations  suivaient  un  mouvement  de  flux  et  de  reflux  dépendant, 
comme  celui  de  la  mer,  de  l'attraction  luni-solaire.  Ses  observa- 
tions embrassent  un  intervalle  de  cinq  n^ois.  La  marche  du  phé- 
nomène est  nettement  définie,  principalement  à  Tépoque  des  syzj- 
gies;  il  y  a  alors  en  vingt-quatre  heures  deux  maxima  et  deux 
minima  bien  marqués  ;  aux  quadratures,  Tamplitude  de  rosciUation 
de  douze  heures  est  la  plus  réduite,  et  celle  de  vingt-quatre  heures 
est  surtout  en  évidence,  ,   . .        ' 

M.  Grablowilz  (*)  a  soumis  au  calcul  les  observations  faites  à 
Dux  et  les  a  comparées  aux  observations  de  marées  faites  à  Fiume, 
à  la  même  époque  de  Tannée,  mais  à  une  date  antérieure,  par  le 
professeur  Stahlbergen  (^).  Le  Tableau  suivant  montre  la  concor^ 
dance  des  deux  phénomènes;  a  désigne  Tamplitude  de  la  marée, 
h  rheure  de  la  marée,  A  et  H  les  moyennes  des  valeurs  de  a  et 
de  h  : 

Fiume.  Dux. 

Groupes  .  a  t      «  «  ..      .t 

<1  observations.  A  A 

h      m  ,  , 

30 0,477  8-ï8  1,22  — 16  1,26  —14 

31 o,35i  8.10  OjOO  — M  'î^i  — ai 

3- o,a39  8.17  o,6f  —17  0,77  —17 

33 0,292  8.56  0,77  -f-22  0,86  -^19 

3i o,388  9.6  0,99  -h32  1,02  -1-45 

Moy.    A  =  0,390  H  =  8.34 

Les  coïncidences  révélées  par  ce  Tableau  donnent  une  grande 
probabilité  à  Texislence  d'une  dépendance  directe  entre  le  mou- 
vement de  marée  souterraine  et  l'attraction  luni-solaire.  Il  reste  à 


(*)  G.  Grablowiti,  Sul  fenomena  di  marea  osservato  nclle  minière  carbonifère  di 
Dux  in  Boemia  (BolleUino  délia  Società  cuiriatica  di  Scienze  naturali  in  Trieste, 
Vï,  1"  fascicule;  1880). 

(')  Stahlbergb!!,  Die  Ebbe  und  Flulh  in  der  Bhede  von  Fiume.  Les  observations 
de  M.  Stablbergen  s'étendent  du  39  novembre  1868  au  27  novembre  1871. 


BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE.  a43 

saToir  si  ce  mouvement  est  dû  à  Taction  du  Soleil  et  de  la  Lune 
sur  une  vaste  nappe  d'eau  souterraine,  ou  bien  à  une  déformation 
du  sol  lui-même  qui  aurait  pour  résultat  d'augmenter  et  de  diminuer 
périodiquement  la  capacité  du  réservoir,  et  par  suite  défaire  monter 
et  descendre  le  niveau.  C'est  cette  dernière  thèse  que  M.  Gra- 
blowitz  s'attache  à  démontrer  dans  la  seconde  partie  de  son  travail. 

E.    BOCTY. 
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SUR  LES  DOrarSIOHS  DES  SRAHDEUBS  ÉLEGTRiaUES  ET  KASiréTiaUSS; 

Par  mm.  E.  MERCADIER  et  V.VSCHY. 

On  donne  généralement  le  nom  de  systèmes  absolus  aux  divers 
systèmes  d^unités  éleclricjues  et  magnétiques  qui  ont  été  mis  en 
avant  jusqu^ici,  notamment  aux  systèmes  électrostatique,  électro- 
d\namique  et  électromagnétique;  et  Ton  admet  que  l'on  peut  in- 
différemment choisir  l'un  quelconque  de  ces  systèmes  incompa- 
tibles entre  eux.  Nous  nous  proposons  dans  ce  travail  :  i"  de 
démontrer  qu'il  ne  peut  rationnellement  exister  qu'un  seul  système 
de  dimensions  pour  les  grandeurs  électriques,  lequel  ne  saurait 
être  arbitraire,  et  doit  Ôtre  adopté  a  l'exclusion  de  tout  autre; 
:i"  d'entreprendre  la  recherche  de  ce  système. 

Tout  d'abord  nous  ferons  reinarquer  que,  lorsqu'il  s'agit  des 
([uantités  géométriques  et  mécaniques,  on  est  d'accord,  sinon  sur 
le  choix  des  trois  unités  fondamentales,  au  moins  sur  les  relations 
([uî  existent  entre  les  dimensions  de  ces  diverses  quantités.  Si  l'on 
prend,  par  exemple,  comme  unités  fondamentales  celles  de  lon- 
{çueur,  masse  et  temps,  les  dimensions  des  autres  quantités  se 
trouvent  entièrement  déterminées;  celles  d'une  surface  sont  L^, 
celles  d'un  volume  L',  celles  d'une  vitesse  Lï"'  celles  d'une  accé- 
lération LT""^,  celles  d'une  force  LMÏ"^,  etc.  On  ne  songe  même 
point  à  dire  que  ce  sont  là  les  dimensions  de  ces  quantités  dans 
tel  ou  tel  système:  ce  sont  leurs  dimensions  à\\x\e  manière  absolue. 
Les  dimensions  d'une  quantité  résultent,  en  effet,  de'  la  nature  de 
cette  quantité  et  en  sont,  en  quelque  sorte,  la  représentation  ana- 
lytique. 

Mais,  si  cela  est  vrai  et  est  admis  par  tous  pour  les  quantités  mé- 
caniques et  physiques  qui  nous  sont  très  familières,  il  en  doit  cer- 
tainement être  de  même  pour  toutes  les  quantités  physiques,  élec- 
triques ou  autres,  même  celles  dont  la  nature  nous  est  le  moins 
connue;  c'est-à-dire  que,  dès  qu'une  quantité  physique  quelconque 
se  trouve  suffisamment  définie,  soit  mathématiquement,  soit  de 
toute  autre  manière,  ses  dimensions  sont  par  là  même  forcément 
déterminées.  Il  est  évident,  en  effet,  que  lorsqu'une  telle  quantité 
/.  de  Phyt,,  2*  série,  t.  II.  (Juin  i883.)  i- 
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sera  mieux  connue  et  que  son  mécanisme  nous  sera  plus  familier, 
sa  nature  ne  sera  pas  changée  pour  cela,  et  ses  dimensions  seront 
aussi  bien  détermineras  que  celles  de  la  force,  de  l'énergie,  etc. 

Si  d'ailleurs,  par  suite  des  progrès  de  la  Science,  la  quantité  imi 
question  était  reconnue  être  d'une  autre  nature  que  celle  qu'on  lui 
avait  attribuée  d'abord,  on  serait,  il  est  vrai,  obligé  de  changer  ses 
dimensions;  mais  ce  serait  alors  une  quantité  différente  de  la 
précédente  et  \\  faudrait  lui  donner  un  nom  différent.  L'autre 
n'en  resterait  pas  moins  ce  qu'elle  était  avec  sa  définition  et  ses 
dimensions  primitives. 

En  résumé,  nous  admettrons  ce  qui  suit  comme  un  vrritabir 
axiome,  comme  le  premier  principe  sur  lequel  nous  basons  nos 
recherches,  savoir  : 

Une  même  grandeur  mécanique  ou  physique,  bien  définit* 
mathématiquement  ou  expérimentalement,  ne  peut  a^^oir 
qu'une  seule  formule  de  dimensions,  c'est-à-dire  ne  peut  être 
représentée  que  d'une  seule  manière  en  fonction  des  unités 
mécaniques  fondamentales  (longueur,  temps  et  masse). 

Si  nous  insistons  sur  ce  point,  qui  paraît  évident  a  priori,  c'esl 
que  nous  vovons  tous  les  jours  se  reproduire  dans  les  travaux  re- 
latifs aux  questions  d'unités  des  confusions  qui  résultent  unique- 
ment de  la  mé(;onnaissance  de  c<?  principe. 

Il  résulte  de  là  en  particulier,  pour  les  quantités  électriques,  que 
Ton  ne  saurait  rationnellement  admettre  plusieurs  sjskèmes  de  di- 
mensi(ms.  On  peut,  il  est  vrai,  hésiter  au  début  de  la  théorie  sur 
les  définitions  à  donner  aux  quantités;  mais  encore  est-il  néces- 
saire d'arrêter  ces  définitions  d'une  manière  complète  et  invariable. 
Une  fois  ces  définitions  données,  on  peut  bien  choisir  telles ///ir/f'A 
que  l'on  veut,  cela  ne  présente  aucun  inconvénient  au  point  de 
vue  théorique;  mais  les  dimensions  se  trouvent  dès  lors  fixées,  et 
il  s'agit  de  les  dégager  des  définitions.  Il  se  peut  même  a  priori 
que  l'on  soit  ainsi  conduit  à  des  dimensions  tout  autres  que  celles 
des  systèmes  électrostatique  et  électromagnétique. 

Soit,  par  exemple,  à  déterminer  les  dimensions  de  la  quantité 
d'électricité  [Q]  et  de  l'intensité  de  courant  [IJ.  A  cause  de  la  re- 
lation q  =  il  (qui  n'est  autre  chose  qu'une  définition),  il  suffit 
de  déterminer  les  dimensions  de  [Q]  pour  avoir  celles  de  [I],  et 
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réciproquement.  Les  lois  de  Coulomb  et  d'Ampère,  exprimées  par 
les  formules 


_/.?£, 


ii'r/srfs'  /        ^        3  ,\ 

j  =  /< 7^ —  (  cosO  —  -  cosa  cosa   j 

ne  peuvent  faire  connaîlre  directement  ces  dimensions,  à  cause  de 
lUndétermi nation  des  coefficients  k  et  k'.  Comme  on  ne  possède 
au  sujet  de  ces  coefficients  que  des  données  assez  peu  nombreuses 
et  encore  incertaines,  on  suppose  généralement  que  l'on  peut  les 
considérer  àvolonlé  comme  des  coefficients  purement  numériques 
dont  la  valeurpeut  cire  fixée  arbitrairement,  ou  comme  des  quan- 
tités douées  de  dimensions  et  ayant  un  sens  physique  délerminé. 
On  pose,  par  exemple,  A'=  i,  et  Ton  a  le  système  électrostatique, 
dans  lequel  les  dimensions  de  [Q]  et  de  [f]  sont 

[Q]-:LVMiT-', 
[I|  -.  iJmIt^; 

ou  bien  on  fait  A'=  1,  et  Ton  a  le  système  électromagnétique  dans 
lequel 

\\\  =  iJm^t-'. 

Mais  cetle  suppression  facidtalive  du  coefficient  dans  Tune  des 
formules  de  Coulomb  ou  d'Ampère,  si  elle  n'oflTre  pas  d'inconvé- 
nients au  point  de  vue  pratique,  est  inadmissible  au  point  de  vue 
théorique.  Ces  formules,  jointes  à  la  définition  q  =  /V,  montrent 

en  effet  que  le  raj)porl  -r,  >  indépendamment  de  toute  hypothèse, 

est  doué  de  dimensions  et  égal  au  carré  d'une  vitesse  L^T~^.  Ce 
rapport  est  donc  une  quantité  physique  ayant  un  sens  délerminé 
(on  a  même  trouvé  ex[)érimenlalemcnl,  par  des  mesures  indirectes, 
pour  la  vitesse  en  question,  lorsque  le  milieu  diélectrique  est  de 
l'air,  la  valeur  de  la  vitesse  de  la  lumière).  H  en  résulte  que  l'un 
au  moins  des  coefficients  k  et  k'  est  autre  chose  qu'un  coefficient 
purement   numérique;    et   à  priori  on   doit    les   traiter  Tun   et 
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Tautre  comme  des  quantités  physiques  ayant  un  sens  absolu  et  non 
facultatif. 

Et  c'est  ainsi  que  nous  sommes  conduits  à  poser  un  second  prin- 
cipe de  nos  recherches  relativement  à  la  théorie  de  l'électricité  et 
(lu  magnétisme,  savoir  : 

On  n'a  pas  le  droit,  au  point  de  vue  théorique,  de  supprimer 
a  priori  les  coefficients  des  formules  de  Coulomb  et  d'Ampère 
et  de  toutes  celles  qu'on  en  déduit,  sans  avoir  cherché  d abord 
à  en  déterminer  la  nature. 

Quelle  est  la  nature  de  ces  deux  quantités?  C'est  ce  que  l'expé- 
rience seule  peut  faire  connaître.  Les  valeurs  de  k  et  de  k'  restent 
constantes  à  la  condition  que  les  phénomènes  électrostatiques  ou 
clectrodynamiques  se  passent  toujours  dans  le  même  milieu;  mais 
ces  valeurs  peuvent  varier  d'un  milieu  à  un  autre.  Par  conséquent, 
k  et  k'  sont  les  coefficients  d'intervention  du  milieu  dans  les  deux 
l'ormules  ci-dessus.  On  peut  imaginer  diverses  méthodes  pour  étu- 
dier la  loi  de  variation  de  ces  coefficients  dans  les  divers  milieux. 
Nous  allons  tâcher  d'indiquer  comment  cette  étude  peut  être  diri- 
gée, et  quel  en  est  le  résultat  probable  d'après  les  faits  connus  jus- 
(|u'ici. 

1.  Etude  du  coefficient  k.  —  Si  on  laisse  ce  coefficient  dans 
la  formule  de  Coulomb,  sans  même  en  connaître  la  nature  et  les 
dimensions,  en  définissant  le  potentiel  et  la  capacité  d'un  système 
cleclrisé  comme  on  les  définit  ordinairement,  on  trouve  que  la  ca- 
pacité varie  en  raison  inverse  de  k.  Il  en  résulte  que  k  peut  être 
considéré  comme  l'inverse  de  ce  qu'on  nomme poui'oir  inducteur 
spécifiq/tr  d'un  milieu  diôleclrique.  Sous  cette  forme,  il  est  peut- 
ctre  pluh  facile  de  se  représenter  le  rôle  de  ce  coefficient  dans  les 
formules.  Ainsi,  Ton  voit  que  si  l'on  écrit  la  formule  de  Coulomb, 
pour  le  cas  de  rair, 

cela  revient  à  prendre  le  pouvoir  inducteur  spécifique  de  Tair 
comme  unité.  Mais  alors  dans  un  autre  milieu  dont  le  pouvoir  in- 
ducteur est  diflérent,  et  égal,  par  exemple,  à  3,  la  valeur  de  k  est 
égale  à  ^;  la  formule  précédente,  pour  ce  milieu,  est  inexacte  et 
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doit  être  remplacée  par 

/•=i22.' 

Par  le  seul  fait  que  la  valeur  de  k  varie  suivant  les  milieux  et  que 
la  formule 

n'est  pas  générale,  on  volt  combien  il  est  arbitraire  de  traiter  a 
priori  k  comme  une  constante  que  Ton  peut  prendre  égale  à  i. 
Or  c'est  là  ce  que  Ton  fait  pour  obtenir  le  svstème  électrosta- 
tique. 

Divers  physiciens,  en  étudiant  les  pouvoirs  inducteurs  spéci- 
fiques de  divers  milieux  diélectriques  transparents,  ont  cru  remar- 
quer que  ces  pouvoirs  sont  proportionnels  au  carré  des  indices  de 
réfraction  de  la  lumière.  Si  cette  loi  était  vraie,  on  en  conclu- 
rail  que  les  inverses,  c'est-à-dire  les  valeurs  de  k  sont  propor- 
tionnelles au  carré  de  la  vitesse  V  de  la  lumière  dans  ces  milieux. 

Le  rapport  yj  5era/V  alors  une  constante  absolue;  il  serait  indé- 
pendant non  seulement  des  quantités  d'électricité  en  présence  ei 
de  leurs  positions  relatives,  mais  encore  de  la  nature  du  milieu 

Soit  ^  =  a.  La  formule  de  Q*ou\omh  ])oarr ait  alors  s'écrire 

r^ 

a  étant  réellement  un  coefficient  numérique  dépourvu  de  sens 
physique,  que  l'on  pourrait  prendre  égal  à  i  pour  définir  Vunitc 
de  quantité  d'électricité.  Les  dimensions  de  [Q]  seraient  alors 

[Q]  =  L«m', 

et  le  système  électromagnétique  se  trouverait  être,  par  consé- 
quent, le  système  rationnel  qui  seul  doit  exister. 

Il  manque,  il  est  vrai,  pour  que  ces  conclusions  s'imposent,  deux 
points  importants  :  i°  une  définition  très  nette  de  l'indice  de 
réfraction  que  l'on  choisit  pour  le  comparer  au  pouvoir  inducteur 
spécifique  d'un  milieu,  puisque  l'indice  de  réfraction  est  variable 
suivant  la  longueur  d'onde  des  rayons;  2°  une  vérification  précise 
de  la  loi  énoncée  plus  haut.  Toutefois,  tout  porte  à  croire  que  la 
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solution  de  celle  question  n'est  pas  éloignée  et  qu'elle  sera  con- 
forme aux  conclusions  ci-dessus.  Nous  instituons  des  expériences 
pour  le  vérifier  avec  précision.  En  attendant,  nous  n'affirmons 
rien  de  plus  que  ce  que  nous  venons  de  dire. 

II.  Etude  du  coefficient  A*'.  —  On  peut  imaginer  pour  l'étude 
de  k'  diverses  méthodes  fondées,  soit  sur  rattraclion  ou  la  répul- 
sion des  courants,  soit  sur  les  phénomènes  d'induction  électrodv- 
namique.  Nous  donnons  plus  loin  le  résultat  d'expériences 
d'induction  entreprises  par  nous  dans  ce  but.  Ces  expériences 
paraissent  établir,  ainsi  qu'on  le  verra,  que, dans  divers  corps  dont 
le  pouvoir  inducteur  spécifique  varie  dans  des  limites  considé- 
rables^ le  coefficient  k'  a  une  xdXeuv  constante.  Si  cette  loi  était 
vérifiée  d'une  manière  générale,  on  en  pourrait  conclure  que  A*' 
osl  une  constante  absolue  et  doit,  par  suite,  être  considérée 
comme  un  coefficient  purement  numérique  dépourvu  de  sens  phy- 
sique. 

Si  nos  prévisions  se  réalisaient  ainsi,  si  les  deux  lois  mention- 
nées ci-dessus,  savoir  :    i"  que  le  rapport  :^  est  une  constante 

numérique;  •>."  que  A'  est  une  constante  numérique,  étaient  géné- 
rales, on  aurait  là  un  résultat  remarquable. 

En  eflTcl,  ces  deux  lois  auraient  été  établies  par  rexpérience 
séparément,  indépendamment  Vune  de  Vautre  et,  d'autre  part, 
elles   se  confirmeraient  réciproquement,  puisque  Ton  en  déduit 

<iue  le  rapport  p  serait  le  carré  d'une  vitesse,  condition  qui,  on  le 

sait,  doit  être  remplie  indépendamment  de  toute  hypothèse. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  bien  certain  qu'il  ne  peut  rationnelle- 
ment exister  plusieurs  systèmes  de  <^//;îe/î5/o/*5  (nous  ne  disons  pas 
d'unités)  pour  les  quantités  électriques  et  magnétiques;  que  cha- 
cune de  ces  quantités  a  des  dimensions  parfaitement  déterminées, 
et  que,  pour  trouver  ces  dimensions,  il  est  nécessaire  de  recourir 
à  l'expérience  au  lieu  de  traiter  arbitrairement  les  coefficients  des 
formules  de  Coulomb  et  d'Ampère  qui  ont  un  sens  absolu  et  non 
facultatif,  comme  on  Tadmet  ordinairement. 

Voici  maintenant  les  expériences  indiquées  plus  haut  :  ce  sont 
les  premières  de  la  série  que  nous  nous  proposons  d'eflecluer. 
Parmi  les  méthodes  que  nous  avons  indiquées  pour  la  recherche 
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de  la  nature  du  coefficient  A',  se  trouve  l'étude  des  phénomènes 
cl'induclion  électrodynamique.  Nous  avons  abordé  celte  étude 
dans  des  expériences  faites  à  PEcole  supérieure  de  télégraphie  en 
janvier  i883. 

Nous  avons  pris  une  bobine  d'induction  construite  spécialement 
à  cet  effet,  dans  laquelle  un  espace  vide  était  ménagé  entre  les 
deux  circuits  secondaire  cl  primaire,  de  telle  sorte  que  lorsqu'on 
la  plongeait  dans  divers  milieux  :  air,  alcool,  huile,  glycérine, 
benzine,  pétrole,  ces  milieux  remplissaient  l'espace  compris  entre 
les  deux  circuits.  Le  circuit  primaire  était  relié  à  une  pile  dont  on 
faisait  passer  ou  dont  on  interrompait  le  courant  ù  l'aide  d'une  clef. 
Le  circuit  secondaire  était  relié  à  un  galvanomètre  Thomson  dontles 
déviations  donnaient  les  quantités  d'électricité  induites  par  l'ou- 
verture ou  la  fermeture  du  courant  primaire.  Soient  /  l'intensité 
du  courant  dans  le  circuit  inducleur,  JNI  le  coefficient  d'induction 
mutuelle  des  deux  circuits,  Il  la  résistance  du  circuit  induit  et  Q 
la  quantité  d'électricité  induite.  En  partant  de  la  formule  d'Am- 
père et  s'appuNant  sur  le  principe  de  la  conservation  de  l'énergie, 
on  écrit  ordinairement 

O  =  ^'j 
U  ' 

et  si  Ton  veut  tenir  compte  de  ce  qu'il  peut  y  avoir  dans  le  voisi- 
nage d'autres  circuits,  au  nombre  desquels  on  comprendra  les  ai- 
mants et  les   corps  magnétiques,  on   n'a   qu'à  ajouter  au   second 

membre  un  terme  de  la  forme  — — "  "  **  >  L,  Ij,  ...,  Li  désignant 

les  intensités  des  courants  qui  parcourent  les  circuits  voisins 
on  question;  M|,  M2,  ...,M,,  les  coefficients  d'induction  <le  ces 
circuits  sur  le  circuit  induit,  et  2(M„I„)*  désignant  la  variation 
de  SM„Li  pendant  la  durée  0  du  phénomène  d'induction.  On  a 
ainsi 

^^        Ml        £(M..I;,)* 
K  \i 

Mais  cette  formule  est  obtenue  en  supprimant  le  coefficient  k' 
dans  la  formule  d'Ampère 


/  =  A —  I  cos  Q co«  a  cos  a   ) 


» 
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ou,  ce  qui  revient  au  même,  en  remplaçant  ly/ÎP  par  i  et  f  ypp  par 
a.  Pour  rétablir  le  coefficient  A'  dans  les  formules,  il  suffira  donc 
de  faire  la  transformation  inverse  et  de  remplacer  partout  i,  I, 

par  I  y/Â^,  'v^^'?  ...  ;  on  a  ainsi 

__/M/  .   S(M„I«)i\    ,_ 


Q  =  (^^^^)^r. 


Le  courant  inducteur  i  étant  toujours  le  même  et  les  circuits 
conservant  les  mêmes  positions  relatives,  si  Ton  vient  à  plonger 
la   bobine    d^induction    dans   différents  milieux,  on  voit   que  Q 

est  proportionnel  à  y/Â^.  Si  donc  on  trouve  [)Our  Q  une  quan- 
tité constante  dans  tous  les  milieux,  c'est  que  A'  est  une  con- 
stante absolue,  indépendante  des  milieux,  de  la  nature  des  ex- 
périences et  des  unités  fondamentales  de  longueur,  de  masse  el 
de   temps. 

Or,  c'est  ce  qui  résulte,  pour  un  certain  nombre  de  milieux,  des 
trois  séries  d'expériences  suivantes  où  les  déviations  indiquées 
sont  les  moyennes  de  plusieurs  observations  identiques  ])Our  la 
plupart,  les  autres  ne  dilférant  pas  d'une  demi-division  de  réclielle 
qui  servait  à  mesurer  les  déviations. 

Première  série  d' expériences,  —  Circuit  inducteur  :  43o  tour> 
de  fil  de  cuivre  de  o""*,25  de  diamètre  sur  un  cadre  rectangu- 
laire de  o"*,o5o  sur  o'",oi  5. 

Circuit  induit  :  ^^o  tours  de  fil  de  cuivre  de  o"'",î25  de  dia- 
mètre sur  un  cadre  rectangulaire  de  o"*,oj8  sur  o",023.  . 

Pile  :  5o.callauds  eu  tension. 

La  bobine  étant  plongée  successivement  dans  l'air,  dans  de  l'al- 
cool et  dans  de  Thuile  ordinaire,  la  déviation  galvanométrique  fui 
constante  et  égale  à  1 1**'^,5.  —  L'expérience  fut  modifiée  pour  aug- 
menter celle  déviation. 

Deuxième  série,  —  Circuit  inducteur  :  mêmes  conditions. 

Circuit  induit  :  Goo  tours  de  fil  de  cuivre  au  lieu  de  45o. 

Pile  :  48  callauds  (six  groupes  de  8  éléments  en  tension  chacun). 

La  bobine  étant  plongée  successivement  dans  l'air,  Talcool. 
l'huile,  la  glycérine,  la  benzine  et  le'pélrole,  la  déviation  galvano- 
métrique fut  constamment  de  69". 
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Troisième  série,  —  Circuit  inducteur  :  mêmes  conditions.  Ré- 
sistance mesurée  =  23°*»"%  5. 

Circuit  induit  :  mêmes  conditions.  Résistance  mesurée  =38"*'"*. 

Pile  :  96  callauds  (six  groupes  16***). 

Galvanomètre  :  1°  résistance  =  36oo*''»'"*;  2°  déviation  pour  un 
microcoulomb  =  SpS***'. 

Les  expériences  furent  reprises  seulement  dans  Tair,  la  glycé- 
rine et  le  pétrdie.  Les  déviations  observées  varièrent  de  i56, 5  à 
157. 

On  peut  donc,  dans  les  expériences  précédentes,  regarder  Q  el 
par  suite  k'  comme  constants,  tandis  que,  si  l'on  eût  mesuré  les  va- 
leurs de  k  dans  les  mêmes  circonstances,  on  eût  trouvé,  comme  on 
le  sait,  des  nombres  variant  dans  des  limites  étendues. 

D'après  les  idées  universellement  admises,  les  coefficients  des 
formules  d'électromagnétisme  seraient  analogues  à  k'  et,  |)ar  con- 
séquent, ils  devraient  être,  comme  lui,  indépendants  des  milieux. 
Cela  résulterait  des  expériences  précédentes  où  nous  avons  pu 
constater  des  actions  électromagnétiques  sensibles. 

Les  expériences  précédentes  viennent  donc  à  Tappui  des  idées 
que  nous  avons  émises  plus  haut,  et  il  semble  que  Ton  puisse  ad- 
mettre ;  1°  que  le  coefficient  A'  des  formules  d'électrodynamiquc 
est  une  constante  absolue  ;  li"  qu'il  en  est  probablement  de  même 
du  coefficient  des  formules  d'électromagnétisme  ;  3"  que  dès  lors,  // 
étant  une  constante  absolue,  le  coefficient  k  de  la  loi  de  Coulomb 
est  le  carré  d'une  vitesse. 

On  peut  ajouter  que,  pour  le  cas  de  l'air,  celle  vitesse  (en  lais- 
sant de  côté,  pour  le  moment,  la  question  de  savoir  si  c'est  précisé- 
ment celle  de  la  lumière)  est  d'environ  3ooooo^"  par  seconde;  car 
ce  dernier  nombre  est  à  peu  près  la  moyenne  de  ceux  que  l'on  a 
trouvés  expérimentalement  en  mesurant  le  rapport  des  unités 
électromagnétique  et  électrostatique  de  quantité  d'électricité,  et  ce 

dernier  rapport  est  précisément  égal  à  |/p  dans  l'air. 
Nous  continuerons  d'ailleurs  nos  expériences  sur  ce  sujet. 
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SUB  U  BtSISTUCE  tLEGTUattS  DU  TEBB£  AUX  BASSES  TBXP£UTUB£8; 
Par  m.  g.  FOUSSEREAU. 


I.  Disposition  des  cxpi-riPTices.  —  Quand  on  veut  déterminer 
la  rûsislancc  de  siilistances  1res  isolantes,  comme  le  verre,  la  né- 
cessité de  muinlenir  les  surfaces  dans  un  état  de  siccité  parfaite 
empéclie,  en  général,  d'opérer  sur  des  échantillons  d'une  grande 
dimension.  Il  est  donc  indispensable  d'employer  une  méthode 
1res  sensible.  Dans  l'étal  actuel  de  la  Science,  celles  qui  sont  fon- 
dées sur  l'usage  du  galvanomètre  ne  permettent  pas  d'apprécier  la 
conductibilité  du  verre  aux  basses  températures,' les  résistances 
effectives  qu'il  s'agit  de  mesurer  directement  atteignant  quelque- 
lois  I  J  ou  ao  millions  de  mégohms.  Mais,  si  le  courant  qui  tra- 
verse une  pareille  résistance  ne  peut  comniuniquer  à  une  aiguille 
iiimantée  une  déviation  perceptible,  il  est  néanmoins  capable  de 
l'ournir  à  la  longue  une  quantité  d'électricité  suflisante  pour  don- 
ner aux  armatures  d'un  condensateur  de  capacité  connue  une  dif- 
(ércuce  de  potentiel  appréciable.  Un  électromètre  sensible  pourra 
mesurer  cette  diflerencc  et  donner  ainsi  une  mesure  de  la  résis- 
tance cherchée. 

Mes  expériences  ont  été  exécutées  avec  des  tubes  k  ivaclion, 


fermés  par  un  bout,  de  diamètre  de  i  à  a''"  et  d'épaisseur  bien  rt- 
gulièrc.    Le  tube  T  contenant  jusqu'à  une  hauteur  de  3  à  6'" 
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« 

un  liquide  conducteur  A  plongeail  dans  une  éprouvelte  E,  conte- 
nant une  seconde  masse  A'  du  même  liquide  jusqu'à  la  même  hau- 
teur. Le  pôle  positif  d'une  pile  P  était  mis  en  communication 
avec  le  liquide  extérieur  A'.  Le  liquide  intérieur  A  communi- 
quait, d'une  part,  avec  des  armatures  L  d'un  condensateur  LU, 
d'autre  part  avec  le  mercure  supérieur  M  de  l'électromètre.  Le 
pôle  négatif  de  la  pile  était  relié  au  mercure  inférieur  M'  et  à  la 
seconde  armature  L'  du  condensateur.  L'électricité  de  la  pile 
traversait  donc  l'épaisseur  du  tube  de  verre  pour  se  rendre  de  là 
dans  le  condensateur  et  l'électromètre  qui  se  chargeaient  simulta- 
nément. 

Le  mercure  de  l'électromètre  se  déplaçait  phis  ou  moins  lente- 
ment vers  la  sortie  et  l'on  arrêtait  rexpérience  quand  ce  déplace- 
ment avait  atteint  une  grandeur  déterminée  par  un  micromètre  et 
correspondant  à  une  diflTérence  de  potentiel  que  l'on  avait  préala- 
blement observée.  La  durée  de  la  charge  était  mesurée  dans 
chaque  expérience  par  les  battements  d'un  métronome. 

La  pile  employée  était  une  pile  de  Volta  de  3  à  loo  éléments. 
I>a  différence  de  potentiel  développée  dans  le  condensateur  et  l'élec- 
tromètre était,  en  général,  voisine  de ^  ce  qui   est  largement 

suffisant,  puisque  l'électromètre  Lippmann  est  sensible  à    

de  volt.  Cette  variation  de  potentiel  était  donc  négligeable  par 
rapport  à  la  force  électromotrice  de  la  pile.  La  capacité  du  con- 
densateur employé  était  ordinairement  i  microfarad.  Le  conden- 
sateur et  la  pile  étaient  portés  sur  des  supports  isolants  pour 
«'viter  toute  communication  indirecte  d'électricité  à  l'électro- 
mètre. 

Quand  on  opérait  à  des  températures  ne  dépassant  pas  6o**  ou 
80^,  le  liquide  conducteur  était  de  l'acide  sulfurique  concentré 
qui  servait  en  même  temps  de  matière  desséchante.  Les  deux 
masses  d'acide  étaient  reliées  aux  autres  parties  du  circuit  par  des 
fils  de  platine  contenus  dans  des  tubes  capillaires  en  verre  jusqu'au 
voisinage  de  leur  extrémité.  Ces  fils  étaient  ainsi  complètement 
isolés  des  parois  des  vases.  Tout  cet  appareil  était  entouré  d'un 
manchon  de  verre  qui  ne  présentait  que  les  ouvertures  nécessaires 
au  passage  des  fils  conducteurs. 

On  ne  commençait  les  expériences  que  plusieurs  heures  après 
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l'installation.  L*air  intérieur  du  manchon  et  les  parois  des  vases 
étaient  alors  bien  desséchés.  On  le  reconnaît  à  la  concordance 
parfaite  des  résultats  obtenus  aux  mêmes  températures  à  des  jours 
différents.  J'ai  encore  obtenu  des  résultats  identiques  en  faisant 
varier  dans  le  rapport  de  10  à  i  la  hauteur  de  la  paroi  libre  du 
tube  qui  surmontait  les  deux  couches  liquides,  ce  qui  n'aurait  pu 
avoir  lieu  dans  Thypothèse  d'une  conductibilité  superfîcielle. 

Pour  opérer  aux  températures  supérieures  à  80**,  où  l'on  n'a 
plus  à  craindre  l'humidité  superficielle,  j'ai  reconnu  qu'il  étail 
avantageux  de  remplacer  l'acide  sulfurique  par  du  mercure,  parce 
que  l'acide  commence,  à  ces  températures,  à  se  volatiliser  assez 
vite  pour  déposer  pendant  la  durée  de  l'expérience  une  couche 
liquide  continue  sur  les  parois  supérieures  au  liquide.  Je  me  suis, 
du  reste,  assuré  de  l'identité  des  résultats  obtenus  en  opérant  suc- 
cessivement avec  ces  deux  liquides  entre  4o"  et  80**. 

Pour  obtenir  une  température  uniforme  et  lentement  variable, 
on  installe  la  base  de  Tappareil  jusqu'à  un  niveau  notablement  su- 
périeur à  celui  du  liquide  dans  un  bain  d'huile  entouré  lui-mémt* 
d'un  bain  de  sable  qu'on  peut  échaulfer  progressivement.  Pour  les 
températures  inférieures  à  la  température  ambiante,  on  remplace 
le  bain  de  sable  par  un  mélange  réfrigérant.  Certains  verres  onl 
pu  être  ainsi  étudiés  jusqu'à  —  17". 

II.  Détermination  de  la  résistance,  —  Désignons  par 

E  la  force  électromotrice  de  la  pile; 

Pi  et  p2  les  rayons  inti'rieur  et  extérieur  du  tube  ; 

h  la  hauteur  du  liquide; 

/'  la  résistance  spécifique  du  verre  par  centimètre  cube; 

c  la  capacité  du  condensateur  et  c'  celle  de  l'électromètre  ; 

<'  la  diflerence  de  potentiel  communiquée  à  l'électromètre. 

La  quantité  d'électricité  transmise  dans  le  temps  6  à  travers  le 
Uibe  de  verre  cylindrique  est 

ar/,E      ^_ 


/'  log  ncp  ^— 
Pi 


D'autre  part,  cette  quantité  étant  égale  à  la  charge  (c  H-c')e, 
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reçue  par  le  condensateur  et  réiectromètre,  on  en  déduit 

r  = 0. 

Pi 
(c-+-  c')elogncp  — 

Pour  calculer  la  résistance,  il  faut  connaître  la  capacité  ajoutée 
au  condensateur  par  rélectromèlre.  Cette  capacité  est  toujours 
assez  grande  avec  Télectromètre  Lippmann. 

On  commençait  par  déterminer  la  capacité  de  l'éleclromètre 
après  une  minute  de  charge.  Pour  cela,  on  chargeait  le  condensa- 
teur seul  pendant  une  minute  à  une  diflerence  de  potentiel  con- 
nue V,  puis  on  mettait  ses  armatures  en  communication  avec  les 
deux  mercures  de  Télectromètre  pendant  une  autre  minute.  L'in- 
dication de  ce  dernier  étant  notée,  on  cherchait  ensuite  directe- 
ment à  quelle  valeur  V  du  potentiel  elle  correspondait.  La  quan- 
tité d'électricité  étant  restée  la  même,  on  a  la  relation 

r\  —  {  c  --i-r')V', 

d'où  Ton  tire 

\-V' 


r  =  c 


v 


D'autres  expériences  ont  été  exécutées  en  disposant  en  cascade 
le  condensateur  et  l'électromètre.  On  développe  pendant  une  mi- 
nute, entre  les  deux  extrémités  de  la  cascade,  une  différence  élec- 
trique totale  V|  et  l'on  observe,  dans  Téleclromètre,  une  différence 
plus  petite  V2.  H  est  facile  de  voir  que  ces  quantités  sont  liées  par 
la  relation 


V.-N, 


Ces  deux  méthodes  donnent  très  sensiblement  le  même  résultat 
moyen  o™^,24-  Les  écarts  entre  les  expériences  faites  à  des  jours 
différents  ne  dépassent  pas  o™^,oi,  quand  on  a  soin,  avant  chaque 
séance,  de  faire  rentrer  un  instant  le  mercure  de  l'électromètre 
pour  le  mouiller  sur  une  longueur  déterminée. 

Mais  la  capacité  de  l'électromètre  augmente  lentement  avec  le 
temps  de  charge,  grâce  à  une  dépolarisation  progressive.  La  ca- 
pacité du  condensateur,  moins  sujette  à  variation,  ne  reste  pas  non 
plus  absolument  constante.  Il  importe  d'éliminer  ces  causes  d'er- 
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reur.  Pour  étudier  les  variations  de  la  capacité  totale  c  -hc'  =('* 
on  la  charge  pendant  une  minute  à  un  potentiel  U|,  puis  on  ob- 
serve les  positions  de  la  colonne  mercurielle  de  rélectromètre 
après  2,  3,  ...  minutes.  On  détermine  les  potentiels  correspon- 
dants U2,  U3,   Désignons  par  C|,  C2,  C3,  ...   les   capacités 

totales  aux  mêmes  instants  ;  on  a 

CjU,  =  C,U,  =  C3Us=  ..., 

et  puisque  C|  vaut  i"S245  on  en  déduira  facilement  C2t  C3, 

Un  procédé  analpgue  a  été  employé  pour  les  durées  de  cliar<jf«' 
inférieures  à  une  minute.  On  peut  donc  dresser  une  Table  ration- 
nelle des  corrections  à  apporter  à  la  capacité  suivant  la  durée  d<' 
la  charge.  Après  2  minutes  de  charge,  par  exemple,  la  capacité 
totale  s*est  élevée  de  i'"^24  à  i"*^,28;  après  3  minutes  à  i*"*^,3i  : 
après  3o  secondes,  elle  n'est  que  i"*^,2i. 

Nous  avons  supposé,  dans  le  calcul  de  la  résistance,  que  le  verrr 
traversé  présentait  la  forme  cylindrique.  Il  n'en  est  pas  ainsi  pour 
le  fond  du  tube,  dont  l'épaisseur  ne  peut  être,  du  reste,  supposée 
uniforme.  Pour  éliminer  cette  incertitude,  on  opérait  plusieur> 
fois  sur  le  même  tube  aux  mêmes  températures,  en  changeant  lu 
hauteur  des  masses  liquides  conductrices. 

Désignons  par  /  et  /'  les  hauteurs  des  parties  cylindriques  occi:- 
pées  par  le  liquide  dans  deux  expériences  différentes,  et  par  x  h\ 
hauteur  d'un  lube  cylindrique  de  même  rayon  et  de  même  épais- 
seur, dont  la  conductibilité  serait  égale  à  celle  du  fond.  Les  quan- 
tités d'électricité   transmises   dans  l'unité  de    temps  à  la    mêmr 

température  sont  entre  elles  dans  le  rapport  ^7-^    •  On  peut  donc 

déterminer  j-  et,  par  suite,  la  hauteur  A  =  /  -f-  .r  à  introduire  dans 
la  formule. 

Au  moment  où  l'on  établit  le  circuit,  le  tube  de  verre  se  charge 
d'abord  comme  un  condensateur.  Ses  couches  intérieures  absor- 
bent ensuite  peu  à  peu  une  certaine  charge  électrique  nécessaire 
pour  les  amener  à  l'étal  définitif  (jui  correspond  à  la  chute  de  po- 
tentiel établie  entre  les  faces.  Pendant  cet  état  variable,  plus  ou 
moins  prolongé  suivant  la  nature  du  verre,  mais  ne  dépassant  ja- 
mais quelques  minutes,  les  elfets  de  la  charge  du  verre  se  super- 
posent à  ceux  de  la  conductibilité.  On  commence  les  observations 
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quand  le  temps  de  charge  de  réleclromèlre  a  pris  une  vaieur  con- 
stante. 

J'ai  observé  aussi  qu'un  échaufTemcnl  rapide  détermine  un  ac- 
croissement apparent  de  conductibilité  pins  grand  que  raccroisse- 
ment  normal;  de  même  un  abaissement   de  température  rapide 
donne  naissance  à  une  résistance  exagérée.  Ces  phénomènes  sont 
d^autant  plus  accentués  que  les  variations  de  température  sont 
plus  rapides.  Ils  disparaissent  quand  on  maintient  quelque  temps 
la  même  température  et  ne  se  produisent  pas  sensiblement  si  Ivs 
variations  de  température  sont  lentes.  Ces  perturbations  paraissent 
dues  aux  variations  que    subit  le  pouvoir  diélectri(iue  du  verre 
sous  rinfluence  de  la  température.  Pour  les  éviter,  on  a  exclusive- 
ment conservé  les  observations  faites  pendant  le  refroidissement, 
qu'on  peut  toujours  rendre  très  lent  dans  les  conditions  de  Texpé- 
rience.   Ces   observations  fournissent  des    résultats  parfaitement 
concordants,  ce  qui  n'a  pas  toujours  lieu  pendant  la  période  plus 
rapide  des  températures  ascendantes. 

Le  y  juillet  1882,  un  échantillon  de  verre  a  été  porté  en  27  mi- 
nutes de  27"  à  40"  î  puis,  après  avoir  atteint  le  maximum  de  4'**?  «* 
mis  2**  2"  à  redescendre  de  4o°  à  27".  Dans  ces  conditions,  on  a 
obtenu  les  résultats  suivants  : 

Tablkai   I. 

btlIbE    bK    LA   CllARGl.. 

Période 
Tciii|H'raluri-.  as<'eii<laiile.       tlcMCiulaiilc. 

3i H8  108 

33 73  «) 

3  ) G()  ()(» 

37 \9  ^i 

Icj 3(i  3; 

A  mesunî  qu'on  se  rapproche  du  maximum  de  température, 
l'ascension  devient  plus  lente  et  les  résultats,  d'abord  très  difl'é- 
rents  de  ceux  de  la  période  descendante,  s'en  rapprochent  de  plus 
en  plus. 

■ 

m.  Résultats  :  Mesures  absolues.  —  Mes  expériences  ont  eu 
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(l^abord  pour  but  des  mesures  absolues  sur  la  résistance  des  prin- 
cipales variétés  de  verre.  J^ai  ensuite  étudié  Tinfluence  de  la 
trempe  sur  la  conductibilité  d'un  même  verre. 

L'élévation  de  température  produit  toujours  un  accroissemenl 
très  rapide  de  conductibilité.  Les  fonctions  exponentielles  sont 
celles  qui  se  prêtent  le  mieux  à  la  représentation  analeptique  des 
résultats.  Les  formules  à  deux  termes  sont  insuffisantes,  parce 
qu'aux  basses  températures  l'accroissement  de  résistance  est,  en 
général,  plus  rapide  qu'aux  températures  plus  élevées.  On  a  donc 
représenté  les  expériences  par  des  expressions  de  la  forme 

loj:  X  —  a  —  bt  -\-  ct^. 

Quand  on  opère  sur  divers  échantillons  d'une  même  espèce  de 
verre,  les  résultats  ne  diffèrent  pas  plus  entre  eux  que  les  résul- 
tats fournis  par  un  même  tube,  pourvu  que  ces  échantillons  n'aient 
subi  aucune  trempe  ou  aient  été  soigneusement  recuits.  Quand  la 
composition  se  modifie,  on  voit,  en  général,  la  résistance  augmen- 
ter si  l'on  passe  d'un  verre  à  un  autre  de  la  même  classe  et  de  den- 
sité plus  forte.  Mais,  d'une  manière  gént'rale,  les  verres  à  base 
de  plomb  sont  beaucoup  plus  isolants  que  les  verres  à  base  de 
chaux. 

Les  résistances  de  ces  deux  classes  de  verre  aux  mêmes  tempé- 
ratures sont,  entre  sllcs,  dans  des  rapports  de  l'ordre  de  — p^.  Lr 
verre  de  Bohême  est,  au  contraire,  en  général,  de  5  à  20  fois  plus 
conducteur  que  le  verre  ordinaire. 

Le  Tableau  II  résume  les  observations  faites  sur  des  échan- 
tillons de  chacun  de  ces  trois  verres.  Les  nombres  qui  y  sont  con- 
signés représentent  les  résistances  observées  par  centimètre  cube 
en  millions  de  mégohms. 

Les  résistances  les  plus  considérables,  en  particulier  celles  du 
verre  ordinaire  aux  températures  inférieures  à  o",  ont  été  mesu- 
rées avec  réleclronièlre  seul,  sans  l'assistance  d'un  condensateur. 
Malgré  cette  diminution  dans  la  capacité  réceptrice,  le  temps  de 
charge  atteint  plusieui;s  minutes.  Ces  résultats  doivent  donc  être 
considérés  comme  donnant  une  approximation  plus  grossière  que 
les  autres.  La  résistance  du  verre  à  — 17"  représente  à  peu  près 
deux  fois  celle  d'un  fil  de  cuivre  de  1""*'  de  section,  allant  de  la 
Terre  à  Sirius. 
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Pour  les  résistances  des  verres  à  base  de  chaux  à  partir  de  lo", 
et  du  cristal,  à  partir  de  'jo"  environ,  les  résultats  représentent 
fidèlement  la  marche  du  phénomène.  L'approximation  pouvant  at- 
teindre aisément—  ^^^  chiflres  obtenus,  alors  que  la  variation  de 
résistance  pour  i**  C.  dépasse  cette  fraction,  ou  peut  dire  que  la 
température  corrospondanl  à  chaque  résistance  est  évaluée  à  i" 
près. 


Températures. 


17- 
i5. 

lO. 

5. 
u. 
j. 

JO. 

i5. 
ao. 
•2:>. 
3o. 
35. 

10. 

/ ."" 

4>- 

5o. 
55. 
6o. 
05. 
70. 

1'^' 


Tableau  II. 

e  Bohcnic. 

Verre  ordinaire. 

Crisul. 

x"'.  -.n'iSi. 

Densité:  j, 539. 

Densité:  j,  93  3. 

» 

7970 

» 

33o 

03  3o 

» 

«9» 

353o 

» 

109 

IJJO 

tt 

^9 

<)9« 

)> 

33 

5oi 

» 

18,0 

•28  i 

>* 

1079 

i53 

» 

G,6'>- 

9» 

» 

4,o( 

19 

i> 

•2,'iO 

•27,4 

i> 

1,^7 

ii,'î 

II 

o,8j  I 

8,40 

» 

OjJOIJ 

0050 

*>r>în» 

'^î^O 

3420 

II 

1,30 

1920 

)• 

o,78i 

988 

II 

u 

5i5 

M 

>* 

288 

» 

II 

lOi 

tl 

)> 

9« 

l> 

» 

05 

l> 

» 

39,6 

» 

)* 

25,1 

>• 

• 

iO,0 

)» 

» 

1 1,0 

80, 

85, 
90. 

95 
100, 

io5, 


Les  résultats  obtenus  sur  le  verre  ordiuuiro  peuvent  être  repré- 
sentés par  la  formule 

\o^x  =  3,oo5o7  —  o,o5iOG4  x  /  -f-o, 00000373  X  /*. 
J.  de  Phys.f  a*  série,  t.  II.  (Juin  i883.)  iS 
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Le  terme  du  second  degré  étant  très  petit,  les  valeurs  de  logjr 
sont  représentées  par  une  ligne  peu  différente  d'une  droite.  La 
résistance  varie  à  peu  près  de  j  de  sa  valeur  par  degré  de  tempé- 
rature. 

Le  formule  est,  pour  le  verre  de  Bohême, 

loga7=  1,78300  —  0,049530  X  /H- 0,0000711  X  t* 

et,  pour  le  cristal, 

loga?  =  7,22370  —  0,088014  X  ^-t-  0,00028072  X  «*. 

IV.  Influence  de  la  trempe.  —  La  résistance  d'un  échantillon 
de  verre  ne  reste  invariable  que  s'il  conserve  rigoureusement  le 
même  état  moléculaire.  Toute  modification  de  cet  état  entraîne 
des  altérations  considérables  dans  les  propriétés  électriques.  Ces 
altérations  sont  surtout  sensibles  quand  on  fait  subir  au  verre 
une  trempe  plus  ou  moins  énergique. 

Mes  expériences  à  ce  sujet  ont  porté  sur  le  verre  ordinaire  et 
sur  le  cristal  trempés.  Les  échantillons  observés  étaient  de  petits 
gobelets  cylindriques  ou  légèrement  coniques,  de  o°*,o5  à  o°*,o6  de 
hauteur.  Aj>rès  une  première  série  de  mesures,  on  les  chauffait 
dans  un  bain  de  sable  pendant  un  certain  temps  à  une  tempéra- 
ture plus  ou  moins  élevée,  puis  on  les  laissait  se  refroidir  lente- 
ment, et  l'on  répétait  sur  ces  objets  une  nouvelle  série  de  mesures 
aux  mômes  températures  que  la  première.  Comme  on  ne  se  préoc- 
cupe pas  ici  de  déterminer  la  résistance  en  valeur  absolue,  nous 
pouvons  prendre  pour  mesure  le  temps  nécessaire  pour  charger  le 
condensateur  à  un  potentiel  déterminé. 

Les  expériences  ont  conduit  aux  résultats  suivants  : 

1**  La  trempe  diminue  dans  un  rapport  considérable  la  résis- 
tance électrique  des  différents  verres. 

Le  Tableau  III  se  rapporte  à  un  échantillon  de  verre  trempé  à 
base  de  chaux  que  l'on  a  recuit  pendant  6  heures  à  5oo®. 

Ainsi,  par  suite  du  recuit,  la  résistance  primitive  a  été  multi- 
pliée par  2^,3. 

Pour  le  cristal  trempé,  les  varialions  sont  encore  plus  frap- 
pantes. Le  Tableau  IV  est  relatif  à  deux  échantillons  de  cristal  ; 
l'un  trempé,  l'autre  non  trempé,  provenant  de  la  même  cuite  et 
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du  même  creuset  et  recuits  ensemble  dans  les  conditions  précé- 
dentes (*). 

Tableau  III. 

Force   électromotrice  :    3'"''*%oo. 

Durée  de  la  charge  en » 

avant  le  recuit,    après  le  recuit.  b 

Températures.  a.  h.  '^^      7i' 


o 


35 iG8  3«o  2,2G 

{o 92  210  2,28 

45 53  I  11)  2,25 

5o 3i  70  2,26 

55 19  41  .A, 32 

60 I  r  ,5  27  2,35 

65 7,5  17  2,27 

70 5  II  2 ,  20 

75 3  7  2,33 

Ho 2  1,5  2,25 

Ainsi,  tandis  que  la  résistance  est  devenue  onze  fois  plus  grande 
pour  le  cristal  trempé,  elle  est  restée  presque  stationnaire  et  a 
même  légèrement  diminué  pour  le  cristal  non  trempé,  comme  si 
ce  dernier  avait  pris  une  trempe  très  légère  par  suite  de  son  échauf- 
fement. 

D'autre  part,  les  résistances  des  deux  échantillons  sont  deve- 
nues sensiblement  identiques  après  le  recuit.  La  différence  assez 
légère  qu'on  observe  encore  tient  à  ce  que  les  parois  de  Téchan- 
tillon  trempé  étaient  un  peu  plus  épaisses  que  celles  de  l'autre. 

2**  Un  recuit  modéré  capable  de  faire  disparaître  partiellement 
l'élasticité  due  à  la  trempe  ne  détruit  qu'en  partie  son  action  sur 


(')  Les  cléments  suivants  sont  entrés  dans  la  composition  de  ce  cristal  : 

Parties. 

Silice 100 

Minium 62 

Nitrate  de  potasse 9 

Potasse 20 

Soude 10 

Bioxyde  de  manganèse 0,090 

Arsenic o,  100 
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la  résistance  électrique.  Le  Tableau  V  fait  connaître  les  résul- 
tats (les  expériences  sur  un  échantillon  de  cristal  trempé  qui  a 
été  porté  à  a6o®  dans  un  premier  recuit,  puis,  chauffé  de  nouveau 
à  4i^o"  el  maintenu  pendant  :>.  heures  à  cette  température. 


Tableau  IV. 

Force  électromotrice  :  io(>*"'^,o. 

Durées  de  la  charge  en  — 


lOO 


Cristal  trempé 


Cristal  non  trempé 


avant        après 
le  recuit,  le  recuit. 


Températures. 
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\vantlc  recuit. 

^      ^  ^^^^__^  Hapfmrt  Rapport  Rapport 

b  (^liaulTc        c         (Miauiïé        d 

r*  série,  j'scric.        —  .     /•  „  -•         •  /-  «  ~* 

a  a  ijoo».         (i  a  V>"  • 

b.  c.  d. 


a, 

i3o 

78 
46 
27,5 

17 
10,5 

6,5 

0 

» 

» 


i33 

79 
48 

28 

18 

1 1 

/ 

» 
•> 


l  ,  02 
I  ,01 

i,u4 

1,02 

1,05 

I  ,o5 
1,08 

M 
» 

» 


245 

i4o 

81 

5o 

29 , 5 

i8/> 

12 
7,5 
4,5 

w 
» 


,88 

w9 
'-6 

,82 
p.  / 

.76 

» 


a 


M 

)> 

)» 

» 

355 

7,7 

210 

7,t5 

122 

7,'-* 

72 

<>,9 

45 

<>,9 

îi9 

M 

>9 

» 

12 

» 

» 

RÉSISTANCE  DU  VERRE.  265 

Entre  les  deux  premières  séries  il  n'y  a  pas  en  de  recuit.  I^a 
résistance  est  demeurée  sensiblement  invariable.  La  légère  aug- 
mentation de  résistance  signalée,  si  elle  n^est  pas  due  en(ièi*e- 
ment  aux  erreurs  d'observation,  peut  être  attribuée  à  un  premier 
recuit  très  faible,  le  vase  avant  été  une  première  fois  cliaufTé  à 
r^o".  Après  l'échaufTement  à  260°,  on  observe,  au  contraiixî,  un 
accroissement  notable  de  la  résistance  qui  devient  en  moyenne  1 ,8 
de  sa  valeur  primitive.  Après  l'ocbauflement  à  4»^^",  la  résistance 
s'est  accrue  dans  le  rapport  beaucoup  plus  considérable  de  i  a  -,'>., 

3"  La  résistance  d'un  verre  récemment  recuit  continue  d'aug- 
menter lentement  pendant  quel(|ue  temps,  comme  s'il  se  rappro- 
chait peu  à  peu  d'un  état  d'équilibre  définitif. 

Les  résultats  suivants  (Tableau  VI)  concernent  un  vase  de  cristal 
primitivement  trempé,  puis  recuit  le  9.8  novembre  1882,  à  4oo**. 

Tableau  Vï. 

1'"'  série     :>.*    série     .'i'    série     Y    série     Rapport 
19110V.        içinov.       3oiiov.         7  (lée.  d 

Teni|M'Talures.  a.  h.  c.  d.  tt 


n 


10:) .'M)  ()3  »)  Ç)'}.  I  ,  *)() 

110 3r>  38  \\  '\\  I ,  M) 

1 16 70  '21  '):>.  •>.(),  >       I ,  j- 

lic) 1 3  11  I  "i  Ao  I ,  )  i 

Au  bout  de  neuf  jours,  la  résistance  du  vase  recuit  s'est  donc 
accrue  de  la  moitié  de  sa  valeur  initiale,  le  travail  moléculaire 
avant  continué  de  s'eflectuer. 

Tableau  VU. 

r'  série.  V  série. 

Tempéra lures.  1 1  «lér.  188  ».  i**  février  i883. 
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io5 i(>  iH 

1 10 10  10 

1 1 3 0  () ,  > 

r>.o I  î 

4"  La  résistance  d'un  verre  trempé  ou  non  qui  n'a  pas  été  chauffé 

depuis   longtemps    demeure  invariable.  En  ce  qui   concerne   les 
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verres  non  trempés,  ce  fait  est  établi  par  la  concordance  des  ré- 
sultats obtenus  sur  les  diverses  variétés  de  verre.  Le  Tableau  VII 
donne  les  résultats  fournis  par  un  même  vase  de  cristal  trempé, 
à  cinquante-deux  jours  de  distance. 

De  l'ensemble  des  résultats  fournis  par  ces  recherches,  on  peut 
conclure,  au  point  de  vue  pratique,  que  les  meilleurs  isolateurs  en 
verre  sont  donnés  par  les  verres  à  base  de  plomb,  et  qu'il  convien- 
dra de  recuire  avec  beaucoup  de  soin  les  pièces  qui  constituent 
ces  isolateurs. 


SUR  LA  PUISSANCE  DES  APPAREILS  DIOPTRIttUES  ; 

Par  m.  Adrien  GUÊBHARD. 


La  puissance  d'un  appareil  dioptrique  étant  définie,  d'après 
Verdel,    comme   la  grandeur  apparente  de  V unité   de    Ion- 

I   H 

gueur  de  V objets  a  pour  expression  P==  ^r  -p  si  l'on  appelle  H  et 

h  deux  ordonnées  correspondantes  de  l'imap^e  et  de  l'objet,  et  D 
l'abscisse  du  plan  de  l'imago  par  rapport  au  premier  point  nodal 
de  l'œil  (^).  Soient  alors  S  Tabscissede  ce  point  nodal  et /celle  du 

Fig.  1. 


deuxième  plan  principal  de  l'instrument  par  rapport  au  deuxième 
foyer  de  celui-ci  :  l'abscisse  de  l'image  H,  par  rapport  à  ce  même 
foyer,  sera  D-|-3,   et  la  formule  fondamentale  des  instruments 


(')  IMaçaat  l'œil  à  la  gauche  de  la  figure,  nous  prenons  pour  direction  positive 
celle  du  regard  et,  pour  direction  négative,  celle  de  la  lumière  incidente,  confor- 
mément aux.  conventions  habituelles  de  la  Géométrie. 
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réduits  à  leurs  points  cardinaux  donne  immédiatement 

H      D-ho 


h"    f 


d'où     F 


=K'-*-è) 


expression  qu'il  convient  de  discuter  algébriquement,  en  donnant 
à  0  et  à  D  toutes  les  valeurs  compatibles  avec  la  nature  de  l'instru- 
ment et  de  l'œil. 

Or  celui-ci  peut  voir  distinctement  à  toutes  les  distances  com- 
prises entre  son  punctum  proximum  et  son  punctiim  remotum; 
d'autre  part,  il  n'est  point  d'instrument  qui  ne  puisse,  soit  par 
des  mouvements  de  totalité,  soit  par  des  tirages  d'oculaires,  pla- 
cer l'image  en  tel  point  de  l'espace  qui  peut  convenir;  en  consé- 
quence, D  n'aura  pas  d'autres  limites  que  les  abscisses  w  et  p  des 
deux  points  extrêmes  de  la  vision  distincte,  abscisses  que  je  sup- 
pose mesurées  à  partir  du  point  nodal  et  dont  la  première,  géné- 
ralement plus  petite  que  la  seconde,  est  toujours  positive,  tandis 
que  l'autre,  p,  peut  devenir  négative  dans  le  cas  d'un  œil  hyper- 
métrope. 

Quant  à  0  qui,  dans  le  sens  négatif,  n'a  d'autre  limite  que  le  recul 
possible  de  l'œil,  il  se  trouve  arrêté,  du  côté  positif,  par  divers  ob- 
stacles matériels  :  d'une  part,  les  tutamina  oculi;  d'autre  part, 
la  monture  de  l'appareil.  La  cornée  précède  le  point  nodal  anté- 
rieur de  l'œil  à  une  distance  qui,  pour  tous  les  yeux  (^),  est  com- 
prise entre  6"'",5i5  dans  l'accommodation  la  plus  forte,  et  6™™, 957 
dans  le  relâchement  complet  du  muscle  ciliaire  (^).  De  plus, 
la  paupière  et  les  cils  exigent  un  espace  qu'on  peut  estimer,  au 
bas  mot  ('),  à  5""*;  mettons,  en  chiffres  ronds,  12"*"  pour  la  plus 
petite  distance  possible  du  point  nodal  à  l'extrémité  la  plus  voisine 
de  l'appareil  et,  si  nous  appelons  a  l'abscisse  de  cette  extrémité  par 
rapport  au  deuxième  foyer  total  de  l'instrument,  nous  sommes  cer- 
tains de  ne  pas  rester  en  dessous  de  la  vérité  en  assignant  la  valeur 
(a  —  12)°*"  comme  limite  supérieure  aux  variations  de  S. 


(*)  On  sait  que  les  amétropics  ne  portent  ordinairement  que  sur  la  longueur 
axiale  de  Tceil  et  point  sur  les  constantes  de  la  refraction. 

(*)  Helmuoltz,  Optique  physiologique^  traduction  Javal^  p.  iS^. 

(•)  D'après  M.  le  colonel  Goulier,  ce  serait  7""  qu'il  faudrait  compter  dans  la 
pratique  ordinaire.  Les  opticiens  comptent  toujours  13°*"  de  la  cornée  à  leurs 
verres  correcteurs. 
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II  s'ensuit  que  S  ne  pourra  admettre  des  valeurs  positives  que 
si  a>  la""*.  Alors,  mais  alors  seulement,  s^appliquera  la  règle, 
ordinairement  donnée  pour  la  loupe  sans  distinction  de  dislances 
focales,  de  la  visée  au  punctiim  proximum,  D  devant  être  pris  le 
plus  petit  et  o  le  plus  grand  possible,  c'est-à-dire  Tœil  et  Tobjel 
rapprochés  du  verre  autant  que  le  permet  la  netteté  de  la  vision. 
Cette  règle  est  d'ailleurs  démentie,  on  le  sait,  par  la  pratique 
constante  des  micrographes  et  des  astronomes  qui,  tous,  ont  pour 
habitude  de  relâcher  le  plus  possible  leur  accommodation.  C'est 
que,  effectivement,  le  cas  ne  se  présente  .presque  jamais  dans  la 
pratique  :  en  dehors  des  verres  faibles,  dont  Tusage,  comme  loupes, 
est  justement  rejeté  à  cause  de  la  fatigue  qu'il  donne  et  du  peu  de 
bénéfice  qu'il  rapporte  (^),  la  considération  de  Vanneau  oculaire ^ 
à  défaut  de  données  numériques  qu'il  ne  m'a  été  possible  de  trou- 
ver ni  dans  les  livres,  ni  chez  les  constructeurs,  prouve  que,  dan» 
tous  les  instruments  qui  n'ont  pas  leur  deuxième  foyer  principal 
virtuel  [(a<Co)  comme  les  oculaires  de  Galilée  et  de  Brûcke],  ou 
très  rapprochés  de  la  monture  [microscopes  de  Stanhope,  Wol- 
laston,  etc.,  oculaire  de  la  lunette  terrestre  (^),  oculaire  négatif 
d'Huygcns,  oculaire  à  o'/Z/e/o/i  de  la  lunette  astronomique  ('),  etc.] 
le  foyer  principal  tombe,  dans  les  conditions  ordinaires  d'observa- 
tion, à  une  petite  distance  en  avant  du  point  nodal  antérieur  de 
l'œil.  On  sait,  en  effet,  que  les  constructeurs,  pour  des  raisons  de 
clarté,  s'efforcent  toujours  de  faire  coïncider  l'anneau  de  Rams- 
den  avec  le  plan  de  la  pupille,  c'est-à-dire  avec  la  face  antérieure 
du  cristallin;  or  cet  anneau  et  le  deuxième  foyer  principal  total 
de  l'appareil  ne  sont  autre  chose  que  les  images,  fournies  par 
l'oculaire,  de    la  première   ouverture  et  du   deuxième  foyer  de 


(•)  Les  verres  biconvexes  employés  pour  atténuer  la  presbyopic  ou  pour  cor- 
riger riiypcrmélropic  agissent  toujours  de  cette  façon,  c'cst-à-dirc  avec  fatigue 
d'accomniodation.  leur  but  étant  moins  d'augmenter  la  puissance  de  la  vue  que 
de  ramener  à  des  positions  normales,  soit  au  punctum  remotum  (que  nous  dési- 
gnerons, dorénavant,  par  l'abréviation  classique  p.  r.)»  soit  le  p.  p,  {punctum 
proximum). 

(')  Dans  les  lunettes,  Timagc  fournie  par  l'objectif  faisant  fonction  d'objet  réel 
ou  virtuel,  mais  fixe  de  grandeur  et  de  position,  il  n'y  a  [que  la  puissance  de 
l'oculaire,  seule  variable,  qui  puisse  intéresser  notre  discussion. 

(')  lirons  de  Physi'juc  de  M.  \\  Desnins,  t.  II,  p.  aK3. 
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l'objectif;  la  distance  mutuelle  de  ces  images  a  pour  expression 

-r z—-i-  en  fonction  de  la  longueur  focale  F  de  l'oculaire  et  des 

^A-i-L)L  ^ 

distances  A,  L  du  deuxième  foyer  de  robjeclîf  au  premier  verre 
de  celui-ci  et  au  premier  foyer  de  l'oculaire;  il  suffit  de  mettre,  a 
la  place  de  ces  lettres,  des  valeurs  numériques  réelles,  pour  se  con- 
vaincre de  la  petitesse  de  celte  distance  par  rapport  à  la  plus  petite 
(3""*,  3)  de  celles  qui  peuvent  exister  entre  le  point  nodal  de 
Tœil  et  la  face  antérieure  du  cristallin  (  '  ). 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'œil  peut  toujours  donner  à  o  des  valeurs 
négatives;  écartons,  une  fois  pour  toutes,  le  cas  où,  o  surpassant D 
en  valeur  absolue,  l'œil  a  intérêt  à  regarder  encore  à  son  />./>., 
entre  lui  et  le  foyer,  l'image,  soit  virtuelle  et  droite  (myope  à  besi- 
cles biconcaves),  soit  réelle  et  renversée  (chambre  noire,  projec- 
tions, ophtalmoscopie  à  l'image  renversée)  de  l'objet  placé  le  plus 
près  possible  de  l'objectif.  Il  est  alors  certain  qu'à  moins  d'hyper- 
métropie, la  plus  grande  puissance  sera  donnée  par  la  moindre  va- 

leur  absolue  de  la  fraction  négative  yr»  c'est-à-dire  que  l'œil  de- 
vra rapprocher  le  plus  possible  du  foyer  de  l'instrument  son  point 
nodal,  et  regarder  à  son  punctum  remoùssimumy  c'csï-à-dire  sans 
accommodation  (2),  l'image  de  l'objet,  placé  le  plus  loin  possible 
de  l'objectif.  Pour  les  valeurs  négatives  de  D,  c'est-à-dire  pour 
l'hypermétrope  réunissant  sur  sa  rétine  des  faisceaux  déjà  conver- 
gents, la  plus  petite  valeur  absolue  correspond  encore  au  p.  /'., 
mais  il  y  a  bénéfice  alors  à   augmenter  0,  c'est-à-dire  à  éloigner 


1 00""" 

(')  I^s  valeurs  F  :  — :r — »  V  _  18,  L  —  i3u  donneraient  à  peine  1""";  en  exagé- 
rant dans  le  sens  le  plus  défavorable  et  prenant  les  chiffres  presque  invraisem- 
blables A  —  3o,  L  —  lao,  F  —  !\0j  on  n'aurait  encore  que  a""  J.  On  trouve  des  don- 
nées numériques  intéressantes  dans  l'Ouvrage  de  M.  Léopold  Dippel,  Das  Afikro- 
skop  und  seine  Anwendungeriy  t.  I,  p.  188  et  suiv.,  :i*éd.,  1882).  La  longueur  L  y 
jonc  un  grand  rôle  sous  le  nom  de  longueur  réduite  du  tube;  elle  acquiert,  dans 
les' microscopes  anglais,  des  valeurs  encore  beaucoup  plus  grandes  que  dans  les 
nôtres.  Il  est  t>on  de  remarquer  aussi  que  la  pratique  du  relèvement  de  Toculaire, 
en  micrographie,  a  pour  effet  de  rapprocher  du  verre  le  deuxième  foyer  total. 

(*)  Il  est  vrai  que  le  relâchement  du  muscle  ciliaire  fait  reculer  de  o'""*,4  le 
point  nodal  en  arrière  de  la  cornée;  mais  cette  différence  minime  sur  la  valeur 
de  o  peut  toujours  être  regagnée  par  un  mouvement  de  totalité  de  la  tète,  en 
supposant  qu'on  ne  la  trouve  pas  négligeable  par  rapport  aux  grandes  valeurs 
que  prend  alors  E).  I^a  restriction  disparait,  d'ailleurs,  en  cas  d'hypermétropie. 
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l'œil  autant  que  le  permet  le  champ  (*).  L'hypermétrope  a  ainsi 

un  double  avantage;  mais,  tant  qu'il  ne  quitte  pas  l'oculaire,  la 

puissance  qu'il  peut  atteindre  a  pour  valeur,  aussi  bien  que  dans 

le  cas  précédent, 

I  /        o™,orji  —  a\ 

/(■ — v—y 

tandis  qu'avec  les  instruments  à  long  foyer  (a>i2""*)  elle  est 
toujours  reprébcntée  par 


I  /        a — o^.oiaX 


Il  suit  de  là  que,  si  ces  derniers  instruments,  généralement yûf/6fe5, 
tirent  de  Taccommodation  un  surcroît  de  puissance  et  donnent 
les  meilleurs  résultats  avec  l'œil  dont  le  p,  p,  est  le  plus  rappro- 
ché, c'est-à-dire  le  muscle  ciliaire  le  plus  fort,  la  plus  nombreuse 
catégorie  des  instruments  usuels  doit  s'employer,  au  contraire,  à 
l'état  de  repos  complet  de  l'œil,  avec  un  avantage  incontestable 
pour  riiypermétrope  sur  l'emmétrope  et,  à  plus  forte  raison,  sur 
le  myope. 

Mais,  en  réalité,  toutes  les  expressions  numériques  de  la  puis- 
sance différeront  très  peu  de  -^.;  et  il  est  à  remarquer  que  cette  va- 

leur  particulière  peut  être  obtenue  soit  indépendamment  de  l'ac- 
commodation, en  faisant  coïncider  le  point  nodal  de  Tœil  avec  le 
foyer  de  Tiustrument  (a  >>  1 2,  o  =  o),  soit  indépendamment  de  la 
position  (  *)î  en  produisant  l'image  à  l'infini  (a  <:^  1 2,  D  =  p  =  oc  ). 

Dès  lors,  la  valeur  r.>  indépendante  de  l'œil,  devient  pour  l'instru- 
ment une  véritable  constante  caractéristique  et  permet  de  calculer, 
en  ton  le  circonstance,  la  puissance  exacte  de  l'instrument  en  fonc- 


(')  Ia's  liypermt^tropcs  ont,  en  c(r«»t,  la  faculté  de  se  servir  de  la  loupe  à  dis- 
tance et  «ans  fatigue,  pour  obtenir,  de  l'objet  placé  un  peu  au  delà  du  foyer,  des 
images  1res  agrandies.  Impossible  d'expliquer  autrement  rintéressante  expé- 
rience citée  par  M.  P.  Dcsains  {Leçons  de  Physique^  t.  II,  p.  276).  C'est  ainsi 
encore  qu'un  hypermétrope  peut  apercevoir  directement,  à  distance,  et  sans  ren- 
versement le  fond  de  l'œil  d'un  myope.  Enfin,  la  lunette  de  Galilée  et  sa  réduc- 
tion, la  loupe  de  Hrticke,  n'ont  pas  d'autre  effet  que  de  fournir  à  l'œil  l'hypermé- 
tropie nécessaire  pour  bénéficier  de  ce  mode  d'emploi  de  la  loupe  objective. 

(^)  A  moins  que  l'on  ne  soit  myope,  mais  sans  qu'il  soit  besoin  d'être,  comme 
on  dit,  injînimcnt  presbyte,    ' 
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don  des  paramètres  de  réfraction  de  l'œil,  dès  que  Ton  connaît  a 
ou  la  position  du  deuxième  foyer.  Dans  le  cas  particulier  des 
verres  de  besicles,  on  a  sensiblement  /=  a,  et  Ton  sait  quel  im- 
mense service  a  rendu  à  la  pratique  de  l'oculistique  l'introduction 

de    la   constante  ^  ramenée   à   l'unité    métrique  sous  le  nom  de 

dioptrie  (^).  Pour  des  appareils  complexes,  il  est  vrai,  cela  pour- 
rait ne  point  suffire,  sans  la  donnée  corrélative  de  a;  mais, en  sup- 
posant que  ce  fût  trop  exiger  des  constructeurs  qu'un  double 
chiffre,  on  trouverait  encore,  ce  me  semble,  dans  le  premier  seul, 
une  indication  beaucoup  plus  précise  et  plus  utile  que  dans  la 
donnée  d'un  grossissement  tout  à  fait  conventionnel  {^^)  qui  ne 
peut  ser\ir  ni  à  un  calcul,  ni  même  à  une  appréciation  exacte  de 
la  valeur  d'un  instrument.  En  tout  cas,  exprimer  en  dioptries  la 
force  des  instruments  composés  comme  des  verres  simples  serait 


(')  Ce  nom,  proposé  par  M.  Monnoyer  et  vulgarisé  par  les  travaux  de  M.  Javal, 
a  servi  de  consécration  définitive  à  une  réforme  inutilement  demandée,  il  y  a 
vingt-cinq  ans,  par  un  opticien  bien  connu.  Soleil  fils  {^Comptes  rendus  des 
séances  de  l'Académie  des  Sciences,  t,  XLV,  p.  347). 

(*)   Le  grossissement    ayant  pour    expression,   tant   qu'il    s'agit    d'objets   ou 

d'images  objectives,  rapprochables  de  l'œil,  G  =  —  :  -  =  P  :  -  >  n'est,  en  somme, 

que  le  rapport  de  la  puissance  de  l'instrument  à  celle  de  l'œil  au  maximum  d'ac- 
commodation, rapport  qui,  pour  un  même  eflct  produit  par  l'instrument,  c'est- 
à-dire  pour  une  même  valeur  de  Pfparaftra  d'autant  plus  grand  que  la  puissance 
de  l'œil,  réduit  à  ses  propres  moyens,  sera  plus  faible,  c'est-à-dire  o  plus  grand. 
Ce  caractère  variable  d'estimation  personnelle  ne  peut  disparaître  de  l'expres- 
sion du  grossissement  que  si  l'on  fixe  conventionncllement  les  conditions  spé- 
ciales de  mesure  de  P  et  de  cj;  pour  la  première,  on  a  été  conduit  de  tout  temps 

à  prendre  -j.;  mais,  pour  la  seconde,  les  conventions  varient  comme  doit  varier  for- 
cément une  notion  aussi  vague  (jue  celle  de  ce  (|ui  est  appelé  encore  trop  sou- 
vent LA  distance  (sans  épithète)  de  vision  distincte  ou  d'extériorisation  des 
impresswns.  Cette  distance,  qui  ne  pourrait  être  unique  pour  un  œil  donné,  que 
dans  le  cas  de  paralysie  absolue  du  muscle  ciliaire,  et  qui,  dans  tout  autre  cas, 
peut  prendre  toutes  les  valeurs  possibles,  depuis  xs  jusqu'à  p,  est  fixée,  en  général 
{voir  l'Ouvrage  cité  de  L.  Dippel)  à  aSo"",  ce  qui  revient  à  multiplier  par  aSo  lu 

valeur  de  -j.  rapportée  au  millimètre.  Mais  elle  varie,  sans  règle,  d'un  pays  et  d'un 

constructeur  à  l'autre.  Quelle  que  soit,  d'ailleurs,  la  valeur  choisie,  il  est  évident 
qu'elle  ne  peut  avoir  d'autre  effet  que  celui  de  coefficient  grossissant  par  rapport  à 

-1  et  la  convention  gagnerait  en  simplicité,  si  ce  n'est  en  sincérité,  en  égalant  une 

fois  pour  toutes  à  l'unité  ce  facteur  arbitraire  et  inutile. 
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un  pas  vers  riinification  de  la  lanfçiie  scienlîfiqiie;  introduire  le  pa- 
rain«;lrc  de  position  du  deuxième  foyer  fournirait  une  base  exacte 
à  tous  les  calculs;  tels  sont  les  vœux  que  j'exprime  en  forme  de 
conclusion  de  celte  «''tude. 


SUR  LA  LONGUEUR  D'UHE  OU  DE  PLUSIEURS  ÉTIHGELLES  ÉLEGTRiaUES  D'UV 
GONDEHSATEUR,  ET  SUR  LES  MODmCATIOHS  OU'ELLES  SURISSEHT  PAR 
L'EFFET  DES  DIFFÉRENTES  RÉSISTAIGE8  I1TR0DUITE8  DAIS  LE  GIRGUIT 
DE  LA  DÉCHARGE; 

Par  m.  E.  VILLARI  (»)• 

IjCS  dimensions  des  étincelles  excitatrices  des  condensateurs 
changent  par  suite  de  différentes  causes.  J'ai  étudié  les  effeLs  pro- 
duits sur  elles,  soit  par  d'autres  étincelles  qui  se  produisent  dans 
le  circuit,  soit  par  des  n'^sistanccs  introduites  dans  ce  dernier. 

Quand  on  décharge  un  condensateur  en  lui  faisant  produire 
une  seule  étincelle  ou  bien  deux,  la  longueur  de  la  première  n'est 
pas  égale  à  la  somme  des  longueurs  des  dernières,  et  cette  somme 
n'a  pas  toujours  une  valeur  constante.  Pour  étudier  comment  et 
pourquoi  ces  longueurs  changent,  je  me  suis  servi  d'un  appareil 
formé  par  une  batterie  de  bouteilles,  par  un  spinthéromètre  et  par 
un  excitateur  dont  les  bouts  étaient  en  fils  de  platine  ayant  i"*"*  de 
diamètre.  Ils  faisaient  partie  d'un  seul  circuit  de  résistance  inap- 
préciable et  ils  se  réunissaient  à  la  batterie  au  moment  où  l'on 
voulait  la  décharger.  On  plaçait  l'excitateur  devant  un  appareil 
photographique  qui  reproduisait  en  vraie  grandeur  les  images  de 
l'étincelle  excitatrice.  Les  différents  conducteurs  étaient  réunis, 
soit  par  des  vis,  soit  à  l'aide  de  fils  amalgamés  et  de  mercunî 
pour  éviter  toute  étincelle  perturbatrice. 

Pour  exécuter  mes  expériences,  je  disposais  le  spinthéromètre 
de  manière  à  lui  faire  produire  une  étincelle  conjonctive  L,  de 
longueur  différente,  que  je  mesurais  directement  sur  le  même 
spinthéromètre.  La  longueur  L|  de  l'étincelle  excitatrice  se  nio- 


(')  Extrait  par  l'auteur  d'un  Mémoire  de  la  lieale  Accad,  dei  Lincei,  3*  série, 
vol.  XIII;  18S2.  Ronia. 
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dîRait  quand  on  faisait  varier  L,  et  je  mesurais  la  longueur  de 
L|  à  Taide  des  images  photographiques.  Par  un  grand  nombre 
*»e  mesures  bien  concordantes,  je  suis  arrivé  aux  principales 
Conclusions  suivantes  ; 

1°  Lorsque    rélinccllc  conjonctive  L  est  nulle,  la    somme    de 
<--f-L|  est  un  minimum  et  égale  à  a6™™  environ; 

u"  Lorsqu'une  des  deux  étincelles  L  ou  L<  est  très  petite  et  in- 

'i-^i'ieure  à  2"™,  l'autre  étincelle  s'allonge  de  manière  que  la  somme 

^  — |- L|  atteint  une  valeur  maximum  et  égale  340"*"*  environ; 

3°  Lorsque  L  ou  L,  augmente,  la  somme  L  4-L|  diminue; 

^"^  Lorsqu'une  des  deux  étincelles  varie  de  3  à  3o'"'"  environ,  la 

*<^  «:imie   L4-L1  a  une  valeur  moyenne   constante   d'à    peu    près 

^es  conclusions  peuvent  se  résumer  dans  la  Table  suivante  : 

I*  L  =  o L  -     Li  —  26"""  iiuuimuni. 

a*  L  varie  entre  o,  I  et  i, 5  environ.  L -i- Li  —  89,8  maximum  consl. 

3*  L  =  2""*  environ L   -  Li  =-  34 ,8. 

4*  L  varie  de  3  à  So""  environ L  -;   Li  —  nio\enne  constante. 

5*  Li  =  a,5  environ L-i-  Li  —  34,5. 

6*  Li  inférieur  ù  2 L  h-  Li  =  4'  maximum  const. 

Cesl  pourquoi  on  dira,  en  général,  qu'une  très  petite  étincelle 
^~î  ^i  se  produit  dans  le  circuit  d'un  condensateur  a  la  singulière 
l^-^^opriélé  de  faire  beaucouj)  allonger  une  seconde  étincelle  qui  se 
l^Toduit  simultanément  dans  le  même  circuit. 

Cette   singulière  propriété   des    petites  étincelles   est  d'autant 
ï^lus  marquée  que  les  charges  des  condensateurs  sont  plus  consi- 
dérables; en  effet,  ayant  chargé  quatre  bouteilles  avec  des  quan- 
t-îtés  d'électricité  différentes,  j'ai  trouvé,  pour  les  rapports  des  lon- 
gueurs des  étincelles  excitatrices  à  circuit  interrompu  et  continu, 
les  valeurs  suivantes  : 

Rapports. 

Pour  16  unités  électrométriques 53,  2;  3o,  4  —  1,72 

Pour  12         »  »  4i»6;  28,8  "1,55 

Pour     5         »  »  17,0;   i5,i=i,  i3 

En  outre,  on  ne  rencontre  cette  propriété  des  petites  étincelles 
pour    les    charges   faibles    qu'avec    des    étincelles    extrêmement 
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courtes,  o*"",!  environ;  pour  les  charges  plus  énergiques,  on  la 
rencontre  encore  avec  des  étincelles  atteignant  i^^jS  environ. 

Il  est  presque  inutile  de  dire  que  toutes  ces  valeurs  n*ont  rien 
d'absolu,  elles  se  rapportent  aux  conditions  particulières  des  ex- 
périences que  j'ai  exécutées. 

L'augmentation  de  la  longueur  de  Tétincelle  excitatrice  d'un 
condensateur,  par  l'eflet  d'une  courte  étincelle  conjonctive,  est 
accompagnée  d'une  augmentation  d'énergie  de  la  décharge  exté- 
rieure et  d'une  sensible  diminution  de  la  décharge  intérieure  du 
même  condensateur.  En  effet,  lorsqu'une  bouteille  se  décharge  au 
travers  d'un  circuit  avec  une  courte  interruption,  la  chaleur  de  la 
décharge  intérieure,  déterminée  au  moyen  de  mon  thermomètre 
Icydo-élec  trique  y  diminue  sensiblement,  tandis  que  la  chaleur  de 
Tétincelle  excitatrice  extérieure  augmente.  C'est  pourquoi,  si  l'on 
joint  à  cette  augmentation  de  chaleur  celle  qui  est  due  à  la  très 
petite  étincelle  de  la  courte  interruption,  on  comprend  aisément 
que  l'énergie  de  la  décharge,  portée  à  l'extérieur,  s'est  de  beau- 
coup augmentée. 

En  outre,  les  franges  lumineuses  qu'on  peut  étudier  en  soudlant 
le  mélange  Villarcy  sur  les  bouteilles  qui  viennent  d'être  déchar- 
gées et  qui  constituent  la  décharge  intérieure  sont  sensiblement 
plus  basses  lorsque  la  décharge  se  produit  au  travers  d'un  circuit 
avec  une  courte  interruption  (jue  lorsqu'elle  se  produit  au  travers 
d'un  circuit  continu. 

Les  résistances  électrolyli(|ues  font  beaucoup  diminuer  les  dé- 
charges intérieures  et,  en  cela,  elles  agissent  d'une  manière  ana- 
logue aux  très  petites  étincelles. 

Dans  le  cas  de  deux  étincelles  extt^rieures  suffisamment  longues, 
la  somme  de  leurs  longueurs  est  sensiblement  constante  :  c'est 
pourquoi  l'épaisseur  de  la  couche  d'air  traversée  est  de  même 
constante. 

En  outre,  la  somme  de  ces  d^'ux  étincelles  suffisamment  longues 
est  supérieure  à  la  longueur  de  l'étincelle  excitatrice  unique. 
M.  Belli  avait  déjà  remarqué  que  la  somme  des  longueurs  d'une 
série  d'étincelles  fournies  dans  un  circuit  par  la  décharge  d'un 
condensateur  est  supérieure  à  celle  d'une  étincelle  unique.  Et 
comme  la  décharge  intérieure  reste  constante,  lorsqu'à  l'extérieur 
une  ou  deux  étincelles  suffisamment  longues   se  produisent,  on 
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peut  admettre  comme  probable  que  la  somme  des  longueurs  des 
deux  étincelles  est  plus  grande  que  Texcitatricc  unique,  parce  que 
les  premières  rencontrent  une  résistance  plus  petite  que  la  der- 
nière. Un  pareil  phénomène  pourrait  peut-être  dépendre  des 
vapeurs  métalliques  qui  accompagnent  Tétincelle  et  qui  aug- 
mentent avec  le  nombre  des  interruptions. 

Lorsque  jMntroduisais,  dans  rélincelle  conjonctive  de  quelques 
millimètres,  une  résistance  idio-éleclriquo  qui  devait  être  perforée, 
l'excitatrice  complémentaire  se  raccourcissait  en  même  temps  que 
cette  résistance  augmentait.  Ainsi,  dans  un  cas,  rélincelle  con- 
jonctive était  de  3"*™,  et  Texcitalrice  de  38'"",6  (');  j'insérai 
dans  la  première  deux  feuilles  de  papier  et  Texcilatrice  se  rédui- 
sit à  29"™, 8;  en  augmentant  ensuite  le  nombre  des  feuilles  jus- 
qu'à quarante,  Tétincelle  excitatrice  se  réduisit  à  2"*"', 9.  Une 
mince  plaque  de  verre  ou  de  mica,  perforée  par  la  décharge,  ré- 
duisit cette  même  excitatrice  de  38'""*,  6  à  6"*'",  5  pour  la  pre- 
mière, et  à  12,3  pour  la  seconde.  Les  dimensions  transversales  de 
Tétincelle  excitatrice  observées  sur  les  images  photographiques 
ne  semblèrent  point  modifiées  par  l'interposition  du  verre  ou  du 
mica,  tandis  qu'avec  le  papier  elles  se  montraient  de  beaucoup 
diminuées. 

Les  dilatations  thermométriques  produites  par  Texcilalrice  di- 
minuent rapidement,  lorsque  les  résistances  destructives  surmon- 
tées parla  décharge  augmentent.  Ainsi  la  dilatation,  qui  était  de 
-^3°  environ  lorsque  la  décharge  perforait  deux  feuilles  de  papier, 
clescendit  à  3°  lorsqu'elle  en  perforait  quarante.  Par  interposition 
d'une  plaque  de  mica,  la  dilatation  se  réduisit  seulement  ù  6"  en- 
viron. Ces  diminutions  sont  évidemment  dues  au  raccourcisse- 
.ment  de  l'étincelle  excitatrice. 

Dans  de  pareilles  circonstances,  en  mesurant  les  courants  de 
décharge  au  moyen  d'un  galvanomètre  à  miroir,  avec  fil  à  double 
enveloppe  de  gutta-percha  et  avec»  isolement  complet,  on  remar- 
qua des  déviations  constantes,  en  expérimentant  tour  à  tour  avec 
trente  feuilles  de  papier  interposées  dans  le  circuit  ou  non.  Donc 
la  résistance  du  circuit  entier  doit,  même  dans  ces  circonstances. 


(*)  Les  deux  élinccllcs  se  produisaient  entre  les  bouts  de  fils  de  pialine. 
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être  restée  indépendante  des  résistances  interposées;  c'est  pour- 
quoi raugraentalion  de  résistance  produite  par  les  feuilles  inter- 
posées doit  avoir  été  réparée  par  le  raccourcissement  de  rétincelle 
excitatrice. 

Quand  on  introduit  dans  le  circuit  une  résistance  anélectrique, 
par  exemple  un  électroljte,  l'étincelle  excitatrice  perd  une 
grande  partie  de  son  auréole,  elle  s'amincit  beaucoup  et  la  dimi- 
nution de  sa  section,  déterminée  sur  ses  images  photographiques, 
semble  avoir  une  certaine  relation  avec  l'augmentation  de  la  ré- 
sistance du  circuit  et  la  durée  de  la  décharge. 

On  voit  donc  que  les  résistances  idio-éiectriques  produisent  une 
modification  de  Tétincelic  bien  différente  de  celles  que  fournissent 
les  résistances  anélectriques.  Donc^  par  les  modifications  qu'une 
pareille  résistance  produit  sur  l'étincelle,  on  peut  conclure  si  elle 
appartient  à  Tune  ou  à  l'autre  espèce  de  résistance. 

L'air  en  couches  épaisses  agit  comme  le  verre  et  le  mica;  on 
dirait  qu'il  ne  conduit  pas  la  décharge,  mais  plutôt  qu'il  est  percé 
par  elle  en  donnant  lieu  à  l'étincelle  qui  le  traverse.  Au  contraire, 
quand  la  couche  d'air  est  très  mince  et,  par  suite,  l'étincelle  très 
courte,  elle  agit  en  partie  comme  si  c'était  une  résistance  anélec- 
trique.  Cela  est  mieux  démontré  avec  les  carreaux  étincelants  for- 
més par  les  poudres  métalliques.  Lorsque  dans  le  circuit  on  intro- 
duit quelques  centimètres  de  ces  carreaux,  l'étincelle  excitatrice 
non  seulement  se  raccourcit,  mais  elle  s'amincit  sensiblement  en 
perdant  une  grande  partie  de  son  auréole.  En  outre,  la  décharge 
intérieure  du  condensateur  diminue  jusqu'à  devenir  nulle.  Par 
conséquent  Tair,  dans  ces  conditions,  agita  la  fois* comme  une  ré- 
sistance idio-clectrique  et  anélectrique,  peut-être  à  cause  des  va- 
peurs métalliques  qui  accompagnent  un  grand  nombre  de  petites 
étincelles;  ces  dernières,  rencontrant  probablement  alors  des  résis- 
tances plus  petites,  peuvent  avoir  des  longueurs  dont  la  somme 
est  supérieure  à  la  longueur  d'une  seule  étincelle.  On  constate 
cette  double  action  de  Tair  avec  de  plus  vastes  proportions  dans 
les  gaz  raréfiés  des  tubes  de  Geissler,  lesquels,  étant  interposés 
dans  le  circuit,  raccourcissent  et  amincissent  énormément  l'étin- 
celle excitatrice  du  condensateur. 

J'ajouterai  enfin  que  l'hydrogène  à  la  pression  ordinaire,  inter- 
posé dans  le  circuit,  raccourcit  l'excitatrice,  mais  beaucoup  moins 
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<|ue  ne  le  fait  une  colonne  d'air.  Ainsi  l'excitatrice  sr  réduîgîl  de 
38""  à  8""  environ  lorsque  la  conjonctive,  dans  l'hydrogène,  aug- 
menta depuis  2"""  environ  Jusqu'à  -6""". 

En  outre,  une  rosislance  d'hydrogène  de  (>o  ou  -o""  de  lon- 
f^ueur  semble  ralentir  sensiblement  la  décharge.  En  effet,  quanil 
on  interpose  une  telle  colonne  dans  le  circuit,  Pexcitairice  que 
l'on  obtient  est  sensiblement  plus  courte  (i3'°'",4'i)  si  l'on  remue 
i-apidement  l'excitateur,  de  manière  à  lernier  avec  vitesse  le  cir- 
cuit; elle  est,  au  contraire,  plus  longue  (17""", p)  si  l'on  ferme  le 
circuit  en  laissant  tomber  la  branche  mobile  de  l'excitateur  par 
!ion  propre  poids  et  sans  une  forte  poussée.  D'autres  expériences 
■n'ont  donné  des  résultats  analogues;  toutefois,  je  déclare  que 
4:c  phénomène  a  besoin  d'être  plus  profondément  étudié. 


BXPtUEIGES  DE  PBOJZGTIOH  ATEG  LE  GODBAHT  TOLTUaUE  ; 
Pah  m.  L.  DLEEKHODE. 

La  y?/,'-  '  représente  l'apiiareil  quej'iii  fait  construire  pour  dé- 
montrer le  courant  voltaïquc  développé  p<ir  les  actions  chimiques, 
atec  les  phénomènes  connexes. 

Il    se   compose    d'une  cuvelie    reolangutaire  i'i   laces  parallèles 


(longueur  o^iofi,  hauteur  u"',o,'i,  largeur  (("".oi)  |d^icéc  entre  deux 
supports  métalliques,  servant  à  tenir  des  lames  de  différents  mé- 
taux cl  à  i-tablir  dos  conununications  avec  un  gidumuscopc.  Colui- 

J.  dt.  Phyt..  J'  «■■lie,  I.  H.  (Juin  iSs|.)  „, 
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ci  fait  parlie  du  même  appareil  et  consiste  en  un  cadre,  réduit  à  su 
plus  simple  construction  (hauteur  o™, oi),  à  base  d'ébonite  avec 
des  bords  recourbés  qui  servent  à  le  fixer  directement  sur  la  cuvelte 
et  permettent  de  l'enlever  au  besoin.  Il  contient  deux  ou  trois 
couches  de  fil  de  cuivre  isolé,  de  j  de  millimètre  de  diamètre  et  une 
aiguille  aimantée  très  mobile,  se  balançant  sur  un  pivot  à  l'intérieur 
du  cadre. 

Pendant  l'expérience,  on  place  la  cuvette  avec  ses  faces  paral- 
lèles à  l'écran  de  projection  ;  si  l'aiguille  se  trouvait  alors  en  dehors 
du  cadre,  on  la  forcerait  à  y  rester  en  mettant  un  aimant  à  la  di- 
stance convenable. 

L'appareil  se  trouvant  entre  la  lampe  à  lumière  oxyhydrîquc  et 
une  lentille  de  grandeur  suffisante  est  projetée  directement  sur 
l'écran  et  se  prèle  aux  expériences  suivantes  : 

1°  Développement  du  courant  pendant  l'action  chimique.  — 
On  remplit  la  cuvette  avec  de  l'acide  sulfurique  dilué  à  -—  et  l'on 
fixe  aux  supports  une  lame  de  zinc  amalgamée  et  une  lame  de 
cuivre;  elles  sont  indiquées  par  les  lettres  Z  et  C  dessinées  sur  le 
verre  et  dont  les  images  se  voient  sur  l'écran  en  même  temps 
qu'elles.  Dès  (jue  les  fils  terminaux  du  galvanoscope  sont  réunis 
aux  supports,  l'aiguille  dévie  de  60"  à  "<>**,  et  Ton  voit  sa  projection 
se  raccourcir;  en  même  temps,  on  observe  parfaitement  les  bulles 
d'hydrogène  se  développant  sur  la  lame  C  et  cessant  dès  que  l'ai- 
guille est  revenue  à  sa  position  primitive  par  l'interruption  du 
courant. 


2*^  Dcnwristration  du  courant  de  polarisation,  —  Après  avoir 
cnlev»';  le  cadre,  ou  remplace  les  lames  zinc  et  cuivre  par  des  lames 
de  platine,  on  les  fixe  aux  supports  et  Ton  remet  le  galvanoscope 
en  place,  avant  soin  que  ses  fils  terminaux  ne  soient  pas  en  contact 
avec  ceux-là.  On  fait  passer  le  courant  de  deux  ou  trois  éléments 
Grove  à  travers  la  cuvette  pendant  quelques  minutes  et  l'on  voit, 
sur  l'écran,  les  gaz  se  développer  en  quantités  inégales,  le  Ion*; 
des  deux  électrodes,  l'aiguille  aimantée  restant  sensiblement  im- 
mobile. Interrompant  ensuite  le  courant  de  la  pile,  on  met  les 
électrodes  en  communication  avec  le  galvanoscope  et  l'aiguille 
accuse  le  courant  de  polarisation  par  une  déviation  très  visible  el 
de  courle  durée. 


r 


G.  QUINCKE.  -  CHANGEMENT  DE  VOLUME.  a;.) 

L'avantage  de  l'apparéîl  que  je  viens  de  décrire  est  de  monlrer 
par  projection  simultanément  et  la  cause  et  reffel  des  phénomènes 
étudiés. 


G.  QUINCKR. —  L'ebcr  die  Ancderung  des  Volumcns  und  dcr  Drccliungsoxponcii- 
ton  von  FlUssi^keitcii  durcli  hydrostalisriien  Druck  (Sur  le  rliangenicnt  du 
volume  et  de  l'indice  de  rcfrariion  des  liquides  par  la  pression  liy<iroslatique)  : 
Sitzungsberichle  dcr  KônigUch  Preussischen  Akademic  der  Wissenscha/ten. 
l.  XVI;  avril  i883. 

On  avait  à  mesurer  la  compressibilité  de  divers  liquides  et  lu 
variation  des  indices  de  réfraction  avec  la  pression.  On  se  servail, 
pour  les  premières  mesures,  de  vases  en  verre  munis  de  tubes  ca- 
pillaires et  pour  les  secondes  d'un  appareil  inlerf'érentiel. 

Soient  Y  le  nombre  des  bandes  d'interférence  correspondant  à 
un  accroissement  de  pression  de />™"*  de  mercure  et  à  une  longueur 
de  liquide  de  D"""  ;  Y  le  nombre  des  bandes  c()rres[)ondant  à  la 
pression  de  l'atmosphère  et  à  la  longueur  de  li((uid(?  de  looo*"'". 
Désignons  aussi  par  n  et  /^i,  t  et  T|  les  indices  et  les  poids  s[)éci- 
fiques  avant  et  après  la  compression.  On  a 

^1  P 

(i)  -  =1   h;x  ' 


.    P     ly       i> 

'  "  7(30     1000  / 

[JL  est  la  compressibilité  du  litpiide,  ).  la  longueur  d'onde  do  la  lu- 
mière emplovée. 

Or  la  différence  des  indices  peut  aussi  se  calculer  en  parLan! 
d'une  quelconque  des  formules  proposées  pour  déliuir  la  constante 
de  réfraction,  c'esl-à-dire 

n  —  I        /Il  —  I 
(a)  ~  =  con>l., 

d'après  Dale  et  Gladstone  et  autres; 

/ï2_i        n\    -\ 
ib) = =  coris.!., 

d'après  I^a[)lace  : 

(c)  -5 —  — î— =  consi. 


•i8o  A.  KOENIG. 

d'après  H.-A.  Lorenz,  d'Amslerdam,  et  L.  Lorenz,  de  Copenhague. 

Ces  diverses  rorinules  donnent  le  rapport  —  qui,  substitué  dans 

Téquation  (i),  fournit  pour  [x  diverses  valeurs  que  nous  distingue- 
rons par  [Xfl,  [JL^,  [Xc.  On  a  ainsi 

.,     À         I 
\Ki  ----  1 » 

I  ooti   //  -  -  I 

\H  ^  ^ T, —  ' 

H)0()  /^-    -  I 

_ ,      À  (i  // 

looo  in-  —  !)(//•*     -  -jl) 

Voici  l(*  rcsullat  des  expériences  sur  l'eau  : 

Rdics.  Y.        Teinprralurc.     ;x.io*.  !-»»»"*•  H-c***** 

o  Tol  «ni  TOl 

C 2>,5>  '20,10  44:^9  îo,ia  io,6o 

r> '/Kjji  7.0,12  i5,5i  ri,  00  4iï3i 

K >«,1P  i9î<>o  45,  P  n,^^  îi,a2 

F 5 1 ,  j9  1 8 ,  ta  4  '5  j  J'-^  >'2 ,  08  4 1 ,  a6 

G :{i,:i2  19,  »i  4  4î66  *i,iO  |0,4o 

Drs  e\|)rrienres  directes  avaient  donné  46,1 5  à  i8"(Grassi); 
.{5,63  à  22", ()  (Quincke). 

Des  résultais  ahsoliinienl  ideiilicjucs  ont  été  obtenus  avec  dix 
liquides  dill'érenls.  L(\s  écarts  sont  considérables  j)oiir  les  valeurs 

de  [X  déduites  des  formules  (  b)  et  (r).  C'est  donc (|ue  Ton  doit 

conserver  comme  constante  de  réfraction.  B.-C.  Damien. 


.\.  KOI*)Nl(f.—  Das  Leukoskop  und  eiiii^'c  mil  deiiiselbcn  gcinuclitc  heubaclitunpcii 
(Quc'l(ïues  mesures  faites  au  moyen  du  leukoscope):  Wied.  Ann.  dcr  Physik. 
t.  WII,  p.  {Y)0\  188a. 

Le   leukoscope,   imaj;iné  par  M.    HehnboUz,   j>our  l'étude   des 
sensations  colorées,  peut  également  servir  à   constater  et  appr/- 


(')  Jniirn  il  (h'  Pfnsi'/ttr,  l.  I.  r*  M'rii.',  p.  177.—  f'ornp/vs  rendus  des  séanct'x 
de  l'Acdfli'niif  des  Srô'/ices,  i.  LWVIII,  p.  <)i7. 


LEUCOSCOPE.  a8i 

cier  les  diflTérences  de  composition  des  radiations  émises  par  des 
sources  lumineuses  de  températures  optiques  différentes  (*). 

La  partie  dioptrique  de  cet  appareil  comprend  une  première 
lentille  donnant,  d'un  objet  infiniment  éloigné,  une  image  que 
l'on  amène  à  coïncider  avec  une  fente  R  de  largeur  variable. 
Cette  fente  se  trouve  au  foyer  d'une  seconde  lentille,  formant 
collimateur,  et  on  l'observe  au  moven  d'une  lunette. 

Sur  ce  trajet,  la  lumière  traverse  :  i"  un  prisme  de  Foucault; 
2**  deux  rhomboèdres  égaux  de  spath,  dont  les  sections  principales 
coïncident,  et  qui  sont  symétriquement  disposés  par  rapport  à  la 
fente  II;  3**  entre  le  collimateur  et  la  lunette  une  pile  de  quartz 
droit,  dont  les  épaisseurs  varient  comme  les  poids  d'une  boîte 
à  poids  ordinaire  ;  elle  est  suivie  d'un  compensateur  Soleil  et  enfîn 
d'un  prisme  de  Nicol. 

Si  nous  imaginons  l'appareil  dirigé  vers  un  objet  très  éloigné 
uniformément  éclairé,  l'effet  du  premier  spath  sera  de  superposer 
sur  la  fente  R  deux  images  de  cet  objet,  polarisées  dans  deux  plans 
rectangulaires.  Le  second  spath  dédoublera  par  suite  l'image  de  la 
fente  et,  en  faisant  varier  la  largeur  de  cette  dernière,  il  sera  tou- 
jours possible  d'amener  ces  deux  images  en  contact.  L'effet  des 
quartz  et  du  nicol  analyseur  sera  enfin  de  colorer  l'une  et  l'autre 
de  ces  images,  de  teintes  en  général  différentes,  variables  soit 
avec  l'épaisseur  du  quartz,  soit  avec  l'orientation  du  nicol. 

L'emploi  de  l'appareil  pour  caractériser  la  température  optique 
d'une  source  repose  sur  les  faits  suivants  :  i**  pourvu  que  l'épais- 
seur totale  des  quartz  soit  au  moins  égale  à  0^,9,  il  est  toujours 
possible,  par  une  orientation  convenable  de  l'analyseur,  d'amener 
les  deux  images  à  l'égalité  de  coloration  ;  2"  cette  orientation  varie 
régulièrement  et  toujours  dans  le  même  sens,  lorsque  la  tempéra- 
ture optique  de  la  source  étudiée  augmente. 

Cet  appareil,  s'il  présente  le  double  inconvénient  d'être  très 
compliqué  et  de  rapporter  les  faits  observés  à  une  échelle  tout  à 
fait  arbitraire,  présente,  toutefois,  le  grand  avantage  de  ne  néces- 
siter chaque  fois  qu'une  lecture  unique;  aussi  trouvons-nous,  dans 
les  résultats  des  expériences  de  l'auteur,  plusieurs  renseignements 
importants. 


(')  Cbuva.  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  5"  série,  t      l\;  1H8:). 


282  W.  KŒNIG.  -  POLARISATION  ELLIPTIQUE. 

Les  diverses  sources  étudiées  se  rangent  dans  l'ordre  suivant, 
qui  est  celui  de  leurs  températures  optiques  croissantes  : 

Lampe  à  pétrole; 

Bougie  sléarique; 

Gaz  d'éclairage; 

Phosphore  brûlant  dans  l'oxygène; 

Lumière  Drummond; 

Lumière  électrique; 

Lumière  du  magnésium; 

Soleil. 

■ 

Les  résultats  relatifs  aux.  lampes  Swan  et  Edison,  rapprochés 
de  ceux  obtenus  par  la  Commission  d'expériences  à  l'Exposition 
d'électricité  ('),  montrent  qu'à  leur  allure  normale  ces  deux 
lampes  émettent  une  radiation  voisine  comme  composition  de 
celle  du  gaz,  mais  beaucoup  plus  rougeâtrc  pour  des  courants  plus 
faibles.  Le  charbon  se  brise  dès  que  le  courant  est  assez  intense 
pour  que  la  radiation  émise  se  rapproche,  comme  composition , 
de  celle  de  la  lumière  Drummond. 

J.  Macê  ue  LÉPI^JlY. 


\V.  KCjEMG.  —  Ucber  die  elliplischc  Polarisation  des  rcflcclirt  gebcuglen  Lichtcs 
(Sur  la  polarisation  elliptique  produite  par  la  rcllcxion  sur  les  réseaux);  W'iect. 
Ann.  der  Physik,  t.  WII,  p.  1016;  1882. 

La  méthode  employée  est  celle  de  M.  Jamin,  la  lumière  inci- 
dente étant  polarisée  à  4^°  du  plan  d'incidence.  Pour  chaque  angle 
d'incidence,  on  efTcctuait  une  série  de  mesures  sur  les  divers 
spectres  diflraclés  de  part  et  d'autre  de  la  direction  de  la  réflexion 
régulière.  L'auteur  a  étudié  trois  réseaux,  l'un  sur  verre  (collé  au 
baume  sur  un  prisme  de  verre  pour  éviter  la  réflexion  sur  la  se- 
conde face),  le  second  photograpliié  au  collodion  sur  plaque  d'ar- 
gent, le  troisième,  tracé  sur  métal.  Les  résultats  principaux  de 
cette  étude  sont  : 


(')  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  II,  p.  n  ;  i883. 
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I**  Pour  chaque  angle  d'incidence,  on  trouve  dans  la  lumière 

diffractée  une  variation  de  la  différence  de  marche  de  o  à  -  lors- 

a 

qu'on  passe  des  spectres  diffraclés  positifs  (du  côté  des  rayons  in- 
cidents prolongés)  aux  spectres  négatifs. 

2"  Pour  chacune  de  ces  directions,  la  différence  de  phase  est  la 
même  que  pour  un  rayon  lumineux  qui  serait  directement  rélléchl 
dans  cette  môme  direction  par  la  matière  qui  constitue  le  réseau. 

3"  Cette  même  loi  s'applique  également  au  rapport  des  intensi- 
tés des  deux  composantes  du  mouvement  elliptique. 

J.  Macé  de  Lépimat. 


FR.  WACHTER.  —  Ucbcr  dio  maicriellcn  Thcilc  im  elektrischen  Fiinken  (Des 
parlirulcs  solides  dans  rélincelle  cleclriquc)  ;  M'ied.  Annalen  cler  Physik , 
t.  XVil,  p.  ()o3;  i88j. 

L'étincelle  électrique  est  toujours  produite  par  une  seule  des 
deux  électricités;  le  transport  des  particules  solides  qui  la  con- 
stituent est  donc  effectué,  tantôt  par  l'électricité  positive,  tantôt 
par  la  négative,  suivant  les  circonstances,  toujours  par  conséquent 
dans  un  sens  déterminé.  L'électricité  positive  ne  peut  produire 
d'étincelle  qu'autant  que  la  pression  de  l'air  est  supérieure  à  lo™" 
de  mercure.  L'électricité  négative  peut  en  fournir  pour  des  pres- 
sions comprises  entre  63"*"  ot  o™,oo3,  suivant  la  distance  de  l'élec- 
trode à  la  paroi  du  tube  de  verre  où  se  fait  l'expérience  et,  par 
conséquent,  suivant  le  diamètre  de  ce  tube  ;  le  transport  des  par- 
ticules solides  par  l'électricité  négative,  qui  se  manifeste  par  un 
dépôt  sur  la  paroi  du  tube  et  par  la  fluorescence  du  gaz,  est  beau- 
coup facilité  par  l'interposition  dans  le  circuit  d'un  micromètre  à 
décharges. 

Dans  l'air  de  plus  en  plus  raréfié,  la  quantité  de  particules  trans- 
portées va  en  diminuant  s'il  s'agit  de  l'électrode  positive,  en  crois- 
sant s'il  s'agit  de  la  négative.  L'électricité  positive  transporte  les 
particules  matérielles  beaucoup  plus  loin  que  la  négative;  ainsi, 
sous  la  pression  de  63*"",  l'étincelle  positive  peut  franchir  un 
espace  de  2o4o°",  l'étincelle  négative  un  espace  de  o™"*,6  seu- 
lement, par  conséquent  34oo  fois  moindre. 


a84     FR.  WACIITER.  -  PARTICULES  DANS  L'ÉTINCELLE. 

M.  Wâchler  établit  un  certain  nombre  de  caractères  dislinclifs 
entre  les  particules  transportées  par  l'électricité  positive  et  par 
l'électricité  négative. 

Les  particules  matérielles  arrachées  à  Télectrodc  positive  le 
sont  toujours  en  des  points  déterminés,  les  plus  rapprochés  de 
l'autre  électrode;  la  forme  de  pointe  ou  de  boule  donnée  à  l'élec- 
trode favorise  le  départ  de  ces  particules.  A  l'électrode  négative, 
l'arrachement  des  particules  se  produit  sur  une  surface  d'autant 
plus  grande  que  la  pression  de  l'air  est  plus  faible;  il  est  favorisé 
par  la  netteté  de  la  surface  de  Télectrode,  c'est-à-dire  par  l'absence' 
de  toute  trace  d'oxyde  sur  cette  électrode.  Les  particules  positives 
suivent  toujours,  entre  les  deux  ('lectrodes,  le  chemin  qui  pré- 
sente la  moindre  résistance  et  peuvent,  par  suite,  décrire  une 
trajectoire  curviligne  quelconque;  les  particules  négatives  s'échap- 
pent toujours  normalement  à  la  surface  de  l'électrode  et  ne  s'é- 
cartent jamais  de  la  trajectoire  rectiligne. 

Un  aimant  puissant  agit  sur  les  premières  comme  sur  les  sub- 
stances diamagnétiques  ;  sur  les  secondes,  comme  sur  les  corps 
pai*amagnétiqucs. 

Les  particules  positives,  tantôt  deviennent  incandescentes, 
tantôt  ne  le  deviennent  pas  ;  elles  ont  des  dimensions  parfaitement 
mesurables  au  microscope  et  semblent  arrachées  par  une  action 
mécanique.  Les  particules  négatives  ne  deviennent  jamais  incan- 
descentes, échappent  à  toute  mesure  par  leur  ténuité  et  sen>blenl 
entraînées  par  volatilisation.  Si  l'on  vient  à  échauffer  les  élec- 
trodes par  exemple,  par  le  passage  d'un  courant,  on  constate  que 
le  transport  des  particules  négatives  en  est  accéléré,  tandis  que 
rien  de  pareil  ne  se  produit  à  l'électrode  positive. 

Enfm  M.  Wachter  conclut  de  ses  expériences  sur  des  électrodes 
liquides  que  les  particules  négatives  forment  une  couche  conduc- 
trice vaporisée  entourant  rélcctrode,  et  facilitant  le  passage  d«* 
l'électricité  de  l'électrode  aux  molécules  gazeuses,  tandis  qu'il 
n'en  est  pas  ainsi  pour  les  particules  positives. 

Quand  on  emploie  comme  électrodes  des  substances  mauvaises 
conductrices,  le  passage  de  Télectriclté  ne  produit  pas  d'arrache- 
ment des  particules.  Ch.  Gomiew. 
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TH.  EDELMANN.  —  Apparat  zur  Bestimmung  des  specifischen  Gewichles  von 
Gasen  (Appareil  pour  la  détermination  du  poids  spécifique  des  gaz);  Carl's 
Repertorium,  t.  XVII;  1881. 

La  méthode  consiste  à  faire  agir  des  colonnes  de  gaz  de  même 
hauteur  sur  une  membrane  élastique  dont  on  mesure  les  déplace- 
ments. 

La  membrane  est  analogue  à  celle  d'un  baromètre  anéroïde  et 
disposée  de  même  sur  une  boîte  m<Hallique  de  So*^"*  de  diamètre. 
Celte  boîte  communique  avec  un  tube  vertical  d'environ  2™  de 
hauteur  qui  renferme  la  colonne  gazeuse. 

Les  mouvements  de  la  membrane  se  transmettent  à  un  levier 
portant  un  miroir  au  moyen  duquel  on  vise  par  réflexion,  à  l'aide 
d'une  lunette,  les  divisions  d'une  échelle  placée  à  distance. La  sen- 
sibilité de  l'appareil  est  très  grande  :  —  ^^  millimètre  sur  l'échelle 
correspond  à  moins  de  i  millionième  d'atmosphère  dans  l'inté- 
rieur de  la  boîte. 

On  gradue  l'instrument  au  moyen  d'un  gaz  de  densité  connue, 
l'acide  carbonique  ou  l'hydrogène  par  exemple.  L.  Bordet. 


S.  KALISCHER.  —  L'eber  die  Molecularslructur  dcr  Metallc  und  ihre  Beziehun;; 
zur  elektrischcn  Lcitungsfûliigkeit  (Sur  la  structure  moléculaire  dos  métaux  et 
ses  rapports  avec  la  conductibilité  électrique);  Carl's  Kepertorium,  t.  XVIIl, 
p.  292  ;  1883. 

L'auteur  met  en  évidence  la  structure  cristalline  des  métaux  au 
moyen  d'un  décapage  par  un  liquide  approprié;  quand  c'est  né- 
cessaire, il  fait  intervenir  un  courant  électrique,  le  métal  sur  lequel 
il  expérimente  servant  d'électrode  positive. 

Il  conclut  de  ses  expériences  que  la  plupart  des  mrtaux  ont  la 
structure  cristalline.  Les  actions  mécaniques  font,  en  général, 
disparaître  toute  trace  de  cristallisation  ;  la  chaleur  fait  revenir  à 
l'état  cristallin. 

Cela  explique  en  partie  l'accroissement  de  conductibilité  élec- 
trique que  les  fils  métalliques  éprouvent  sous  l'influence  du  re- 
cuit. L.  BOBDET. 
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5»  série.   —  Tome  XIII.   —  1882. 

T.  BAYLEY.  —  Relations  cnlrc  le  poids  atomique  et  les  propriétés 

(les  corps  simples,  p.  26-87. 

Si  Ton  range  les  corps  simples  en  une  série  ordonnée  suivant 
les  poids  atomiques  croissants  et  si  on  les  considère  par  groupes 
de  sept  consécutifs  à  partir  du  lithium  en  réservant  trois  éléments 
entre  le  troisième  et  le  quatrième  cycle,  ainsi  qu'entre  le  cinquième 
et  le  sixième,  les  corps  occupant  le  même  numéro  d'ordre  dans 
ces  cycles  forment  des  familles  assez  naturelles  (alcalins,  halo- 
gènes, etc.).  L'auteur  fait  ressortir  cette  conclusion  par  l'examen 
du  pouvoir  magnétique,  de  la  coloration  des  sels,  des  points  de 
fusion,  du  volume  atomique,  et  s'en  sert  pour  fixer  l'équivalent 
de  l'uranium. 


L.  MCHOLS.  —  Résistance  électrique  et  coefficient  de  dilatation  du  platine, 

p.  38-42. 

Le  but  de  ce  travail  expérimental  est  de  s'assurer  si  l'on  peul 
faire  servir  la  mesure  de  la  résistance  R  d'un  fil  de  platine  à  la 
mesure  des  Icmpéralures  élevées  T.  La  longueur  du  fil  L  est  obte- 
nue à  l'aide  de  deux  loupes  visant  les  extrémités.  La  résistance  est 
déduite  de  la  lecture  de  deux  galvanomètres  :  l'un  des  tangentes, 
placé  avec  le  fil  dans  un  courant  principal  échauffant  ce  fil,  l'autre 
(les  sinus,  placé  dans  une  dérivation  prise  aux  bouts  du  fil  et  de 
résistance  incomparablement  plus  grande  que  celle  de  ces  der- 
niers. Si  l'on  construit  les  courbes  liant  R  et  T  soit  directement 
à  l'aide  de  trois  formules  ducs  à  M.  Siemens  et  d'une  quatrième 
de  M.  Benoît,  soit  en  comi)inant  les  Tables  de  l'auteur  donnant  1^ 
(^t  R  avec  deux  formules  de  Matthiessen  qui  fournissent  L  et  T  : 
on  ne  trouve  d'après  M.  Nichols  aucune  concordance. 
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H.  BARFIELD.  —  Étude  expérimentale  des  coefficients  d*induclion,  p.  95-98. 

Le  Mémoire  ne  traite  que  d'un  procédé  destiné  à  amplifier  les 
déviations  d'un  galvanomètre  dues  à  des  courants  instantanés. 
On  sait  que  l'excursion  maxima  de  l'aiguille  0  est  liée  à  la  quan- 
lilé  Q  du  courant  par  la  formule 

Q=g7P"^*"2' 

T  étant  la  durée  d'oscillation,  tandis  que  la  déviation  permanente  o 
due  à  n  courants  à  la  seconde  est  donnée  par 

/iQ  =  j7  tango, 
d'où 

^  =  0. 


<k 


C'esl  cette  formule  que  l'on  vérifie  à  l'aide  d'un  ingénieux  inter- 
rupteur cylindrique  à  rotation  ne  permettant  qu'aux  courants 
d'ouverture  d'une  bobine  induite  de  traverser  le  galvanomètre. 


TH.  CARNELLEY.  —  Syniélrie  clûinique  et  propriétés  physiques 
des  composes  organiques,  p.  ii2-i3o. 

Dans  une  statistique  minutieuse  on  établit  qu'entre  corps  iso- 
mères ceux  qui  ont  une  molécule  plus  symétrique  ou  plus  com- 
pacte, c'est-à-dire  où  le  centre  de  gravité,  déduit  de  la  position 
des  chaînes,  est  plus  central,  ont  des  températures  de  fusion  et 
d'ébullition  plus  élevées,  une  chaleur  de  formation  plus  grande, 
une  solubilité  et  un  pouvoir  rotatoire  moindres.  L'équivalent  de 
réfraction,  lïi  fluorescence  et  le  pouvoir  tinctorial  correspondent 
aussi  à  la  symétrie  de  certaines  chaînes.  L'auteur  examine  en  par- 
ticulier les  trois  séries  des  dérivés  de  la  benzine. 


W.  ABNEY.  —  Phosphorescence  violette  du  sulfure  de  calcium,  p.  aia-ai'|. 
Les   résultats  sont   obtenus   par  la    méthode   photographique 
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Le  spectre  d'émission  du  sulfure  de  calcium  phosphorescent  est 
entre  G  et  F,  plutôt  vers  G;  les  rayons  qui  Tcxcilent  sont  ceux 
depuis  G  jusqu'au  delà  de  H,  mais  non  les  ultra- violets.  Il  y  a  une 
région  dans  Tinfra-rouge  à  l'octave  des  rayons  précédents  qui  ne 
détruit  pas  du  tout  cette  phosphorescence. 


J.  HANNAY.  —  Expériences  sur  le  vide,  p.  aag-aSS. 

Peut-on  soutenir,  comme  l'a  fait  Euler,  que  les  radiations  sont 
propagées,  non  par  l'élher,  mais  par  la  matière  ordinaire?  Pour 
savoir  ce  qu'il  en  est ,  le  vide  est  fait  jusqu'à  j^xôê  d'atmo- 
sphère dans  des  ballons  de  verre,  soit  à  l'aide  d'une  trompe 
Sprcngel,  soit  par  la  méthode  de  Torricelli,  en  remplaçant  le 
mercure  par  un  alliage  fusible  qui  ne  donne  pas  de  vapeur> 
au  rouge.  L'électricité  n'illumine  plus  le  ballon;  mais  celui- 
ci,  employé  comme  écran,  ne  retarde  nullement  le  radiomètre. 
Malgré  des  essais  variés  et  pénibles,  on  a  toujours  vu,  lorsqu'on 
ramollissait  le  verre  en  contact  avec  l'alliage,  se  former  des  bulles 
de  gaz,  preuve  de  l'existence  d'une  couche  gazeuse  adhérente  au 
verre. 


J.  HOPKINSON.  —  Indice  de  réfraclion  et  pouvoir  diélectrique 

des  milieux  isolants,  p.  2^2-2Y\. 

Le  carré  de  l'indice  de  réfraction  du  verre  n'est  pas  égal,  comme 
le  veut  la  loi  de  Maxwell,  à  son  pouvoir  diélectrique  qui  est  de  6,7 
pour  des  actions  inductrices  de  plus  de  77^00  de  seconde.  Mais  il 
se  pourrait  que,  pour  des  longueurs  d'ondes  correspondant  à  ces 
duives,  l'indice  devînt  égal  à  la  valeur  2,6  qu'exige  la  loi;  on 
sait  en  effet  que  vers  le  rouge  le  verre  devient  très  absorbant^  et 
qu'au  voisinage  d'une  bande  d'absorption  la  réfraction  devient 
anormale,  l'indice  de  réfractions  des  radiations,  de  part  et  d'autre 
de  celles  qui  sont  absorbées,  décroissant  du  côté  du  violet  et 
croissant  vers  le  rouge  (*  ). 


(')  LîHil  ltAYi.M.;ii,  Tlicory  of  Sound,  l.  I. 


PlIILOSOPHICAL  MAGAZINE.  289 


VERNON  BOYS.  —  Conduite  d'eau  n'éclatant  pas  par  la  gelée,  p.  iW-i^H. 

Des  conduites  d^eau  de  section  elliptique  nY'clatent  pas  dès  la 
première  congélation. 

PIAZZl  SMITH.  —  Haies  spectrales  de  l'oxygène  à  de  basses  températures, 

p.  33o-33-. 

I^s  quatre  raies  de  Toxygcne  dans  le  rouge,  le  jaune,  le  vert  et 
rindîgo  se  décomposent  chacune  en  trois  autres ,  à  Taide  de 
prismes  à  sulfure  de  carbone.  Il  faudra  tenir  compte  de  ce  fait  si 
l'on  veut  reconnaître  la  présence  de  Tox^gène  dans  le  Soleil  ou 
l'atmosphère  terrestre. 

MACFAIILANK  GH\Y.  —  Chaleur  spécifique  de  la  vapeur  d'eau 
déterminée  par  Itegnault,  p.  337-3'|0. 

La  valeur  de  la  chaleur  spécifique  de  la  vapeur  d'eau  trouvée 
par  Regnault  n'est  pas  en  désaccord  avec  la  théorie  cinétique  des 
«^az.  Elle  satisfait  à  la  loi  de  Dulong. 

SIIELFORD  BIDWELL.  —  ElFet  de  la  température  sur  la  résistance  électrique 

de  mélanges  de  soufre  et  de  charbon,  p.  3'| 7-333. 

Un  mélange  intime  obtenu  en  incorporant  du  graphite  et  du 
soufre  en  fusion  acquiert  une  résistance  six.  fois  plus  considérahlc 
«n  passant  de  i4"  à  55";  cette  résistance  diminue  au-dessus 
de  100".  L'auteur  explique  ces  variations  par  l'inégale  dilatabilité 
«les  deux  corps. 

U.  SPOTTISWOODE.  —  Séparation  des  courants  alternatifs  «le  haute  tension, 

p.  3r)3-3j-. 

On  sait  que  le  courant  électricpie  passe  mieux  dans  le  sens  d'une 
électrode  effilée  à  une  électrode  étalée  que  dans  le  sens  opposé. 
Grâce  à  celte  disposition,  ap|)elée  chez  nous  snuj)ape  électritiue 
on  peut  forcer  le  courant  à  ne  circuler  dans  un  tube  de  Geissler 
que  dans  une  seule  direclion.  AI.  Spotliswoode  arrive  à  faire  pas- 


ago 
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ser  les  deux  courants  alternalifs  d'une  bobine,  toujours  dans  le 
même  sens,  grâce  à  un  artifîce  représenté  schéinatiquement  par  la 
fi  g,  I.  A  est  le  tube  de  Geîssler  muni  de  deux  électrodes  effilées 

Fig.  1. 


en  a  cl  d'une  autre  étalée  en  h,  B  est  Ja  bobine;  c*  et  d  sont  de 
séparateurs,  c'est-à-dire  deux  vases  remplis  d'eau  gljcérinée 
aussi  munis  chacun  d'une  électrode  effilée  et  d'une  autre  étal 
formant  soupape.  Les  flèches  indiquent  la  marche  des  courants 


er 


CH.  UOIJERÏS  and  WIUGHTSON.  -  Dcusitc  des  méUiix  fondus,  p.  SGo-rwi 


Le  ]>rocéd:''  employé  est  celui  de  roncosimétrie  (  •  ) 

l*oids  spccinjjuc  à  IV'lat 


solide 

Bi 9,8.;. 

Cu 8,8 

l'h i./, 

S" 7,5 

^^" 1,> 

A^ ro/j; 

^^ 0,()> 


liquide. 

lo,o55 
8,217 

10,37 
7,  ou -5 
6,i8 

6,88 


t   ;  Journal  de  l*hysifjuc,  r"  «jcric,  t.  \,  p.  2?tj. 
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Des  expériences  faîles  à  diverses  températures  ne  vérifient  pas 
l'assertion  que  les  corps  se  contractent  en  devenant  solides  :  les 
métaux  solides  à  une  température  voisine  de  leur  point  de  Tusion 
sont  au  contraire  moins  denses  qu'à  l'état  liquide. 

H.  FREEMAN.  —  Electrisalion  par  évaporation,  p.  3fjS-',o6. 

Les  mesures  très  soignées  ont  été  faites  à  l'aide  de  rélectronièlrc 
à  quadrants.  Les  résultats  ont  été  né«;atifs  ou  tout  au  moins  ont  pu 
êlre  attribués  à  d'autres  causes  que  Tévaporation  ;  même  en  leur 
assignant  cette  cause,  il  faudrait,  d'après  les  calculs  de  l'auteur, 
une  quantité  d'eau  évaporée  par  centaines  de  fois  plus  grande  que 
celle  constituant  un  nuage  pour  y  produire  une  décharge  lunn- 
neuse. 


V.  EWING.  —  Noie  sur  lu  prrlcnduc  Irajecloirc  hélicoïdale  du  cuuraDt  éleclriqno 
dans  les  conducteurs  ainianlcs  longiludinaleincnt,  p.  ^i^-^i-^. 

Les  expériences  de  M.  Hughes,  telles  que  celle  de  l'induction 
dans  une  bobine,  [)roduite  par  des  courants  intermittents  passant 
dans  un  barreau  d'acier  aimanté  et  placé  suivant  Taxe  de  la  bo- 
bine, peuvent  être  interprétées  autrement  qu'en  admettant  une 
marche  hélicoïdale  du  courant  dans  le  barreau.  La  production 
d'une  aimantation  transversale  due  au  courant,  et  au  besoin  im 
changement  de  conductibilité  dii  à  l'aimantation  et  variable  avec- 
la  direction,  peuvent  suffire  à  expli(|uer  les  résultats  de  M.  Hughes. 
Pour  savoir  si  le  courant  est  réellement  hélicoïdal,  il  faudrait, 
d'après  M.  Ewing,  mesurer  la  variation  de  la  force  magnétisante 
de  Tacier  dans  une  cavité  intérieure  et  on  la  trouverait  plus 
grande  que  celle  à  Textérieur  d'une  quantité  égale  à 

si  le  courant  est  réellement  hélicoïdal,    n  représente  le  nombre 
des  spires  du  courant  i  par  unité  de  longueur. 

B.  ÉiiE. 


Annaien  aer  fh^d^ 

Tome  \l\;  n»  5;  i883. 

J.  Merkel.  —  Recherches  expérimentales  sur  la  polarisation  ellip- 
tique par  réjlexion  sur  les  corps  à  couleurs  superji  ciel  les,  p.  i. 
C.  lUuR.  —  JVouveau  radiomètre,  p.  la. 

C.  Baur.  —  Radiations  émises  par  le  sel  gemme  à  diverses  tempéra- 
tures, p.  17. 

I*.  (IiiAPPi'is.  —  Dégagement  de  chaleur  résultant  de  l'absorption 
des  gaz  par  les  solides  et  les  liquides,  p.  21. 

W.  ^'olGT. —  Quelques  remarques  sur  l'air  condensé  à  la  sur/ace  du 
rerre,  p.  39. 
W.  VoiGT.  —  Théorie  du  choc  longitudinal  des  cylindres,  p.  4i* 
P.  \oLKMAXN.  —  Ohsen'ations  {le  gouttes  de  mercure  pendant  leur 
chute  y  p.  Gf). 

II.  Meyer.  —  Conductibilité  électrique  de  la  psilomélane,  p.  70. 
\V.   HiTTORF.   —  Remarques  sur  le  Mémoire  de  W,  Siemens  :  «  Sur 
l'éclat  des  Jlammes  »,  p.  73. 

II.   Hertz.  —   Phénomène  accompagnant   la    décharge    électritjue. 
p.  7«. 
C.  Phoaimk.  —  Recherches  électriques,  p.  8C. 
J.  Froiili;:!!.  —  Mesure  dynamométrique  de  l'ohm,  p.  106. 
F.  KoiiLRAL'scii.  —  Mesure  de  variations  locales  de  l'intensité  hori- 
zontale du  magnétisme  terrestre,  p.  i3o. 

F.  Kocii.  ~  Recherches  sur  les  rotations  magnéto-électriques,  p.  i43. 
W.  VoKiT.  —  Observations  pour  confirmer  la  théorie  des  anneaux  de 
Xohili-iiuéhhardf  p.   18  i. 

K.  \'iKHOHDT.  —    Mesura  de   r  a  (fa  iblissement  du  son   dans  le   télé 

phonc,  p.  x  \-j. 

A.  (Jbkriikk.     -  Sur  1rs  oscillations  électriques,  principalement  en  ci 

qui  concerne  leur  phase,  p.  'ii'i. 

S. -P.  Langlky.  —  Absorption  élective  de  l'énergie  solaire,  p.  a^ii. 
I*.  X'oLKMANN.   —  Remarques  sur  le  Mémoire  de  M.  C.  Bohn  sur  1er 
masse  absolue,  p.  '/  [5. 

A.  Schiller.  —  Le  pendule  de  Foucault,  p.  a  19. 
Fxpérif/ices  de  cottrs,  p.  ■;»>/. 


J.  JOUBEKT.  -  MACHINES  ÉLECTROMAGNÉTIQUES.     agS 

SUR  LA  THÉOBIE  DBS  MAGHIIIES  ÉLECTROMAfinÉnOUES  ; 

Par  m.  J.  JOUBERT. 

1.  La  théorie  élémentaire  des  machines  fondées  sur  Tinduction, 
telle,  par  exemple,  qu'elle  a  été  exposée,  il  y  a  quelques  années, 
dans  ce  Recueil  (*),  s'applique  exactement  à  des  machines  à  cou* 
rants  rigoureusement  constants;  mais  il  n'en  est  pas  de  même 
pour  les  machines  plus  complexes  qu'on  emploie  dans  la  pra- 
tique. Le  désaccord  est  souvent  considérable,  et  on  laisse  sans 
explication  des  faits  d'une  importance  capitale,  comme  le  dépla- 
cement des  balais  et  l'accroissement  apparent  de  la  résistance  avec 
la  vitesse. 

Pour  rendre  compte  de  ces  phénomènes,  il  faut  considérer  non 
seulement  l'action  du  champ  sur  le  système  mobile ,  mais 
les  réactions  secondaires  des  diverses  parties  de  la  machine 
les  unes  sur  les  autres  ou  sur  elles-mêmes  ;  le  problème  est  alors 
assez  compliqué. 

Je  vais  étudier,  à  ce  point  de  vue,  quelques  machines  dans  des 
conditions  bien  définies  en  commençant  par  un  simple  cadre  tour- 
nant autour  d'un  axe  situé  dans  son  plan  et  passant  par  son 
centre.  Je  supposerai  le  champ  magnétique,  fixe  et  uniforme 
comme  le  champ  terrestre,  et  constante  la  vitesse  de  rotation. 

L  —  Cadre  unique  sans  force  électromotrice  extérieure. 

2.  Soit  H  la  composante  du  champ  magnétique  perpendicu- 
laire à  l'axe  de  rotation;  appelons  R  la  résistance  totale  et  L  le 
coefficient  de  self-induction  du  circuit;  S  la  surface  comprise  par 
les  spires  qui  composent  le  cadre;  T  la  durée  d'une  révolution. 

Dans  les  exemples  numériques  qui  suivront,  je  prendrai 

R  =  io.io»,     L  =  0,3.10»,     S  =  i,25.io«(*),     H  =  io»(C.G.S). 


(  *  )  MA5CAKT,  Journal  de  Physique,  t.  VI,  p.  2o3  et  297. 

(')  En  supposant  qu^  la  résistance  r  du  cadre  est  la  moitié  de  la  résistance  to- 
tale, ces  nombres  sont  ceux  qui  conviendraient  à  une  bobine  dont  le  rayon  moyen 
serait  de  o"*,35,  et  dont  la  gorge,  de  section  carrée  et  égale  à  35^,  serait  remplie 
par  un  fil  de  cuivre  de  a*^  de  diamètre. 

/.  de  Phyt.,  a*  série,  t.  II.  (Juillet  iSSS.)  ao 
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L^équation  du  courant  à  un  instant  donné  est 

(r)  L5^-^RI-^^=o, 

Q  étant  le  flux  de  force  magnétique  que  traverse  le  cadre  en 
entrant  par  la  face  négative.  Si  Ton  prend  l'origine  du  temps  au 
moment  où  le  plan  du  cadre  est  perpendiculaire  à  la  composante 
H,  on  a 

Q  =  SH  COS27C  7p« 

R 

En  désignant  par  a  le  rapport  y-  (l'inverse  d'un  temps)  et  po- 
sant 
(2)  lang27c^= -g^, 


(3)  A  = 


27rSII 

T  Er 


,/n.^i^    V/»- 


47r*L« 


on  a,  pour  intégrale  de  Téquation  (  i  ), 

(  i)  I  =Ce-«'  -+-  A  slniTzf^  —  o\  , 

la  constante  C  dépendant  des  conditions  initiales.  En  général, 
l'exponentielle  tend  rapidement  vers  zéro  et,  après  une  modifica- 
tion quelconque,  la  courbe  qui  représente  Tintensité  en  fonction 
du  temps,  ne  tarde  pas  à  se  confondre  avec  la  sinusoïde 

(5)  I  =  Asin'2T:^^  — o  j, 

qui  correspond  au  régime  permanent. 

3.  Rappelons  d'abord  les  caractères  essentiels  de  ce  dernier  ré- 
gime. L'intensité  est  représentée  par  une  sinusoïde  ayant  pour 
phase  rf  et  pour  amplitude  A. 

La  phase  est  positive  et  l'ordonnée  devient  nulle  non  pas  au 
moment  où  la  force  électromotrice  due  au  champ  est  nulle,  mais 
au  temps  /  =  ^T  qui  suit  cet  instant.  Le  zéro  est  donc  déplacé  dans 
le  sens  du  mouvement;  ce  déplacement,  qu'on  peut  aussi  appeler 
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le  retard,  augmente  quand  la  vitesse  augmente  et  quand  la  résis- 
tance diminue,  autrement  dit  quand  l'intensité  croît.  Il  est  nul 
quand  la  résistance,  est  iniinie,  c'est-à-dire  quand  le  circuit  est  ou- 
vert; maximum  quand  la  vitesse  est  infinie  :  sa  valeur  est  alors  de 
1  ou,  exprimée  en  angle,  de  90°.  Le  déplacement  angulaire  du 
zéro  reste  donc  toujours  compris  entre  zéro  et  90";  il  est  de  43" 

quand  on  a  R  =  -hp-  • 

L'expression  de  l'amplitude  a  pour  numérateur  la  valeur  maxi- 
mum de  la  force  électromotrice  due  au  champ,  force  électromo- 
Irice  qui  croît  proportionnellement  à  la  vitesse,  et   pour  déno- 

mmateur  la  quantité  1/  K*  h ^pj— >  q"'  se  comporte  comme  une 

résistance  et  qui  est  une  fonction  de  la  résistance  totale,  du 
coefficient  de  self-induction  et  de  la  vitesse;  cette  quantité  est 
ce  que  nous  appellerons  la  résistance  apparente. 

Il  résulte  de  cette  variation  apparente  de  la  résistance  que  l'am- 
plitude ne  croît  pas  indéfiniment  avec  la  vitesse,  mais  tend  vers 
une  valeur  limite 


A  /n  —  -5—  î 


SH 
L 


proportionnelle  à  la  surface  du  cadre  et  en  raison  inverse  du  coef- 
ficient de  self-induction. 


4.  La  quantité^  d'électricité  qui  passe  dans  le  circuit  pendant 
une  demi-période  a  pour  valeur,  abstraction  faite  du  signe, 

T 

on  a,  pour  le  travail  calorifique  correspondant, 

I 

(7)  W  =  RA»    r  *  sinî  iTz  Ldt  =  K~', 

on  déduit  de  ces  expressions,  pour  l'intensité  moyenne  du  cou- 
rant, abstraction  faite  du  signe  , 

(8)  I,  =  ^A, 
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et  pour  rintensité  moyenne  qui  donnerait  la  même  quantité  de 
chaleur, 

(9)  '«  =  ^- 

5.  L'expression  du  travail  (8)  dérivée  par  rapport  à  R  donne 

d\\  _      '[      Ti  ^   ) 


("-^y 


elle  passe  donc  par  un  maximum,  lorsqu'on  a 

c'est-à-dire  quand  la  résistance  apparente  est  double  de  la  résis- 
tance réelle;  le  retard  est  alors  de  45",  comme  on  l'a  vu  plus 
haut.  La  valeur  du  maximum  est 

F*   T 
ou,  pourrunité  de  temps, 

4  K  4  '-"' 

la  valeur  de  A  qui  lui  correspond  est 

A  =  —  — =  — . 

Il  faut  remarquer  que  ce  maximum  est  seulement  relatif  à  la 
résistance  quand  la  vitesse  est  donnée.  Si  la  résistance  est  don- 
née, le  travail  croît  indéfiniment  avec  la  vitesse  et  tend  vers  la  li- 
mite 

valeur  double  de  celle  qui  correspond  à  la  condition  RT  =  2tL. 

Avec  le  cadre  pris  comme  exemple,  tournant  à  la  vitesse  de  dix 
tours  par  seconde,  on  a  o  =  0,172  ou  ait»  =  62**  et  A  =  3*"p,68. 
L'intensité  movenne  est  de   2*"'P,344)  et  la  valeur  limite  de  A, 
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4*"^,  166.  La  résistance  qui,  pour  la  vitesse  donnée,  correspondrait 
aa  travail  maximum  serait  de  18°**"", 85. 

Si  l'on  se  proposait,  les  dimensions  du  cadre  étant  données, 
ainsi  que  la  résistance  extérieure  r',  de  chercher  le  diamètre  du  fil 
à  enrouler  sur  le  cadre  qui  donnerait  le  courant  maximum,  il  fau- 
drait remarquer  que,  si  Ton  prend  un  fil  de  diamètre  n  fois  plus 
grand  que  le  fil  primitif,  on  a,  en  désignant  par  Ti,  L|,  S«  les  va- 
leurs nouvelles  de  la  résistance,  du  coefficient  de  self-induction 
et  de  la  surface  du  cadre, 


r        -         L  S 


et,  par  suite, 


A 


Al*Eo 


/ 


le  maximum  de  cette  expression  correspond  à 


71»=   — 


47:»  L> 

71         * 


on  a  alors 

r|  =  r' 


v/--i¥^ 


On  volt  que  la  résistance  du  cadre  doit  diminuer  indéfiniment  à 
mesure  que  la  vitesse  augmente.  Si  Ton  fait  tendre  celle-ci  vers 
zéro,  Ti  tend  vers  r',  et  l'on  retombe  finalement  sur  la  condition 
ordinaire  du  maximum,  c'est-à-dire  r^  =  r. 

En  appliquant  ces  formules  au  cadre  et  faisant  ï  =  o,  1  et 
r'  =  5  ohms  ,  on  trouve  /i=  i,4o6  et  r^  =  i°^"",3.  La  valeur 
de  A  devient  alors  5, 02. 

6.  Pour  recueillir  le  courant  alternatif,  il  suffit  de  munir  l'axe 
de  deux  bagues  isolées  dont  chacune  soit  en  communication  avec 
une  des  extrémités  du  fil  et  frotte  contre  un  balai  placé  d'une  ma- 
nière quelconque.  Mais  si  l'on  veut  que  le  courant  passe  toujours 
dans  le  même  sens  à  travers  le  circuit  extérieur,  il  faut  employer 
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un  commutateur;  ce  sera,  par  exemple,  une  bague  coupée  suivant 
un  diamètre  en  deux  parties  isolées,  communiquant  chacune  a\ec 
une  extrémité  du  fil  et  sur  lesquelles  frotteront  deux  balais  dia- 
métralement opposés. 

Si  le  plan  de  section  de  la  bague  coïncide  avec  le  plan  du  cadre, 
rinslant  de  la  commutation  dépendra  de  la  position  des  balais.  La 

T 
période  est  évidemment  égale  à  —  •  Elle  se  compose  toujours  de 

deux  parties  :  dans  l'une,  chacun  des  balais  appuie  sur  une  des  moi- 
tiés de  la  bague;  elle  commence  à  un  instant  t  =  ^1  après  le  pas- 
sage du  cadre    par  le  plan  perpendiculaire  au  champ  avec  une 

T 
intensité  I©  et  finit  à  l'instant  l  =  i^T  H y  T  avec  une  inten- 

site  Ii;  la  seconde,  pendant  laquelle  les  balais  échangent  leurs 

T  T 

contacts^  dure  un  temps  yT,de  ^  =  ^T  h yT  à  /  =t}/  T  H —  ; 

elle  commence  avec  une  intensité  1\  pour  finir  avec  une  inten- 
sité I2. 

Les  valeurs  limites  des  intensités  dépendent  de  la  manière  dont 
fonctionne  le  commutateur.  Avec  la  bague  coupée,  deux  cas 
peuvent  se  présenter  :  celui  où  la  commutation  se  fait  avec  une 
interruption  du  courant  et  celui  où  elle  a  lieu  sans  interruption. 

7.  Si  rintervalle  qui  sépare  les  deux  moitiés  de  la  bague  est 
assez  grand  pour  que,  pendant  un  temps  quelconquey  toutes  deux 
restent  en  même  temps  séparées  des  balais,  il  y  aura  à  chaque 
demi-tour  rupture  du  circuit  et  cessation  complète  du  courant.  On 
aura  donc  Iq  =  o  pour  t  =  ^T, 

On  en  déduit 

C  =  —  Ae"*"''  sin2r(ij;  —  ©) 

et,  par  suite,  pour  la  première  partie. 


I  =  Asinairf  =  —  cp  J  —  Ae"^"^  sin27r(4'  —  ^)e 


at 


Il  n'y  a  pas  de  courant  pendant  la  seconde,  puisque  le  cii*cuit 
reste  ouvert. 

La  quantité  d'électricité  g  qui,  durant  chaque  période,  traverse 
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le  circuit  extérieur  a  pour  valeur 

f  ldt=     [cos2ir(4'  —  ç  —  ^)-f- C0S2ir(<|;  —  ç)] 


AL        ,,     ,r        (i-i^i 


Pour  avoir  le  travail  correspondant,  multiplions  Téquation  (i) 

T 
par  I  et  prenons-en  l'intégrale  de  ^  =  ^T  à/=^TH '^T, 

nous  obtiendrons 

—  Ac/Q  =  R  A»é/^-f-lL(Iî  — Ij). 

Le  premier  membre  représente  le  travail  électromagnétique  qui 
correspond  à  une  période;  c'est  le  travail  que  doivent  fournir  les 
forces  extérieures  pour  entretenir  le  mouvement  du  cadre;  nous 
le  représenterons  par  W;  il  a  pour  expression,  en  posant 

.^      A»RT/i         \       ASH 

\V  =  — ^—  ^ -  —  y  j  +  — -  cos27r(24;  -  ?  -  yj  sin  ^tt^ 

—  A«L  sin27:('^;  —  ©)[«'"  sin27:(4'  +  «p  — X)"*"  sin2TC(4'  +  ?)]• 

Dans  le  second  membre,  le  premier  terme  W|  =  R/P  dt  est  le 

travail  calorifîque  du  circuit,  le  second  W2=  -L(IJ  —  IJ)  repré- 

sente  la  perte  d'énergie  due  à  la  commutation,  perte  qui  se  mani- 
feste au  moment  de  l'interruption  sous  forme  d'étincelle. 

A  la  vérité,  le  courant  est  prolongé  par  l'étincelle  au  delà  de 
l'instant  de  Tinterruption.  Comme  on  ne  connaît  ni  la  durée  de 
l'étincelle  ni  la  manière  dont  varie  la  résistance  pendant  cette 
durée,  il  est  impossible  de  calculer  le  travail  électromagnétique 
correspondant  absorbé  par  le  cadre  :  la  valeur  de  W  doit  donc 
être  considérée  comme  un  minimum. 

8.  Les  formules  renferment  deux  indéterminées  X  ^^  ^'^  '^  ipve- 
mière  dépend  de  la  construction  du  commutateur  et  nous  la  con- 
sidérons comme  donnée.  On  devra  évidemment  disposer  de  la 
seconde,  de  manière  à  obtenir  les  conditions  les  plus  favorables 
pour  le  fonctionnement  de  la  machine. 
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La  question  peut  être  envisagée  de  plusieurs  manières.  La  plus 
naturelle  est  de  chercher  à  rendre  maximum  la  quantité  q  d'élec- 
tricité qui  traverse  le  circuit  dans  chaque  période.  Cette  condi- 
tion conduit  à  Téquation 

(lo)  tangair(J;  —  9)  =  ^ i-- 

La  valeur  de  q  est  alors 


AT    / • 

q  = /(i  -+-  cosar)^)*  -H  [sinair^  —  (1  —  c"*)  tangairtpj*. 


27t 


L'intensité  finale  I| ,  sur  laquelle  se  fait  la  rupture  du  courant,  est 
li  = —  A  sin27t(<|;  —  ïp)(«'«  -H  cosait)^)  -\-  \cos2ir(4'  —  ç)sin2it^; 
comme  on  a  Iq  =  o,  il  en  résulte  qu'une  perte  de  travail  égale  à 
-  LI^  par  période  ou  LIJ  par  tour. 

9.  On  pourrait,  au  contraire,  disposer  de  if  de  manière  à  rompre 
le  circuit  sur  une  intensité  nulle  et  éviter  ainsi  l'étincelle;  c'est 
un  point  important  pour  la  durée  des  appareils.  La  condition  1 1  =  o 
donne 

(11)  tangairiu;  —  o)  = ^ — • 

Dans  le  cas  où  y^  =  o,  on  en  déduit  4*  =  ?  ^^  ^^  courbe  du  courant 
se  confond  avec  la  sinusoïde  de  l'état  permanent;  mais  elle  est 
repliée  suivant  l'axe  de  manière  que  toutes  les  coordonnées  soient 
de  même  signe. 

10.  Prenons  maintenant  un  cas  plus  intéressant  comme  étant 
le  cas  ordinaire  de  la  pratique,  celui  où  les  balais  ne  quittent  ja- 
mais à  la  fois  les  deux  moitiés  de  la  bague.  Pendant  l'intervalle  yT 
ils  appuient  en  même  temps  sur  les  deux  parties  et  ferment  par  une 
résistance  p,  toujours  très  petite,  le  cadre  et  le  circuit  extérieur. 
Le  circuit  est  alors  formé  de  deux  boucles  tangentes  ayant  pour 
partie  commune  la  résistance  p.  Au  bout  de  l'intervalle  y  T,  cette 
communication  est  rompue;  les  deux  circuits  n'en  forment  plus 
qu'un  seul  et  la  période  recommence. 

H.  Examinons  d'une  manière  générale  le  problème  relatif  à 
cette  succession  de  phénomènes. 
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Soient  A  et  B  deux  circuits  ayant  une  résistance  commune  p; 
e  et  e'  sont  les  forces  électromotrices  qui  agissent  dans  chacun 
d'eux;  L  et  L'ies  coefficients  de  self-induction;  M  le  coefficient 
d'induction  mutuelle. 

Si  Ton  appelle  i  l'intensité  dans  le  premier  circuit,  i  l'inten- 
sité dans  le  second  et  i^  l'intensité  dans  la  partie  commune,  on 
a  les  trois  équations 

R 1 4-  p  t'i  -4-  ^  (  L  t  4-  M  t')  —  e  =  o, 

^'^^  ^  RV—  pt,  -f-  ^(L'^'-H  Mt)  —  e'=  o, 

t  =  *M-  11. 

Supposons  d'abord  les  résistances  constantes,  ainsi  que  les  coef- 
ficients d'induction  ;  en  posant 

P  =  LL'— M«,     Q  =  (R'-t-p)L-f-(R-i-p)L'-h'ipx\I,     S  =  RR'-+- pCR-t-R^, 

la  séparation  des  variables  conduit  aux  deux  équations 

Si  l'on  admet  que  les  forces  électromotrices  soient  sinusoïdales 
et  de  même  période  et  que  l'on  pose 

e  =  eoS\n{mt  —  8),     e'=eQSin(mt  —  8'), 

les  solutions  sont  de  la  forme 

£=as'in{mt  —a)  -f- GeT'-h  G'eT'', 
i  =  a'sin(mt  —  a  )  H-  K eT' -+-  K'<?T'^ 

Les  exposants  ^  ei  ^  sont  les  racines  de  l'équation  du  second 

degré 

Py*-i-Qy-i-S  =  o, 

racines  qui  sont  toujours  réelles  et  négatives.  Les  constantes  arbi- 
traires G,  Gr',  K  et  K'  sont  liées  par  les  conditions 

K«  ^  R-f-p-4-LY       le»  _  R-f-p-4-LY^ 
H«  ""  R'-+-  p  4-  L'y  '     II*  ""  R'-+-  p  -h  L'y'  ' 
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fournies  par  la  substitution  des  valeurs  de  i  et  t  dans  les  équa- 
tions (12). 
Si  Ton  pose 

(R'-f-  p)  ^of^inS  -i-  p^'o  sino' —  mL'eoCosS  -h/nM^o  cos8'=  U, 
(  R'  -h  p  )tfo  cos  8  -f-  p  e'o  cos  Z'  -\-  m  Vcq  sin  8  —  m  M  e©  sin  8'  =  V, 

et  que  Ton  désigne  par  U'  et  V  les  expressions  analogues  où  les 
accents  sont  permutés,  on  a 


a^  =  rT. Tvrz ttttj      «'*  = 


(6  — m*P)«H-m«Q*  (S  — /n«P)*4-/n«Q« 

et,  en  remplaçant  ^_     ^p  partang^, 


S  — m»P 

U  U' 

lang(a— p)=  ^,     lang(a'— P)  =  :r^ 


12.  On  peut  admettre,  dans  le  cas  que  nous  avons  à  considérer, 
que  les  deux  parties  successives  dans  lesquelles  se  décompose  la 
période  correspondent  respectivement  à  p  =  «  et  p  =  o.  L'hy- 
pothèse p  =  o  introduite  dans  les  formules  montre,  comme  cela 
est  du  reste  évident,  que  les  choses  se  passent  dans  les  deux  cir- 
cuits comme  s'ils  élaicnt  indépendants.  Celle  de  p  =  00  rend  na- 
turellement identiques  les  valeurs  de  i  et  de  i^,  avec  les  valeurs 
de  flr  et  de  a  trouvées  2)récédemment  pour  un  seul  circuit  (3). 

13.  Quant  au  passage  du  premier  état  au  second,  on  peut  ad- 
mettre qu'il  s'effectue  dans  un  temps  très  court  t;  on  aura,  en  in- 
tégrant pour  cet  intervalle  les  équations  différenlielles  (12)  et  les 
ajoutant, 


f  [Ri -f-  RT-  (e  —  e')]  dt-\-[{L-h  M)*  -+-  (L'-+-  M)*"];  =  o. 


Si  Ton  suppose  t  infîniment  petit,  le  premier  terme  est  négli- 
geable devant  le  second,  et  il  reste,  en  appelant  Iq  l'intensité  ini- 
tiale dans  le  circuit  unique;  et  l'o  et  i^  les  intensités  avant  le  chan- 
gement, dans  les  deux  circuits  tangents, 

(i3)  (L  +  1;+  9.  M  )Io  =  (L  -h  M)io  -f-  (L'-f-  M)*!. 
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On  peut  donc  dire,  avec  Maxwell  (*),  que  la  quantité  de  mouve- 
ment électromagnétique  du  circuit  entier  est  égale  à  la  somme 
des  quantités  de  mouvement  électromagnétique  que  possédait 
chaque  circuit  avant  la  réunion. 

Ce  changement  brusque  est  accompagné  d'une  perte  d'énergie 
qui  a  pour  valeur 

1-  (Lio-+-Mt'o)to-+-  -(L'to-+-Mio)t'o--  f  (X-4-L'-f-  2M)lJ 
^  J*  Jm 

'  ^'     1  I      LL'-M»      ..        .  ., 

14.  Revenons  maintenant  à  notre  cadre.  Nous  pouvons  suppo- 
ser que  le  circuit  extérieur  ne  renferme  pas  de  force  électromo- 
trice et  qu'il  a  un  coefficient  de  self-induction  nu].  La  condi- 
tion L'=o  entraîne  M  =  o;  cette  dernière  condition  pourrait 
d'ailleurs  élre  satisfaite  indépendamment  de  la  première.  On  a,  par 
suite,  lo  =  Iq  au  moment  de  la  séparation  des  circuits  et  I|  =  ix  au 
moment  de  leur  jonction;  en  outre,  la  perte  d'énergie  relative  à 
l'une  ou  l'autre  de  ces  transformations  est  nulle. 

En  posant  comme  plus  haut, 

R       .  27rL        .  Eo 

a=|^,     lang-27r«p  = -^,     A  = 


/ 


/       r  ,      2irL        .,  En 

a'=  r-,     tangairç  =  — j->     A'  = 


\/'''^- 


tMA 


rpj 


/'  étant  la  résistance  du  cadre  seul,  on  a,  pour  les  intensités  cor- 
respondant aux  deux  parties  de  la  période,  les  équations 

[  I  =  Ce"«'-+- Asinîi7t(7p  —  <p  )> 
(i5)  \  ^  ' 

I  r=C'e-«''-+-A'sin2îtr^-cp'\ 

et,  pour  déterminer  les  constantes  et  les  valeurs  limites,  les  con- 


(')  Phil.  Mag.  (IV),  t.  I,  p.  474-479;   1867.  —  Journal   de  Physique  (II), 

I,  p.    30. 
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ditions 


(i6) 


/    — A'sin27t(i};  —  çp'); 


maïs  il  faut  remarqncr  que,  une  fois  le  régime  établi,  l'inten- 
sité finale  I2  du  courant  dans  le  cadre  est  égale  et  de  signe  con- 
traire à  rintensité  initiale  Iq.  La  dernière  équation  doit  donc 
s'écrire 

lo  =  — C'e'^V"*"  «)^  H- A'sina7r(4;  —  (p'). 

13.  Supposons  d'abord  que  la  durée  y  T  de  la  seconde  partie  de 
la  période  soit  négligeable.  Les  équations  (16)  donnent 

Ii=-Io 
et,  par  suite, 

C  =  o; 

la  formule  de  l'intensité  se  réduit  à  celle  de  l'état  permanent.  Ce 
résultat  pouvait  être  prévu  :  le  régime  est  alors  pour  le  cadre 
celui  de  Télat  permanent,  le  commutateur  n'ayant  d'autre  effet 
que  de  changer  le  sens  du  courant  dans  le  circuit  extérieur,  c'est- 
à-dire  dans  un  circuit  sans  induction. 

Quant  à  la  quantité  d'électricité  qui  traverse  le  circuit  dans  un 
sens  déterminé,  elle  a  pour  expression 

AT 

q  =  -— C0S27:(^;  — ç); 

elle  dépend  de  l'instant  de  la  commutation  et  est  évidemment 
maximum  pour 

(17)  4^  =  ?; 

on  a  alors  la  sinusoïde  repliée  dont  il  a  été  question  plus  haut  (9). 
Pour  ^  =  — h  f ,  on  aurait,  au  contraire,  une  somme  nulle. 

16.  Supposons  maintenant  '^  différent  de  zéro;  si,  pour  abréger 
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récriture,  on  pose 

D  =  «"•-hé", 

(                                                    A' 
F  =  j  cos2ît(<p  -t-  x)  —  ^'*  cosairç j-  [cos27:(ïp'-f-  )^)  —  e*^  cosair^']  ! 

I gfH 

X  — pT —  tangairçp-h  sin2ir(<p-t- y  )  +  siniir^, 

.  A'     . 

G  = —  j  sin27:(«p  -f-x)  —  e'*sin2«o  —  -j-  [sin2ir(çp'-+-x)  —  e^sinaT:©']! 

X  — =r —  langaiTïp  -t-  cosaît(9  -H  x)  "^  cosaTt^, 

on  trouve  pour  la  quantité  d'électricité   qui  durant  chaque   pé- 

Fig.  I. 


ri  ode  traverse  le  circuit  extérieur,  l'expression 


(i8) 


AT 

q  = (Gcos2ir<|;-f-  PsinaTO^), 
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et  pour  la  valeur  de  ^  qui  rend  cette  quantité  maximum 

F 

(19)  tangair4;=^. 

On  en  déduit 

AT     __ 

(20)  ?"■  =  r^  v/FTImT». 

17.  11  est  intéressant  de  comparer  les  résultats  des  divers  modes 
de  commutation  que  nous  venons  d'analyser,  hajig,  i  résume  ces 
résultats  pour  le  cadre  déjà  mentionné  tournant  à  la  vitesse  de 
10  tours  par  seconde.  Les  courbes  Q  représentent  la  quantité  d'élec- 
Iricité  par  période  (o*^°"',i  par  division);  les  courbes  W  le  travail 
électromagnétique  total  (o^^^m^i  par  division);  les  courbes  W^  le 
travail  perdu.  Les  lettres  sans  accent  sont  relatives  au  cas  où  le 
circuit  n'est  jamais  rompu  (14);  celles  qui  portent  un  accent,  au 
cas  ou  la  position  des  balais  est  déterminée  par  la  condition  que  le 
courant  soit  maximum  (8);  celles  qui  en  ont  deux,  à  celui  où  les 
balais  sont  placés  de  manière  à  supprimer  l'étincelle  (9).  Dans  ce 
dernier  cas,  la  quantité  d'électricité  produite  est  notablement  plus 
petite,  mais  le  rendement  est  plus  grand.  On  n'a  en  effet  ni  la 
perte  W2  correspondant  dans  le  premier  cas  au  travail  qu'absorbe 
le  cadre  quand  il  est  fermé  sur  lui-même,  ni  la  perte  W.,  qui  cor- 
respond dans  le  second  à  l'étincelle  de  rupture.  On  voit  d'ailleurs 
qu'il  y  a  toujours  avantage  à  réduire  autant  que  possible  la  durée 
yT  de  la  seconde  partie  de  la  période. 

II.  —  Cadre  m'cc  force  éleclromofrice  extérieure. 

18.  Nous  allons  supposer  maintenant  que  le  circuit  extérieur 
renferme  une  force  électromotrice.  Considérons  d'abord  une  force 
électromotrice  constante,  celle  d'une  pile,  par  exemple;  l'équation 
ditférentielle  du  courant  devient 

et  donne,'  en  conservant  toujours  les  mêmes  notations, 


MACHINES  ÉLECTROMAGNÉTIQUES.  So; 

S^il  n'y  a  pas  de  commutateur,  Tintensité  du  régime  permanent 
se  réduit  à 

1  =  Asinair^ç  — <pW  y^; 

le  courant  induit  se  superpose  donc  avec  son  signe  au  courant  de 
la  pile;  il  est  évident  que  les  deux  courants  sont,  alternativement, 
de  même  sens  et  de  sens  contraires,  et  que  le  courant  résultant 
change  ou  non  de  signe  suivant  leur  valeur  relative.  L'action  sur 
un  galvanomètre  interposé  dans  le  circuit  est  celle  de  la  pile  agis- 
sant seule  dans  le  même  circuit  immobile.  Remarquons  en  pas- 
sant que  cette  expérience  fournit  une  vérification  complète  des 
lois  d'Ohm,  et  montre  que  la  résistance  d'un  conducteur  est  indé- 
pendante de  l'intensité  du  courant  qui  le  traverse  et  de  l'état  de 
repos  ou  de  mouvement  dans  lequel  il  se  trouve. 

Si,  après' avoir  multiplié  l'équation  (21)  par  1,  on  l'intègre  pour 
une  période  entière,  correspondant  ici  à  un  tour  complet,  on  a 

El  dt=  ïrfQ-hR/         J»rf<-4-iL[l«]. 

Le  dernier  terme  est  nul,  Tintcnsilé  ayant  la  même  valeur  aux 

limites  ;  le  terme    / 1  rfQ  est  égal  à >  c'est-à-dire  au  travail 

calorifique  du  courant  d'induction;  on  trouve  d'ailleurs 

on  a  donc  finalement 


/ 


Elde=^  T, 


c'est-à-dire  que  le  travail  de  la  pile  se  réduit  au  travail  calorifique 
qu'elle  produirait  dans  le  circuit  immobile,  résultat  évident  a 
priori. 

Dans  ces  conditions  la  machine  est  donc  sans  application  ;  elle 
ne  peut  produire  de  résultat  utile  que  si  le  sens  de  l'une  des  forces 
électromotrices  est  changé  à  chaque  demi-tour. 

19.  Ce  changement  de  sens  se  produit  de  lui-même  quand  la 
force  électromotrice  est  une  force  éleclromotrice  de  polarisation , 
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quand,  par  exemple,  on  intercale  dans  le  circuit  un  voltamètre  ou 
un  arc  électrique.  Pendant  chaque  période  la  force  électromotrice 
de  polarisation  commence  par  être  nulle;  elle  croît  rapidement 
jusqu'à  une  certaine  valeur  limite,  reste  ensuite  sensiblement 
constante,  puis  va  en  décroissant,  redevient  nulle  et  repasse 
par  les  mêmes  phases,  en  sens  contraire,  pendant  la  période  sui- 
vante (*). 

Il  y  a  donc  deux  parties  à  distinguer  dans  la  période  :  celle 
où  la  force  contre-électromotrice  e  est  constante,  et  celle  où 
elle  varie  de  -H  e  à  —  e.  Tant  que  l'on  ne  connaît  pas  la  loi 
de  variation  de  la  force  électromotrice ,  on  ne  peut  traiter  le 
problème  d'une  manière  complète. 

Je  considérerai  seulement  le  cas  particulier  où  la  force  électro- 
motrice d'induction  reste  notablement  au-dessous  de  la  valeur 
maximum  de  la  force  électromotrice  de  polarisation.  On  peut 
alors  admettre  avec  M.  Kohlrausch  (^)  que  la  force  électromo- 
trice de  polarisation  est  à  chaque  instant  proportionnelle  à  la 
quantité  d'électricité  qui  a  traversé  le  circuit,  et  poser 

(24)  e=:pjldt, 

p  étant  l'inverse  d'une  capacité.  L^équation  du  courant  est  alors 

L  -%-  H-  RI  =  Eo  sin27t  -^  — p  \  \dt 
ou 

On  a,  par  suite, 

I  =  A,  sin27:f  =  — ?i)-+-  G,eT'-f-  G,cT''; 

Y  et  y'  sont  les  racines  de  l'équation  du  second  degré 

Ly*  -h  Ry  -h/?  =  o; 

mais,  dans  ce  cas,  le  régime  devient  permanent  et  les  exponentielles 
disparaissent  rapidement.  Quant  aux  deux  nouvelles  constantes 


(')  Voir  ce  Recueil,  t.  IX,  p.  3o2. 

(•)  KouLRAUscH,  Ann.  Pogg,,  t.  CXLVII,  p.  i43;  1873. 
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A|  etftj  elles  sont  déterminées  parles  équations 

AJ    r^-  ^" 


(a5)  {  *"     '   V    T  27:; 

tang.^.,^--^-^,--— ). 

d'où  résulte  cette  particularité  curieuse  que,  si  la  condition 

est  satisfaite,  l'efTet  de  la  polarisation  et  celui  de  l'action  du  cir- 
cuit sur  lui-même  s'annulent  réciproquement.  LVquation  du  cou- 
rant se  réduit  alors  simplement  à 

-      Eo    .         / 

I  =  -j-  sm  27:  jr,  • 

20.  Supposons  maintenant  que,  une  Torce  électromotrice  con- 
stante étant  introduite  dans  le  circuit,  l'appareil  soit  muni  d'un 
commutateur  analogue  à  celui  dont  nous  avons  déjà  parlé,  et  en 
outre  que  le  circuit  ne  soil  jamais  rompu.  jNous  avons  encore  deux 
parties  à  distinguer  dans  la  période  :  celle  où  le  cadre  est  en  com- 
munication avec  la  pile  et  qui  commence  au  temps  t  =  AT,  el 
celle  où  le  cadre  et  la  pile  sont  fermés  en  court  circuit  par  les 
balais,  de  manière  à  pouvoir  être  considérés  comme  des  circuits 
indépendants  (13). 

Les  équations  différentielles  sont,  pour  chacune  de  ces  parties, 
en  appelant  r  la  résistance  du  cadre  el  r'ia  résistance  extérieure. 


(^7) 


dV  dQ 

^'Vt-'^^^—dï' 


et  donnent 

I  =  -^  -!-Asin27:^Y  ""  ?j-^Ce-«', 

r=  A'sin27r  ^  Y  -  ?')  ""  C'e-«''. 

En  appelant  Iq  et  I|  les  intensités  limites  correspondant  à  la  pre- 
mière partie;  e\  et  /j,  pour  le  cadre,  i^  et  i[^,  pour  le  circuit  exté- 

/.  de  Phys.,  2*  série,  t.  II.  (Juillet  i883.)  Qi 
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rieur,  celles  qui  correspondenl  à  la  seconde,  on  a  les  équations  de 

condition 

F 

Il  =--       A  sin2~(<J/  — o  —  y)-r   ." -+- Ce      ^      *       '    , 

(•28)        /     .  .,  .         ,,  ,         ,      ,-'  -'*'('i-*-\-i)^ 

Il     -  -    V  sin'jî7:(y  —  '*• — /)--Le       v       -, 

I2-       V«in2-(.^ --'/)-     C'e""*(-"*"-)^. 

et,  en  outre,  comme  nous  supposons  toujours  IJ=  o  (i3), 

il  =~  I|     et     it  —  —  lo- 

21.  Toutes  les  conditions  du  problème  sont  ainsi  déterminées, 
l^a  quantité  d'électricité   qui    traverse    le  circuit   durant  chaque 

période  est    /         "         Idt  pour  la  première  partie  et  ~  y  T  pour 
la  seconde;  le  travail  éleclromagnL-ti([ue  a  pour  valeur 

T  T 

iT  '    -  -   y.T  ,:  Th- 


<pianl  au  travail  de  la  pile,  on  a  pour  la  première  parlie 


\iidl--    /         ■  \dq 

.vT+i       y.T 


w:: 


et  pour  la  seconde 


.  '  i  r 


22.  iXous  allons  d'ahord  disculor  ces  équations  pour  le  cas 
liniile  de  y  =  o.  En  faisant  I|  ^^ —  lo  dans  les  équations  (28),  on 
obtient  immédiatement 

<-'  =  -^H  î' 

'»  -II- 

l  -4-  6  * 
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et,  par  suite, 

...         (t  \       E  E        r'^l'T  . 

I  H-  c       « 

On  en  dédiiil,  pour  la  quantié  d'électricité  qui  correspond  à  la 
période, 

T 

AT  ,,  ,       ET       îàEL  \  —  e  "« 

et  pour  celle  qui  correspond   à   Tunité  de  temps  ou  Tinlensilé 
movenne, 

2  A  ,.         .       K        JEL  \  —  e    "*" 


r  T 

I  -1-e       * 


• 


Elle  est  maximum  pour  i  ==  '^  et  sa  valeur  est  alors 

_    I 

,   .  9.A       E        ÎEL   i-f>    ''« 

\-\-  e       * 
On  trouve  pour  le  travail  électromagn('lique  d'une  période 

.„       A*RT       AET 

W  =  -— i-  -—  cos27:('{^  '\-  ^) 

ou,  pour  l'unité  de  temps, 

A«H       ->  \ 

l33)  Wi= i Ecosi-C-';-!-»). 

Ce  travail  est  évidemment  maximum  i)our  «i  = —  'j.  Sa  valeur  est 
alors 

13.{)  W„,^A!J!.,.1^E. 

D'où  il  suit  que,  pour  obtenir  le  courant  maximum,  il  faut 
déplacer  les  balais  datis  le  sens  du  mouK'cment  de  V angle  211^ 
déterminé  par  la  formule 

tang27:ç  :  :  -^-^; 

^/  pour  avoir  le  maximum  de  tra\'ail  électromagnétitjfue,  il 
faut  les  déplacer  du  même  angle,  mais  en  sens  contraire. 

L'équation  (33  )  montre  que  le  travail  électromagnétique  est  mini- 
mum pour  '!>  ^=  ; 'f  et  qu'il  est  nul  pour  les  deux  valeurs  de  4 
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salisfaisant  à  l'équation 

/ 1  \  T AR 

C0S2Tr(<J;  -^  ©)  = — =-  . 

4  *^ 

Enfin,  comme  on  a  I|  =  —  lo,  il  résulte  de  Téquation  (3o)  que  la 
somme  algébrique  du  travail  de  la  pile  et  du  travail  électromagné- 
tique est  égale  au  travail  calorifique  du  circuit  et  qu'il  n'y  a  aucune 
j)crte  de  travail  due  à  la  commutation. 

23.  Au  j)oint  de  vue  des  applications,  plusieurs  cas  sont  ici  à 
distinguer  : 

1°  On  peut  vouloir  que  les  deux,  forces  électromotrices  agissent 
dans  le  même  sens,  en  vue  d'utiliser  le  courant  qui  traverse  le  cir- 
cuit extérieur.  La  machine  fonctionne  alors  comme  génératrice; 
on  doit  évidemment  disposer  de  A  de  manière  que  l'intensité  soit 
maximum. 

2**  Il  peut  arriver  que  les  deux  forces  électromolrices  soient  de 
sens  contraires;  et  alors,  ou  bien  la  force  électromotrice  d'induc- 
tion est  la  plus  grande  et  la  machine  fonctionne  encore  comme 
génératrice;  tel  est  le  cas  oii  la  machine  serait  employée  à  une  dé- 
composition chimique,  à  l'entretien  d'un  régulateur  ou  d'un  mo- 
teur éleclrique;  ou  bien,  c'est  la  force  électromotrice  de  la  pile  qui 
remporte  et  la  machine  fonctionne  comme  moteur.  La  force  élec- 
tromolrice  d'induction  variant  proportionnellement  à  la  vitesse, 
on  conçoit  qu'on  puisse  passer  d'un  cas  à  l'autre  par  un  simple 
changement  dans  l'allure  de  la  machine. 

Les  formules  qui  précèdent  s'appliquent  évidemment  à  tous  ces 
cns;  si  l'on  veut,  pour  le  second,  mettre  les  signes  en  évidence, 
on  pourra  attribuer  le  signe  -\-  à  celle  des  deux  forces  électromo- 
trices E  ou  Eo  qui  est  la  plus  grande^  cela  revient  à  prendre 
comme  positif,  pour  le  courant,  le  sens  de  la  force  électromotrice 
la  plus  grande. 

Considérons,  en  particulier,  le  cas  du  moteur.  11  faut  rendre  W 
maximum,  ce  qui  entraîne  'l  = — '^  (^^0-  On  a  alors,  pour  le  tra- 
vail disponible, 

^       9.AH:        A»R 

(35)  G    -— -■   . 

et  il  reste  à  voir  comment  on  peut  disposer  de  R  et  de  T  pour 
rendre  ce  travail  maximum. 


MACHINES  ÉLECTROMAGNÉTIQUES.  3i3 

Si  le  cadre  est  donné,  il  ne  reste  de  variable  que  T,  et,  par  suite, 
A  qui  est  fonction  de  T;  en  mettant  l'expression  du  travail  sous  la 
forme 

.=  ?A(i^.v), 

on  voit  qu'elle  est  maximum  pour 

.       aE 

A  =   —,    y 

auquel  cas  le  travail  a  pour  valeur  -^C.* 

Mais  il  faut  remarquer  que  la  valeur  de  A  a  pour  limite  supé- 
vH 
L 

SH      2E 

autrement  le  travail  par  unité  de  temps  ira  en  croissant  constam- 
ment avec  la  vitesse  jusqu'à  la  limite 


SH 

rîeure  -j— (3).  11  n  y  aura  donc  lieu  à  maximum  que  si  Ton  a 


R  SH /E__S[I\ 
71    L   VR       4L/ 


> 


qu'il  atteint  pour  T  =  o. 

Supposons  maintenant,  comme  au  §  5,  que  les  dimensions  du 
cadre  soient  données,  en  même  temps  que  la  résistance  extérieure 
r',  et  qu'on  veuille  chercher  pour  le  fil  le  diamètre  le  plus  favora- 
ble. Si  Ton  porte  dans  l'équation  (2^)  les  expressions  de  A  et  de 
R  données  au  §  5,  on  trouve  comme  condition  du  maximum,  en 

posant  -j^  =  A-,  l'équation 

(36)  (k^^r^  —  n^r'^)\/A-i-h-{r-hn^r')î_  t.  Eq    , 

/i«[X*— (r-f-/iW-')*J  "  2   E  '*' 

qui  montre  que  n  est  fonction  de  T. 

Si  nous  faisons  l'application  de  ces  formules  à  notre  cadre  en  pre- 
nant T  =  0,1  et  E  =  100  volts,  on  trouve  qu'avQC  r  =  r'  =5  ohms, 
il  donne  un  travail  de  i-''^"™  avec  un  rendement  de  o,53.  Le  travail, 
augmente  d'ailleurs  avec  la  vitesse,  les  conditions  nécessaires  pour 
qu'un  maximum  soit  possible  ne  se  trouvant  pas  réalisées. 

Si  l'on  cherche  à  modifier  le  fil,  l'équation  (  36)  donne  /î  =  i ,  5o. 
Le  fil  qui  n'avait  que  2"™  de  diamètre  devrait  avoir  3"".   La  ré- 
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sistaiice  du  cadre  serait  alors  réduite  à  i  ohm.  Le  travail  obtenu 
serait  de  2^^^^,  mais  avec  un  rendement  de  o,a5  seulement. 

24.  Dans  le  cas  général  où  y^  a  une  valeur  finie,  les  calculs 
sont  plus  compliqués,  mais  ils  ne  présentent  aucune  diflicullé.  Les 
courbes  de  X^Jig,  2  montrent  quelle  est  l'allure  du  courant,  dans 
le  cas  où  le  cadre  fonctionne  comme  machine  motrice.  Elles  ré- 
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pondent  à  rhypollièse  de  E  =  100  volts,  T  =  o,i  et  y=o,i; 
pour  la  courbe  A'B'C,  '|»  est  pris  égal  à  zéro;  pour  la  courbe  \]M] 
égal  à  —  0,1;  cette  dernière  valeur  est  très  voisine  de  celle  que 
donn(î  le  maximum  de  travail  et  qui  est  exactement  de  — 0,108. 
L'expression  de  travail  électromagnétique  en  fonction  de  à  se 
présente  sous  la  forme 

W  =  M  s'in2T.{7.^  —  a)  -+-  xN  siii27:(4'  —  ^  )  -r-  P, 

les  constantes  étant  des  fonctions  de  R,  L,  T  et  y.  Si  l'on  cherche, 
en  fonction  de  y,  les  valeurs  de  à  qui  rendent  cette  expression 
maximum,  on  trouve  que  •}  doit  toujours  élre  négatif  et  que  sa 
valeur  absolue  va  en  diminuant  depuis  o  jusciu'à  zéro. 

I^  valeur  correspondante  du  travail  décroît  très  lentement  tant 
que  y  ne  dépasse  pas  le  \  de  la  période,  mais  elle  descend  ensuite 
très  rapidement.  Ce  résultat  est  encore  plus  marqué  quand  il 
s'agit  du  maximum  de  travail  que  quand  il  s'agit  du  maximum 
d'intensité. 

Comme  conséquence  pratique,  on   voit    qu'il  y  a   avantage  à 
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diminuer  la  durée  de  rinlerruplion;  mais  que,  tant  que  celle  durée 
ne  dépasse  pas  le  \  de  la  période,  les  résultats  diflTèrent  très  peu  de 
ceux  qu'on  obtiendrait  dans  riiypotlièse  d'une  durée  nulie. 


EZPÉRIEHCES  SUR  L'AURORE  RORÉALE  EH  LAPOHIE  ; 
Par  m.  s.  LKMSTRÔM  (•). 

Parmi  les  formes  presque  innombrables  qiie  prend  Taurore  bo- 
réale, il  y  en  a  une  qui  offre  un  intérêt  spécial  pour  juger  de  son 
origine.  Cette  forme,  qui  fut  observée  pondant  Texpédition  polaire 
suédoise  de  1868,  consiste  en  flammes  faibles  ou  en  une  lueur 
phosphorescente  qu'on  aperçoit  dans  les  régions  polaires  autour 
des  objets  élevés,  principalement  autour  des  sommets  des  mon- 
tagnes. 

Partant  de  la  supposition  que  Taurore  polaire  en  général,  et  par- 
ticulièrement le  phénomène  en  question,  qui  en  est  une  variété,  est 
causé  par  des  courants  électriques  clans  ratmosphère,  nous  con- 
struisîmes (novembre  1 871)  sur  le  sommet  du  Luosmavaara,  environ 
i"0™  au-dessus  du  lac  d'Knare,  un  appareil  composé  de  nombreuses 
pointes  fines  en  fil  de  cuivre  placées  en  couronne  sur  une  surface  de 
2^^  et  unies  en  anneau  par  un  fil  de  cuivre;  cette  couronne  fut  pla- 
cée au  sommet  d'un  long  poteau.  De  celui-ci  un  fil  de  cuivre  isolé 
conduisait  à  un  galvanomètre  qui  était  placé  à  une  dislance  d'environ 
4''"*  dans  une  chambre  au  presbvtère  d'Enare;  un  autre  fil  de  cuivre 
conduisait  du  galvanomètre  à  une  plaque  en  platine  enfouie  dans 
le  sol.  Aussitôt  que  le  circuit  fut  établi,  le  galvanomètre  donna  une 
faible  déviation  ;  le  soir  du  jour  où  l'appareil  avait  été  conslruil,  le 
27  novembre  i8"i,  se  montrait  une  aurore  polaire  qui  commença 
par  un  seul  rayon  droit  au-dessus  du  Luosmavaara.  Ce  ravon  fut 
analvsé  au  moyen  du  spectroscope  et  donna  la  raie  jaune  verdàtre 
ordinaire,  mais  nous  ne  [)umes  constater  si  le  ravon  se  trouvait  en 


(')  Voir  Archives  des  Sciences  physiques  et  naturelles  de  Genèi'Cj  1871,  187^, 
1875  et  187'),  où  l'auteur  a  publié  diverses  Communications  sur  le  même  sujet. 
La  Note  que  nous  |>u!)iions  est  l'extrait  d'un  Mémoire  plus  étendu,  publié  dans 
les  Mémoires  de  l'Académie  des  Sciences  de  Saint-Pétersbourg,  mars  i883. 
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réalité  sur  le  sommet  ou  derrière  la  montagne.  Cependant,  d'après 
les  observations  que  je  vais  exposer,  il  me  semble  qu'il  n'y  a  pas 
de  dout»  que  le  rayon  n'ait  été  produit  par  rappareil. 

De  nouvelles  expériences  ont  pu  être  entreprises  à  l'occasion  de 
l'expédition  polaire  finlandaise  de  1882.  Sur  le  sommet  le  plus 
élevé  d'Oratunturi,  près  de  Sodankvlâ  (lat.  67^21',  long.  27®i3',3 
est  de  Greenwich,  et  à  548™  environ  au-dessus  du  niveau  de  la  mer) 
fut  placé  un  appareil  d'écoulement  formé  d'un  fil  de  cuivre  nu 
(  2"™  de  diamètre),  muni  à  chaque  demi-mètre  de  pointes  en  laiton. 
Le  fil  de  cuivre  formait  des  spires  en  carreau,  où  chaque  tour  se 
trouvait  à  la  distance  de  i*"  du  suivant,  et  le  tout  était  supporté, 
avec  les  pointes  en  Tair,  par  des  poteaux  de  2™, 5o  de  hauteur, 
munis  d'isolateurs.  L'appareil  occupait  une  surface  d'environ  900"**. 
Un  fil  de  cuivre  isolé  conduisait  du  bout  intérieur  du  fil  sur  des 
perches  munies  d'isolateurs  jusqu'au  pied  de  la  montagne,  où 
était  construite  une  cabane  de  rameaux;  ici  le  fil  se  joignait  à  un 
galvanomètre  et  du  galvanomètre  un  autre  fil  conduisait  à  une 
plaque  de  zinc  enfouie  dans  la  terre,  ou  plutôt  dans  un  filet  d*eau. 
La  hauteur  de  l'appareil  au-dessus  de  la  plaque  de  zinc  était  d'en- 
viron 180™.  Depuis  le  5  décembre  1882  où  l'appareil  fut  achevé, 
on  aperçut  généralement  le  soir  et  la  nuit  une  lumière  jaune  blan- 
châtre qui  entourait  le  sommet^  tandis  qu'on  ne  voyait  aucune 
lumière  sur  un  sommet  voisin.  La  lumière  était  flamboyante,  c'est- 
à-dire  d'une  intensité  variable  et  toujours  très  mobile.  Examinée 
trois  fois  à  4**'"  du  sommet  avec  un  spcctroscope  de  Wrede,  cette 
lumière  donna  un  faible  spectre  continu  de  D  à  F,  sur  lequel  on 

pouvait  observer  la  raie  de  l'aurore  polaire  (Ar=  5569)  d'une  inten 

site  faible  et  variable.  Le  galvanomètre  marquait  toujours  un  cou- 
rant positif  de  Tappareil  à  pointes  vers  la  terre.  11  était  cependant 
impossible  de  faire  des  séries  d'observations  de  longue  durée, 
parce  que  le  givre  se  déposait  rapidement  en  quantité  énorme  sur 
les  fils,  les  isolateurs  et  les  poteaux,  ce  qui  rendrait  l'isolement 
défectueux;  le  fil  qui  descendait  de  la  montagne  se  rompit  même 
sous  le  poids.  Pour  chaque  expérience,  il  fallait  donc  d'abord  exa- 
miner et  réparer  le  fil  avant  de  commencer  les  observations.  La 
température,  qui  était  le  j)lus  souvent  à  —  3o",  rendait  aussi  les 
expériences  très  pénibles. 

Sur   le  Pietarintunluri,   près    de   Kultala  (lat.  ^8*^32', 5;  long. 
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27"  17', 3)  fut  construit  un  appareil  d'écoulement  analogue,  mais 
divisé  en  deux  parties,  de  façon  que  la  parlie  intérieure  occupait 
une  surface  de  So"**  et  la  parlie  extérieure  3 20"''.  L'arrangement 
était  le  même  qu'au  sommet  de  l'Oratunturi,  et  la  hauteur  de 
l'appareil  à  pointes  au-dessus  de  la  plaque  de  zinc  dans  la  lerre 
était  aussi  la  même.  Le  29  décembre  se  montra  au-dessus  de  l'ap- 
pareil un  rayon  d* aurore  polaire,  haut  dU'nviron  120™,  dont  la 
position  au-dessus  de  V appareil  d^ écoulement  fut  constatée  de 
plusieurs  points  différents,  situés  sous  un  angle  d'environ  90"  dans 
le  plan  horizontal;  il  n'y  a  donc  pas  de  doute  que  le  rayon  ne 
se  trouvât  au-dessus  de  l'appareil. 

Les  mesures  galvanomélriques  faites  au  Pietarinlunturi  établis- 
sent que  la  déviation  moyenne  augmente  avec  la  surface  de  l'ap- 
pareil à  pointes.  Si  l'on  admet  qu'elle  croît  proportionnellement  à 
celte  surface,  ce  qui  n'est  pas  certain,  mais  assez  probable,  et  si  l'on 
compare  les  courants  obtenus  au  I^iotarintunturi  et  à  l'Oratunturi, 
on  reconnaît  qu'à  surface  égale  de  rap])areil  à  pointes  les  premiers 
sont  à  peu  près  trois  fois  plus  considérables.  Le  Pietarinlunturi  est 
plus  haut  que  l'Oratunturi,  mais  il  est  probable  que  la  principale 
cause  de  l'accroissement  observé  est  que  la  première  de  ces  deux 
montagnes  est  située  à  une  latitude  plus  haute  et  se  trouve,  par 
conséquent,  plus  près  de  la  ceinture  maximum  des  aurores  po- 
laires. 

Voici  les  conclusions  principales  que  je  tire  de  ces  expériences: 
I®  U aurore  polaire  est  un  phénomène  électrique  :  on  n'avait 
jusqu'ici  fourni  aucune  preuve  directe  à  l'appui  de  cette  opinion  ; 
a®  les  expériences  citées  prouvent  que  l'aurore  polaire  peut  être 
produite  dans  la  nature  en  facililant  l'écoulement  de  l'électricité 
atmosphérique  vers  la  terre.  Naturellement  les  résultats  des  efforts 
humains  restent  toujours  petits  en  ^comparaison  des  phénomènes 
grandioses  de  la  nature  même,  mais  leur  signification  n'en  est  pas 
pour  cela  moins  précise,  ni  les  conclusions  qu'on  en  tire  moins 
instructives;  3"^  les  recherches  relatives  à  l'aurore  polaire,  diri- 
gées jusqu'ici  en  vue  d'observer  et  de  décrire  la  lumière  éphémère 
qui  la  constitue,  doivent,  dès  à  présent,  avoir  pour  but  principal 
l'étude  des  forces  électromotrices  ou  des  courants  électriques  qui 
la  produisent. 
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HOTE  SUR  UH  SPECTBOSCOPE  A  FEHTE  IHGUirÉE; 

Par  m.  GARBE. 

Un  inconvc^nient  du  speclroscopc,  c'est  robligatîon  où  l'on  esl 
de  maintenir  la  fente  parallèle  aux  arêtes  des  prismes,  de  sorte 
que,  à  moins  de  grandes  complications,  la  fente  ne  peut  prendre 
qu'une  seule  position  :  la  position  verticale. 

Veut-on  examiner  une  portion  d'un  tube  de  Geissler,  il  faut 
rendre  cette  partie  verticale. 

Veut-on  examiner  des  franges  d'inlerférence  au  spectroscope 
avec  la  fente  perpendiculaire  à  leur  direction,  il  faut  les  pro- 
duire horizontales,  ce  qui  est  contraire  au  mode  habituel  d'opé- 
ration. 

Veut-on  étudier  les  protubérances  solaires  et  en  déterminer 
les  dimensions,  il  faut  amener  la  fente  en  différentes  positions 
fyj'yf'  c^  construire  une  espèce  de  courbe  mal  définie  et,  avec 
tout  cela,  la  position  de  la  protubérance  sur  le  disque  n'csl  pas 
délerniinoe. 

Lo  problème  serait  bien  simplifié  si  nous  pouvions  explorer  le 
bord  de  l'image  du  Soleil  avec  une  fente  /i,  toujours  perpendi- 
culaire au  disque,  ou  une  fente /^  toujours  tangente  ;/i  donnerait 
la  hauteur,  f^  la  largeur  de  la  protubérance. 

De  plus,  Tangle  de  /i  avec  la  verticale  déterminerait  la  posi- 
tion (le  la  protubérance  si  Ton  suppose  connue  la  position  de 
l'image  solaire  par  rapport  à  la  verticale. 

Ln  prisme  redresseur,  placé  derrière  la  fente  du  collimateur, 
résoudra  la  question  et  donnera  de  cette  fente  oblique  une  image 
virtuelle  parallèle  aux  arêtes  des  prismes. 

Dans  le  spectroscope  de  M.  'J'hollon  à  sulfure  de  carbone,  la  fente 
a  -"""  et,  derrière,  se  trouve  un  diaphragme  de  o"',oi  d'ouverture 
environ.  C'est  à  la  suite  de  ce  diaphragme  que  j'ai  fait  mettre  le 
prisme  redresseur  c(Mitré  dans  un  double  tube  /  (^fig-  i)-  Au 
dehors  est  un  tube  de  recouvrement  /•;  r  et  t  tournent  par  un 
boulon  et,  pour  cela,  le  tube  du  collimateur  est  fendu  sur  un  arc 
de  i8o". 

Le  prisme  est  isoscèle  ;   on  abat  l'angle  réfringent  de  façon  à 
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mellre  entre  les  deux  bases  une  distance  de  o",oi  par  exemple,  et 
on  le  centre  de  manière  que  Taxe  du  tube  soît  à  égale  distance  de 
ces  deux  bases.  Quant  à  la  longueur  de  la  base  inférieure,  je  Tai 

Fig.  I. 


-gijy y 


calculée  de  façon  que  le  rayon  axial  vienne,  après  réfraction,  s(î 
réfléchir  au  milieu  de  la  base. 

Le  calcul  montre  qu'on  a,  dans  ces  conditions,  pour  le  rapport 
de  la  hauteur  h  du  prisme  ainsi  modifié  à  la  base  cf  : 

h         .                I                 sina 
-    —  sinacosaji — — 

^  \         //i-  —  cos*a 

a  étant  l'un  des  angles  égaux  du  prisme. 

Si  l'on  se  donne  la  distance  des  bases,  on  peut  donc  calculer  la 
longueur  à  donner  à  la  base  inférieure  pour  que  la  condition  pré- 
cédente soit  remplie.  En  particulier,  pour  /.•  =  i,53,  c.  :=  4^'*)  ce 
rapport  est  o,a4»  6*-?  si  la  distance  des  bases  est  o"\oi,  Thypoté- 
nuse  devra  être  prise  égale  à  /îi""",7.  Cette  condition  étant  satis- 
faite, on  est  sûr  que  l'image  virtuelle  de  la  fente  ne  se  déplacera 
pas  par  la  rotation. 

Ces  nombres  sont  ceux  que  j'ai  adoptés  pour  le  prisme  dont  je 
me  sers. 

Le  point  sera  changé,  c'est-à-dire  que,  si  la  fentî^  est  au  foyer 

Fi 2.  2. 


du  collimateur,  elle  n'y  sera  plus  après  l'adjonction  du  prisme.  La 
grandeur  de  ce  déplacement  est  facile  à  évaluer. 

Prenons  le  rayon  médian  {^fig-  a)  :  après  la  première  réfraction. 
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les  rayons  partis  de  F  partiront  e  F|.  Après  réflexion  totale,  ils 
partiront  de  Fa  symétrique  de  F|  par  rapport  à  la  base.  Après  la 
seconde  réfraction,  le  foyer  sera  sur  la  normale  F2H2  à  la  seconde 
face  et,  comme  le  rayon  de  sortie  est  axial,  il  se  trouvera  en  ©. 
Les  triangles  semblables  donnent 

h 
Fj)  _    FK  2^^  _   h^ 

FÎ  ~  ïil,  '"    Fi     ~  Fr 

donc 

Fo  —  h. 

Ainsi,  pour  ce  rayon  axial  ou  pour  un  cône  de  rayons  ayant  F 
pour  sommet  et  FI  pour  axe,  le  point  est  changé  d'une  longueur 
égale  à  la  hauteur  du  prisme  modifié. 

On  démontre  facilement  qu'il  en  est  de  même  pour  un  rayon 
non  médian  et,  par  suite,  l'image  virtuelle  donnée  par  le  prisme 
est  une  droite  perpendiculaire  à  Taxe  du  collimateur. 

Le  point  sera-t-il  changé  de  la  même  manière  pour  les  différentes 

Fig.  3. 
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couleurs?  La  construction  ci-dessus  (/?o^.  3)  montre  que  les  lovers 
virtuels  rouge  et  violet  de  F  seront  en  r  et  i'. 

On  voit  déjà,  puisque  v  est  plus  rapproché  que  r  de  la  lentille 
du  collimateur,  que  celte  difTércnce  de  point  ne  pourrait  qu'aider 
à  Tachromatisme  de  cette  lentille.  Mais,  si  l'on  calcule  cette  diffé- 
rence pour  le  prisme  dont  j'ai  donné  plus  haut  les  éléments,  on 
trouve  o"*",i5  environ.  C'est  insignifiant. 
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En  somme,  l'adjonction  de  ce  prisme  redresseur  ne  nuit  pas  à 
robservalion,  tandis  qu'elle  étend  et  facilite  l'usage  du  spectro- 
scope,  surtout  en  ce  qui  concerne  Tétude  du  Soleil. 

M.  Trépied,  directeur  de  l'Observatoire  d'Alger,  a  déjà  adopté 
celte  disposition  dans  son  spectroscope  Tliollon  et,  ayant  eu  Tidée 
de  repérer  les  protubérances  par  les  déplacements  angulaires  de  la 
fente,  il  a  construit  une  Table  qui,  pour  des  déclinaisons  du  Soleil 
variant  de  4"  en  4"  et  pour  chaque  heure  du  jour,  donne  l'angle  de 
position  de  l'image  du  Soleil  par  rapport  à  la  verticale. 


THERMOMÈTRE  DIFFÉRENTIEL  DE  DÉMOHSTRATIOH  ; 

Par  m.  h.  DUFOUR. 

Lorsqu'il  s'agit  de  démontrer  dans  un  cours  les  phénomènes  du 
rayonnement  de  la  chaleur,  on  présente  ordinairement  aux  élèves 


les  thermomètres  de  Runiford  et  de  Leslie;  mais,  comme  les  indi- 
cations de  ces  instruments  ne  sont  pas  visibles  à  dislance,  on  rem- 
place ces  appareils  par  la  pile  thermo-électrique  et  le  galvanomètre 
à  réflexion.  Il  m'a  semblé  qu'il  y  aurait  avantage  pour  un  ensei- 
gnement élémentaire  à  remplacer  cet  appareil  par  un  instrument 
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plus  simple  et  qui  puisse  être  explique  sans  faire  intervenir  la  con- 
naissance (les  phénomènes  électriques. 

Le  petit  appareil  que  j'emploie  depuis  plusieurs  années  {fig-  i  ) 
est  un  thermomètre  différentiel  :  il  est  formé  de  deux  boules  A  et  B 
de  iS""™  à  20™"*  de  diamètre  réunies  par  un  tube  en  forme  de  V 
largement  ouvert. 

Avant  de  fermer  la  boule  B,  on  a  introduit  dans  le  tube  un  peu 
de  mercure  qui  forme  uu  index  mobile  séparant  l'air  des  deux 
boules.  Ce  tube  est  fixé  à  un  petit  levier  en  bois  ou  en  métal  pou- 
vant tourner  autour  d'un  axe  horizontal  O  qui  repose  sur  la  petite 
console  C;  une  tige  verticale  située  au-dessous  de  l'axe  est  munie 
d'un  petit  conlre-polds  P  qu'on  peut  élever  ou  abaisser  à  volonté 
pour  régler  la  position  du  centre  de  gravité  et  ainsi  la  sensiliilité 
de  l'appareil .  Enfin  une  aiguille  légère  I  complète  l'instrument  et 
se  projette  sur  le  cadran  divisé  D. 

Lorsque  les  deux  boules  sont  à  la  menu?  température,  le  levier 
est  horizontal  et  l'aiguille  verticale  :  l'index  de  mercure  occupe 
alors  la  partie  inférieure  du  tube.  Si  la  température  de  la  boule  A, 
par  exemple,  s'élève,  Tairqu'eNe  contient  se  dilate,  le  mercure  est 
repoussé  du  col«'  de  la  boule  froide  et  le  tube  tout  entier  s'incline 
à  droite;  dès  que  la  source  de  chaleur  cesse  d'agir,  il  revient  à  sa 
position  d'équih'bre. 

La  boule  A  est  noircie,  B  est  dorée;  un  cône  semblable  à  celui 
qu'on  enîploie  avec  la  pile  thermo-électrique  complète  rappaieil.  — 
Les  corps  dont  on  \cut  étudier  le  diathermancie  se])lacent  entre  la 
petite  ouverture  du  conc  et  la  boule  noire;  la  source  de  chaleur, 
lampe  ou  bougie,  devant  le  cône. 

Pour  montrer  les  différences  (|ui  existent  entre  les  pou\oir> 
éniissifs  drs  divers  corps,  il  est  commode  d'opérer  comme  suit.  On 
prépare  un  certain  nombre  de  phujues  de  laiton  ou  de  tôle  avant 
o"',o5  ou  o'",o()  environ  de  coh;  ;  chaque  phupie  est  couxerte  sur 
Tune  de  ses  faces  d'une  couche  de  noir  de  fumée  et  sur  l'autre  do 
lasubstanceà  étudier,  cérusc,  velours,  or,  etc.  —  Cesplacpies  sont 
placées  toiïtes  enseni!)h;  dans  un  vase  dont  on  piiisse  élever  et  main- 
tenir constante  la  température.  On  prend  successivement  ces  di- 
verses pla(|ues  lorsfju'elies  ont  acquis  la  même  température  et  l'on 
présente  leur  face  couverte  de  la  substance  à  étudier  devant  la 
boule  noire  du  thermomètre;  l'inclinaison  de  l'aiguille  varie  d'une 
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plaque  à  l'autre  et  manifeslc  la  cliflcrence  des  pouvoirs  émissîfs. 

Les  mêmes  plaques  servenl  à  étudier  les  pouvoirs  absorbants  ;  il 
suffit  de  les  ranger  toutes  a  la  même  distance  d'une  source  de  cha- 
leur à  laquelle  elles  présentent  leurs  faces  différentes;  chacune 
d'elles  s'échauffe  dans  une  proportion  (jui  dépend  du  pouvoir  absor- 
bant de  la  substance  dont  elle  est  couverte;  on  présente  ensuite  à 
la  boule  du  thermoniùlrc  les  faces  couvertes  de  noir  de  fumée  : 
Taiguille  dévie  d'autant  plus  que  la  plaque  est  plus  chaude,  c'est- 
à-dire  que  le  pouvoir  absorbant  de  la  substance  est  plus  considé- 
rable, puisque  dans  ce  cas  le  pouvoir  émissif  est  constant. 

Enfin  une  expérience  très  simple  permet  de  vérifier  l'égalité  des 
pouvoirs  émissifs  et  absorbants  et  de  répéter  l'expérience  connue 
sous  le  nom  ai  expérience  de  Ritcliie,  On  pré  parc  une  plaque  de 
métal  de  o™,  lo  environ  dont  on  recouvre  la  moitié  de  l'une  des 
faces  d'une  couche  d'or  en  feuille  et  l'autre  moitié  de  la  même  face 
de  noir  de  fumée.  On  chauffe  cette  plaque  à  loo*^  ou  120"  et  on  la 
place  devant  les  deux  boules  du  thermomètre,  de  telle  sorte  que  la 
boule  noire  soit  à  une  petite  distance  de  la  surface  dorée  et  la 
boule  dorée  à  la  même  distance  de  la  boule  noire;  l'aiguille  reste 
immobile;  en  retournant  la  plaque,  l'aiguille  dévie  énergiquement, 
indiquant  réchauffement  de   la  boule  noire. 

Il  est  évident  que  le  môme  appareil  est  susceptible  de  se  prêter 
à  une  multitude  d'autres  expériences. 


DISPOSITIOH  ACCESSOIRE  DE  LA  HACHIIVE  D'ATWOOD  ; 

Par  m.  a.  BÉQUIÉ. 

On  connaît  la  disposition  de  la  machine  dWtwood  modifiée  par 
M.  Bourbouze.  Pour  atteindre  le  même  but,  celui  de  fournir  aux 
élèves  un  tracé  graphique  du  mouvement  varié  de  la  chute  des 
corps  et  du  mouvement  uniforme  qui  lui  succède  quand  on  sup- 
prime le  poids  additionnel^  j'ai  eu  recours  à  remj)loi  d'un  récepteur 
Morse  qui  fait  fonction  de  conïpleurde  tours  de  la  poulie  de  la  ma- 
chine d'Atwood.  A  cet  effet,  on  peut  prendre  la  machine  d'Atwood 
ordinaire  des  cabinets  de  Physique  :  il  suffit  de  souder  à  son  axe 
une  pointe  conductrice  qui  eiïleure  à  chaque  tour  un  bain  de  mer-^ 
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cure  placé  au-dessous.  L'axe  de  la  poulie  et  le  bain  de  mercure 
font  partie  d'un  circuit  contenant  une  pile  et  le  récepteur  Morse. 
Sans  qu'il  soit  nécessaire  d'avoir  recours  à  des  explications,  qui 
seraient  prématurées  au  commencement  d'un  cours  de  Physique, 
rélève  comprendra  parfaitement  :  i*'  que  l'espace  parcouru  par  le 
corps  qui  tombe  est  égal  à  la  longueur  de  fil  déroulée  sur  la  poulie 
delà  machine  d'Atwood  et  que,  pour  mesurer  cet  espace,  il  suffit  de 
compter  le  nombre  de  tours  eflTectué  par  la  poulie;  2®  qu'une  dis- 
position quelconque,  mécanique  ou  électrique,  peu  importe,  et  qu'on 
peut  se  dispenser  de  décrire,  fournira  un  signal  chaque  fois  que  la 
roue  aura  fait  un  tour  :  ce  signal  sera  le  trait  du  récepteur  Morse; 
3"  qu'une  horloge  étant  l'instrument  habituel  employé  pour  me- 
surer le  temps,  on  peut  charger  un  mouvement  d'horlogerie  de 
dérouler  régulièrement  une  bande  de  papier  au-dessous  du  style 
ou  de  la  molette  chargée  de  marquer  les  signaux  ;  4°  que  dans  ces 
conditions  une  longueur  de  papier  déroulée,  égale  à  o",  i  par 
exemple,  peut  être  prise  pour  représenter  l'unité  de  temps.  Le 
nombre  de  traits  tracés  dans  cotte  longueur  sera  égal  au  nombre 
de  tours  de  la  poulie  de  la  machine,  et  l'espace  entre  deux  traits 
sera  le  temps  écoulé  pendant  qu'un  tour  s'effectue.  Si  le  mouve- 
ment est  uniforme*,  les  traits  seront  régulièrement  espacés,  et  le 
nombre  des  traits,  par  unité  de  longueur,  mesurera  la  vitesse  con- 
stante du  mouvement.  Si  le  mouvement  est  accéléré  ou  retardé,  les 
traits  seront  de  plus  en  plus  rapprochés  ou  éloignés  les  uns  des 
autres,  et  le  caractère  du  mouvement  sera  rendu  évident  par  le 
tracé. 

La  démonstration  de  la  loi  des  espaces  se  fera  en  comptant  le 
nombre  des  traits  sur  des  longueurs  égales  de  la  feuille  du  Morse, 
à  partir  de  l'origine  du  mouvement.  Pour  la  loi  des  vitesses,  on 
répétera  l'expérience  classique  ordinaire,  mais  en  ayant  soin  de 
placer  le  curseur  annulaire  à  une  distance  de  l'origine  correspon- 
dant à  un  nombre  exact  de  tours  de  la  poulie,  que  l'on  fera  d'ailleurs 
varier  d'une  expérience  à  l'autre.  Au  tracé  correspondant  au  m.ni- 
venient  varié  succèdtî,  dès  que  le  poids  additionnel  est  enlevé,  le 
tracé  d'un  mouvement  uniforme,  et  l'on  mesure  sur  la  feuille  de 
papier  la  valeur  numérique  de  la  vitesse.  On  peut  donc  vérifier 
les  formules 
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Celte  manière  de  réaliser  les  expériences  ne  dispense  pas  de 
remploi  du  procédé  classique  :  elle  n'a  d'autre  objet  que  d'en 


faciliter  l'intelligence  aux  élèves. 


J.  FROHLICH.  —  Ueber  die  Bcstimmung  des  Ohms  auf  dynamometrischen  Wegc 
(Méthodes  dynamomciriques  de  délermination  de  Tohm).  —  Wiedemann*s  An- 
nalen,  t.  XI\,  p.  106,  i883. 


M.  J.  Frohlich  vient  d'examiner  si  les  actions  clectrodynamiques 
peuvent  servir  simplement  à  la  mesure  de  l'ohm  ;  le  résultat  de  ces 
recherches  théoriques  et  d'essais  d'application  a  été  exposé  le 
22  janvier  i883  à  l'Académie  de  Buda-Pesth,  dans  un  Mémoire 
que  je  vais  analyser. 

On  place  à  côté  l'un  de  l'autre  deux  circuits,  l'un  induit,  l'autre 
inducteur,  qui  contient  une  pile  constante.  Une  force  électromotrice 
instantanée  se  produit  dans  l'induit  quand  on  ferme  le  circuit  de 
la  pile  ou  quand  on  établit  un  shunt  entre  les  deux  pôles  de  celle- 
ci.  On  mesure  le  courant  qui  en  résulte  au  moyen  d'un  électrody- 
namomètre. La  théorie  s'établit  facilement  si  l'on  suppose  que, 
pendant  toute  la  durée  de  la  période  variable,  la  pile  conserve 
une  force  électromotrice  et  une  résistance  invariables,  et  qu'elle 
n'intervient  par  aucune  autre  propriété.  C'est  là  une  hypothèse 
essentielle  du  calcul  qui  distingue  ces  méthodes  de  la  méthode 
galvanométrique  correspondante  :  les  actions  électrodjTiamiques 
dépendent  de  la  loi  de  variation  du  courant  inducteur,  tandis  que 
l'action  magnéti(|ue  de  l'induit  ne  dépend  que  de  l'état  final  de 
l'inducteur.  —  Cette  hypothèse  semble  d'ailleurs  justifiée  par  les 
expériences  d'Helmholtz  sur  l'état  variable  de  fermeture. 

On  peut  placer  les  deux  bobines  toutes  deux  sur  l'inducteur,  ou 
sur  l'induit,  ou  l'une  sur  l'inducteur,  l'autre  sur  l'induit.  La  théorie 
montre  que  cette  dernière  disposition  est  la  seule  qui  permette 
d'éliminer  les  coefficients  de  self-induction.  Cette  élimination  se 
fait  au  moyen  des  deux  expériences  suivantes  : 

i**  On  ferme  le  circuit  de  la  pile.  Désignons  par  Q^  l'action 
électrodynamique  entre  deux  portions  déterminées  de  l'induit  et 
de  l'inducteur. 

/.  de  Phys.,  3«  série,  t.  IL  (Juillet  i883.)  aa 
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n^  On  réunit  les  deux  pôles  de  la  pile  par  un  fil  convenable; 
on  peut  ainsi  supprimer  la  force  éleclromotrice  dans  le  circuit  in- 
ducteur, sans  changement  de  sa  résistance  ni  de  son  coeflicient 
de  self-induction.  L'action  électrodynamique  est  Qg.  A  ces  condi- 
tiôns  on  a 

M  est  le  coefficient  d'induction  mutuelle  des  deux  circuits^  cal- 
culé ; 

I  la  valeur  finale  de  l'intensité  du  courant  produit  par  la  pile  dans 
Iç  circuit  inducteur,  à  mesurer  en  valeur  absolue; 

« 

r'ala  résistance  du  circuit  induit,  dont  l'expérience  donne  la  va^- 
leur  absolue. 

On  mesure  Qp  et  Q^  par  les  impulsions  relatives  à  chacune  des 
phases  de  l'expérience.  On  peut  encore  combiner  les  deux  expérien- 
ces de  manière  à  appliquer  la  méthode  de  multiplication  de  Weber. 
L'électrodynamomètre  est  formé  de  deux  cadres  circulaires  égaux, 
l'un  fixe,  inducteur;  l'autre,  mobile  à  l'extrémité  d'un  levier, 
comme  dans  la  balance  de  M.  Lallemand,  constitue  à  lui  seul  tout  le 
circuit  induit.  Leur  plan  est  perpendiculaire  au  méridien  magné- 
tique, ce  qui  rend  l'action  terrestre  négligeable.  Il  faut  alors 
calculer  leur  coefficient  d'induction  mutuelle  dans  la  position 
d'équilibre,  pour  connaître  la  force  électromotrice  induite.  Pour 
la  constante  de  Télectrodynamomùtre,  il  faut  en  outre  calculer  la 
dérivée  du  coefficient  d'induction  mutuelle  par  rapport  à  l'angle 
de  rotation.  L'auteur  rappelle,  d'après  Maxwell,  les  formules  de  cal- 
cul pour  deux  cadres  de  petites  dimensions  transversales.  Des  ex- 
périences préliminaires,  je  tirerai  seulement  l'ingénieuse  méthode 
employée  pour  supprimer  la  pile  sans  changer  l'état  du  circuit 
inducteur  fermé,  et  sans  produire  d'étincelle. 

Le  circuit  inducteur  contient  deux  piles  E,  E',  disposées  comme 
l'indique  la  figure.  Les  shunts  a,  c  sont  sans  résistance. 

Voici  les  observations  que  comporte  une  mesure  : 

ï°  ^,  bj  c,  ouverts.  —  Courant  nul. 

2"*  â  fermé;  h,  c,  ouverts.  —  Le  courant  I  s'établit  dans  l'in- 
ducteur, on  lit  l'impulsion. 
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3"  On  fermer  6.  La  pile  E'  et  son  circuit  ab¥I  ont  été 
choisis  de  manière  à  donner  dans  a  un  courant  égal  et  contraire 
àl;  le  courant  devient  nul  dans  «,  sans  changer  dans  le  circuit 
extérieur  G.  On  ouvre  rt,  ce  qui  ne  produit  aucun  changement. 

4**  On  fermée;  le  courant  devient  nul  dans  G,  on  lit  l'impulsion 
correspondante.  Grâce  à  la  disposition  des  deux  piles,  on  peut  pla- 
cer c  de  telle  sorte  que  le  circuit  Gc  ait  même  résistance  et  même 
coefficient  d'induction  que  le  circuit  primitif  GK«. 

5  •  On  ouvre  b.  L'étincelle  qui  s'y  produit  n'a  pas  d'inconvénient; 
on  ouvre  c,  le  courant  étant  nul  partout,  et  l'on  recommence. 


M.  Frohlich  indique  encore  d'autres  méthodes  pour  le  cas  où 
la  résistance  de  l'induit  et  celle  de  l'inducteur  sont  égales.  En  per- 
mutant l'inducteur  et  l'induit  et  ajoutant  les  effets  produits,  on 
peut  de  trois  manières  différentes  obtenir  une  combinaison  des  dé- 
viations indépendante  des  coeflîcients  de  self-induction. 

Toutes  ces  méthodes  de  M.  Frohlich  comportent  l'emploi  d'une 
pile  comme  source  de  courant^  et  les  lectures  de  deux  déviations 
donnent,  Tune  l'intensité  du^courant  inducteur,  l'autre  l'effet  pro- 
duit par  l'induction.  Elles  diffèrent  donc  essentiellement  de  celle 
que  j'ai  décrites  dans  ce  Journal  en  avril,  bien  que  Télectrodyna- 
mom?tre  soit  aussi  l'instrument  de  mesure.  M.  BaiLLOui>. 


V.  VOLTERRA  et  L.  PASQUALINI.  —  SuIIe  apparenze  eletlrochimiche  alla 
superficie  di  un  cilindro  (Sur  les  apparences  électrochimiqucs  à  la  surface  d'un 
cylindre,  étude  théorique,  recherches  expérimentales);  Aiii  délia  H.  Accctde- 
mia  délie  Scienze  di  Torino,  t.  XVIII,  p.  i '17-168  et  i33-i/|6.  (Séance  du  17  déc. 

1882.) 

V.  VOLTERRA.  —  Sulle  figure  elettrochi miche  di  A.  Guébhard  (Sur  les  figures 
électrochimiques  de  M.  Guébhard);  Atti  délia  R,  Accademia  délie  Scienze  di 
Torino,  t.  XVIII,  p.  a'S^-i^G  (séance  du  11  février  i883). 

On  a  rendu  compte,  dans  ce  Journal,  d*un  Iravail  1res  som- 
maire (*)  de  M.  A.  Roiti,  qui,  ajant  repris  et  varié  les  expériences 
de  M.  Tribe  {'^)  sur  les  dépôts  produits  à  la  surface  de  lames  métal- 
liques isolées  au  sein  des  éleclrolytes,  avait  attribué  simplement  à 
la  force  électromotrice  de  polarisation  Icxistence  d'une  zone  nue 
dans  la  partie  moyenne  des  analyseurs  du  physicien  anglais. 
C'est  àTinstigation  du  professeur  de  Florence  que  M.  Vilo  Volterra 
a  soumis  au  calcul,  et  M.  L.  Pasqualini  à  Tcxpérience,  le  cas  d'un 
conducteur  cylindrique  vertical  indéfini,  placé  dans  un  champ 
éleclrolytique  uniforme  entre  deux  larges  électrodes  verticales 
parallèles. 

M.  Volterra,  rompant  avec  le  système  d'hypothèses  théoriques 
qui,  depuis  Riemann,  a  toujours  servi  de  base  aux  spéculations 
des  mathématiciens  sur  ce  point  spécial  de  la  Physique,  prend  pour 
point  de  départ  le  fait  expérimental  dont  j'ai  le  premier  fait  res- 
sortir l'importance  ('),  à  savoir  la  distinction  nécessaire  entre  deux 
phases  très  diverses  de  la  propagation  électrolytiquc  du  courant, 
l'une  très  courte,  d'état  variable  ou  de  polarisation^  pendant  la- 
quelle se  développent  les  anneaux  colorés  a  signes  visibles  de  cette 
polarisation (^))),  —  l'autre  de  régime  permanent  ou  à*électrolyse, 
où  la  composante  normale  du  courant  principal,  complètement 
annulée  en  certains  points  de  la  surface  du  CNlindre  par  la  force 


(')  Di  alcune  nuove  apparenze  eletlrochimiche  [\uovo  Cimento,  (3),  t.  X, 
p.  97-10.2;  i5  juillet  1881].  —  Journal  de  Physique,  (2),  t.  J,  p.  JO7. 

(^)  \  OIT  Journal  de  Physique,  (1),  t.  X,  p.  '|ii. 

(*)  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  XCV,  p.  29, 
3  juillet  1882. 

(*)  Jemprunlc  à  une  Lettre  privée  de  M.  le  professeur  lleliiilioltz  cette  désigna 
tion  si  caractéristique  et  si  juste  des  figures  électrochiniitiucs. 
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éleciromotrîce  de  polarisation,  peul  ailleurs  remporler  sur  celte 
dernière,  arrivée  à  sa  valeur  maxima. 

M.  Vollerra  cherche  d'abord  comment  doit  titre  distribuée  la 
force  électromotrice  à  la  surface  du  cylindre  pour  qu'il  y  ait  ré- 
gime stationnaire,  et  cela  Tamène  à  trouver  les  conditions  aux- 
quelles doit  satisfaire  la  fonction  potentielle  du  courant  de  po- 
larisation :  après  avoir  montré  que  le  problème  n'admet  qu'une 
solution,  il  le  transforme  d'une  manière  très  heureuse,  et  arrive,  à 
l'aide  d'une  représentation  conforme  due  à  M.  II. -A.  Schwarz  { *), 
à  relier  assez  simplement  aux  fonctions  e!lipti(|ues  de  première  et 
de  seconde  espèce,  K,  K  (mod.  sina),  le  rayon  R  du  cylindre, 
la  conductibilité  u.  du  li(|uide,  la  densité  \)  du  courant  principal, 
la  somme  £  des  forces  d'iectromotrices  de  polarisation  maxima 
produite  en  deux  points  opposés  du  cylindre,  et  Tamplilude  a  de 
la  zone  où  la  composante  normale  du  courant  est  annulée  par  la 
polarisation. 

La  formule  théorique  est 

n(E  —  Krosa)  z 


4 


M.  Pasqualinl  était  arrivé  par  voie  expérimentale  à  une  exprès- 
sion  de  la  forme  — ^ =  const.  (2),  les  quantités  s,  R  étant  tou- 
jours restées  les  mêmes  pendant  toutes  les  opérations,  tandis  que 
a,  D,  [x  étaient  Tobjet  de  mesures  multipliées  et  précises  (•^),  sur 
un  cylindre  de  cuivre  de  '^.8'"'",5  de  diamètre,  plongé  dans  une 
auge  à  sulfate  de  zinc  en  forme  de  cube  de  io3"*'"  de  cotés  :  or,  si 
Ton  calcule  entre  20^  e{  60"  la  parenthèse  (E  —  Kcosa),  Ton  con- 


(')   Vierteijahrschrift  der  naturf.  Ces.  in  Zurich,  t.  W,  p.  lal;  1870. 

(')  II  est  à  rernanjucr  que,  d'après  l'une  el  l'aulre  formule,  Télendue  t:  —  a  des 
dépôts  est  (rautanl  plus  grande  que  le  liquide  csl  moins  conducteur  :  fail  qui 
resàurl  de  rc\pi'*riinenlaliou  avec  beaucoup  d'évidence  et  qui  ne  contribue  pas 
peu  à  faire  attribuer  au  liquide  le  rùlc  d'un  diélectrique  pendant  la  très  courte 
période  d'état  variable  où  se  forment  les  anneaux.  —  M.  H.  Weber  {Borchardt's 
Journal,  t.  LWV,  p.  7.);  1S73)  avait  déjà  été  conduit,  par  une  savante  analyse, 
à  remarquer  (|ue  relTet  de  la  polarisation,  supposée  proportionnelle  à  la  densité 
du  courant  primaire,  devait  être  d'augmenter  l'étendue  des  dépôts. 

(')  Dans  une  autre  série  d'expériences  de  contrôle,  ce  fut  au  contraire  e  qui  fut 
soumis  à  des  mesures  directes. 
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3       . 
slatc  qu'elle  ne  diffère  du  produit  7  asinaque  de  quanlilés  infc- 

rieures  à  la  limite  d'erreur  des  expériences  ;  il  serait  difficile 
d'exiger  un  accord  plus  satisfaisant  et  l'on  peut  considérer  comme 
vérifiées  les  deux  conclusions  ressortant  des  calculs  de  M.  Vol- 
icrra  :  1°  l'amplitude  des  dépôts  visibles  est  toujours  égale  des  deux 
côtés  du  cylindre,  quelles  que  soient  les  forces  éleclromotrices; 
w^  les  amplitudes  sont  indépendantes  do  la  conductibilité  du  cy- 
lindre. 

Ce  n'est  pas  que  ce  dernier  point  ne  méritât  peut-être  quelques 
vérifications  spéciales,  faites  sur  des  cylindres  plus  minces  (*)  que 
le  cjlindre  de  cuivre  employé  par  M.  Pasqualini.  Quanta  la  pre- 
mière loi,  il  est  un  mot  sur  lequel  il  faut  bien  s'entendre  :  les  dé- 
pôts visibles  sont,  dans  cet  énoncé,  ceux  qui,  correspondant  à  la 
îonc  TT  —  a  011  la  force  électromotrice  de  polarisation  a  acquis  son 
maximum,  peuvent  croître  à  vued'œil  parle  passage  permanent  du 
courant  principal,  alors  que  les  autres  demeurent  stationnaires. 
Mais,  comme  le  fait  remarquer  M.  Volterra  lui-même,  il  est  im- 
possible de  ne  pas  admettre  sur  toute  la  surface  du  cylindre  une 
force  électromotrice  de  polarisation  qui  agit  môme  là  011  ne  sem- 
ble a])paraîtrc  aucun  dépôt.  11  y  aura  donc  toujours,  enlrela  zone 
complètement  nue,  où  l'investigation  la  plus  méticuleuse  (-)  ne 
peut  rien  découvrir,  et  la  génératrice  où  les  dépôts  ont  acquis  l'é- 
paisseur nécessaire  pour  donner  à  la  force  élcctromotrlcc  do  pola- 
risation sa  valeur  maxima,  toute  une  plage  intermédiaire,  d'épais- 
seurs et  de  forces  électromotrices  croissantes  :  quelquefois  —  et 
c'est  ce  ([u'a  admis  implicitement  M.  Pasqualini  dans  ses  observa- 
tions, faites  sur  les  dépôts  ternes  du  côté  négatif  —  il  se  pourra 
que  cette  zone  soit  d'iniporlance  négligeable  (•**)  ;  mais  si  l'on  opère 


(')  L'c'unuih'nicnt  tic  feuilles  de  cuivre  argeiUé  (o"'",o2  d'épaisseur)  rendrail 
sans  «loule  léprcuve  praticable  et  les  Icclures  fariles  par  la  grande  visibilité  des 
d«'*pùls  négatifs  cl  la  neUelé  de  dénudulion  des  zones  positives. 

(')   Voir   le   Mémoire  de   M.  Lip))mann,  Journal  de  Physique,  \**  série,  t.  \, 

p.    302. 

(^)  Il  est  facile  de  montrer,  d'ailleurs,  que  ]'cxaclitudc  finale  des  résultats  est 
indépendante  de  cette  distinction  ;  Af.  Volterra  a  donné,  en  effet,  pour  la  force  élec- 
tromotrice e^,  en  un  point  quelconque  (Hjw)  du  cylindre,  une  formule  qui  ne  dif- 
fère de  celle  en  a  <[ue  par  une  constante,  dès  que  Ton  prend  pour  &>  le  point  où 
cesse  réellement  d'avoir  lieu  tout  dépôt,  c'est-à-dire  où  la  composante  normale  du 
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avec  certains  électroljtes,   tels  que  les  acétates  de  cuivre  et  de 
plomb,  où  [es  moindres  différences  d'épaisseur  ou  de  oatiire  des 


it  princi|>al  (irgulc  t't  uppusùe  à  < 
liaic  pour  cliaijuc  riirlal  cl  rliui 


a  attcinl  ta  valeur  Itniile  (parfaitement 
élcclruljtc)  uu-clcisniis  Je  luqucllc  au- 
a  fiiniiulu  se  »i[iipli(iera  d'ailleurs  bcuu- 


>!SCZ  Taibli 
^U^  les  (jéD 

posantes  m 


poiii 


assez  polarisahle  pourqu*^ 
rïccs  (lu  cylindre  les  pJus 


pprocliccî  des  clecirodes,  ([uc  îles  coni- 
l)lus  égales  ù  -■  La/ig-i  repr/^senie  l'rftat  définitif  du  clianip 

dans  rc  fias  partinulier.  Kllc  est  tirée  d'une  remarquable  ilifse  de  M.  Dans  Meyer, 
t'ebcr  ilie von  geratlen  Linien  und  KegeUçlinitten  aoaie  con  speciellen  Curven 
diiller  Orilnung  gcbildele  Schaaren  von  hothermen,  60  pages  grand  in-4'  avec 
j  planches,  ZUricli,  iH^g.   L'é<|uatiun,  rationnelle  et  assez  simple,  n' 


degré.  La  forirn 
lindrc  rireulairc  dans'  une  fenl 
cliamp  aniformc  traeé  sur  mcm] 
(onnière  inriniment  mince  par 
général  traité  par  M,  Volterra. 


c  qu'on  obtiendrait  par  l'inlroduetioo  d'un  cy- 
rcctiligne  parallèle  aux  lignes  de  Torce  d'un 
IPG  inlinimeot  élastique  ;  co  remplaçant  la  bou- 
le  découpure  rectangulaire,   on   aurait   le   cas 
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dépôts  s^accentuent  par  des  couleurs  nettes  et  vives,  on  reconoail 
facilement,  au  peu  d^adhérence  de  toute  une  ligne  de  dépôts,  une 
démarcation  très  marquée  entre  la  plage  sombre  et  d'aspect  plus 
ou  moins  pulvérulent  où  s'opère  le  passage  permanent  du  courant, 
et  les  anneaux  colorés  dont  la  force  électromotrice  de  polarisation 
était  sufYisante  pour  contrebalancer  la  composante  normale  de  ce 
même  courant.  Ces  derniers  seront  même  souvent  les  seuls  visi- 
bles, si  la  force  électromotrice  extérieure  n'est  pas  très  grande  et 
très  constante  :  dans  presque  tous  les  cas,  ils  l'emportent  beau- 
coup en  étendue  sur  la  zone  épaisse,  et  c'est  à  eux  seuls  en 
réalité  que  s'applique  strictement  la  loi  que  j'ai  découverte  en 
opérant  sur  des  feuilles  horizontales  très  minces  au-dessous 
d'électrodes  verticales  (*). 

C'est  ce  que  fait  remarquer  très  justement  M.  Volterra  dans  son 
second  Mémoire,  et  ceci  me  fournit  l'occasion  de  préciser  une 
indication  dont  l'importance  ressortait  d'ailleurs  à  chaque  ligne  de 
mes  premières  publications  (2)  :  celle  qui  est  relative  à  l'arrêt  du 
développement  des  anneaux ,  toujours  annoncé,  dans  l'acétate  de 
plomb,  par  l'apparition  d'un  abondant  dégagement  gazeux  aux 
électrodes  négatives  et  par  une  véritable  projection  dans  le  liquide, 
sous  forme  de  traînées  fines,  des  particules  d'oxydation  déposées 
sur  les  électrodes  positives  (^),  Si,  à  ce  moment,  l'action  du  cou- 
rant extérieur  n'est  pas  arrêtée  (^),  on  voit  naître  sur  la  feuille  mé- 
tallique aux  points  les  plus  rapprochés  des  électrodes  et  sous  un 
flot  convergent  de  bulles  gazeuses  marchant  en  files  régulières,  des 
noyaux  sombres  qui  s'étendent  de  proche  en  proche  en  repoussant 


(*)  Voir  Journal  de  Physique,  (2),  t.  I,  p.  2o5-222  cl  483-492. 

(')   Ko/r  spccialcmenL  L'Électricien,  t.  II,  p.  \3S. 

(')  Ce  dernier  phénomène  est  surtout  marqué  quand  on  emploie  des  électrodes 
d'étain. 

(*)  Klle  peut  s'arrêter  d'elle-même  si  l'on  emploie,  ainsi  que  je  le  recommande, 
des  feuilles  niélalliques  très  minces  (0™°*, 02)  et  des  courants  de  faible  intensité 
produits  par  des  séries  d'éléments  Bunsen, d'éléments  au  bichromate  ou  d'éléments 
secondaires  minuscules,  présentant  de  très  petites  surfaces  actives  et  de  très  grandes 
résistances  intérieures.  On  peut  remarquer  aussi  qu'en  prenant,  dans  mes  expé- 
riences^ un  niveau  de  liquide  d'autant  plus  élevé  (o™,o8  au  moins)  que  la  surface 
libre  des  électrodes  est  plus  restreinte,  je  diminue  d'autant  D,  et,  par  conséquent, 
la  possibilité  de  formation  des  plages  d'entrée  permanente  du  courant  dans  la 
feuille  de  métal. 
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lentement,  vers  les  bandes  extérieures  immobiles,  les  anneaux 
intérieurs  de  plus  en  plus  serrés.  Autant  les  premiers  dépôts,  par 
la  rapidité  presque  explosive  de  leur  développement  superficiel,  se 
rattachaient  avec  évidence  à  cette  période  initiale  de  fonctionne- 
ment des  électrodes  que  M.  Helmholtz  a  très  justement  dénommée 
«  charge  et  décharge  de  condensation  (*)  »,  autant  les  derniers 
venus,  par  la  lenteur  régulière  de  leur  épaississement  indéfini, 
semblent  rentrer  dans  la  classe  ordinaire  des  dépôts  d'électro- 
lyse  normale,  et  se  prêter  à  des  calculs  où  la  polarisation  n'en- 
trerait plus  que  comme  terme  soustractif  constant.  Mais  tous 
les  caractères  physiques  et  chimiques  interdisent  de  confondre 
ces  taches  noires  avec  les  anneaux  de  Nobili  dont  elles  viennent 
troubler  à  la  fois  la  forme  et  la  beauté.  Tous  les  efforts  de  l'ex- 
périmentateur doivent  tendre  à  en  éviter  le  développement  et 
c'est  à  quoi  visent  toutes  les  indications  de  ma  méthode  électro- 
chimique. 

Mais,  pour  peu  que  ces  indications  soient  observées  (2),  on  ar- 
rive à  concevoir  une  généralisation  très  importante  de  la  méthode  : 
soit  un  système  quelconque  de  corps  conducteurs  placé,  sans 
contact  avec  les  électrodes,  au  milieu  d'un  champ  électrolytique 
assez  peu  intense  pour  que,  une  fois  le  régime  permanent  éta- 
J)li,  la  composante  normale  du  courant  ne  soit,  en  aucun  point  de 
la  surface  conductrice,  supérieure  au  maximum  de  force  électromo- 
trice de  polarisation  dont  est  susceptible  ce  corps  dans  Télectrolyte 


(')  Voir,  dans  le  Journal  de  Physique,  t.  X,  p.  32o,  l'analyse  faite  par  M.  H. 
Bloodlot  du  Mémoire  de  riliuslre  physicien  paru  dans  Wiedemann's  Annalen  der 
Physikf  t.  XI,  p.  737  ;  1880. 

(')  11  faut  prendre  pour  cela,  comme  je  l'ai  fait  toujours,  le  champ  le  plus 
étendu,  avec  la  pile,  l'électrulyte  et  le  corps  le  plus  résistants  possible,  l'ar  contre, 
comme  la  visibilité  des  dépôts  est  intimement  liée  au  minimum  de  force  électro- 
motrice au-dessous  duquel  aucune  décomposition  chimique  ne  peut  avoir  lieu,  il 
y  a  intérêt  à  demander  à  la  pile  les  plus  hauts  potentiels  en  même  temps  que  la 
moindre  intensité.  Aucune  de  ces  indications  n'est  observée  dans  les  expériences 
que  vient  de  publier  M.  W.  Voigt  {Mitlheilungen  aus  dem  math.-phys.  Laho- 
ratorium  in  Konigsberg,  n"  7)  qui,  au  lieu  de  se  conformer  à  l'énoncé  qu'il  a 
traduit  lui-même,  s'applique,  assez  inutilement,  à  faire  dorer,  pour  recevoir  les 
anneaux,  des  plaques  anodes  de  cinq  millimètres  d'épaisseur,  ou  fondre,  au  bout 
de  fils  soigneusement  isolés,  des  sphérules  de  platine  pour  servir  d'électrodes  néga- 
tives punctiformes.  Ces  expériences  n'ont  absolument  rien  de  commun  avec  les 
miennes. 
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donné.  Il  arrivera  nécessairement  un  moment  où  la  polarisation 
superficielle,  partout  égale  et  de  signe  contraire  à  la  composante 
normale  du  courant,  forcera  celui-ci  à  prendre  son  régime  perma- 
nent comme  autour  d'un  corps  étranger.  On  aura  alors,  sur  toute 

la  surface,  -!--  =  o,  comme  sur  une  paroi  isolante;  le  flux  passera 

tangentiellcment,  et  la  surface  entière  appartiendra  nécessairement 
à  la  famille  des  surfaces  d'égal  ccoulemenl,  toutes  orthogonalement 
coupées  par  les  surfaces  d'égal  potentiel.  L'intersection  ne  pourra 
d'ailleurs  se  faire  que  suivant  les  lignes  d'égale  force  électromolrice, 
c'est-à-dire  d'égale  polarisation,  ou,  enfin,  d'égale  couleur,  si 
l'épaississement  des  dépôts  est  assez  faible  pour  présenter  le  phé- 
nomène des  lames  minces  (').  Les  anneaux  colorés  représenteront 
donc  à  la  surface  du  corps  les  lignes  d'égal  potentiel  du  champ 
troublé  par  la  présence  de  ce  corps  et  l'on  aura  ainsi,  non  pas, 
comme  le  voulait  M.  Tribe,  un  mo>en  à^ exploration  de  ce  champ, 
qui  ne  reste  cerlaiiiement  pas  ce  qu'il  était,  mais  la  solution  figura- 
tive d'un  problème  ordinairement  lié  à  de  très  grandes  difficultés 
analytiques,  celui  de  la  réaction  d'un  corps  étranger  dans  un  champ 
de  forces  (pielconques,  qu'il  s'agisse  d'induction  électrostatique  ou 
magnétique,  ou  de  l'écoulement  d'un  fluide  incompressible  ('•'). 

Comme  cas  parliculi(îr,  si  l'on  prend  en  guise  de  corps  immergé, 
sans  communication  avec  les  électrodes,  le  fond  d'une  auire  cvlin- 
drique  traversée  dans  toute  sa  hauteur  (•■*)  par  un  système  c\lin- 
drique  d'électrodes  qu(;lcon(|ues,  on  retrouve  la  loi  (ju'une  longue 
série  d'expériences  m'a  permis  d'établir  pièce  à  pièce  (*)  pour  la 


(')  (^iiell»^  que  soit  la  loi  <)ui  relie  la  force  élorlromolrice  <lc  polarisation  à 
répaissenr  ties  depuis,  il  esl  «le  loulc  évidence  qu'à  une  rnùinc  action  du  couranl 
primaire,  manifestée  par  une  mémt'  épaisseur  de  dépùt,  correspond  nécessairement 
une  même  inCensilé  de  polarisation. 

(-)  Cf.  Knu:nnoKF,  V'orlesun^cn  itber  mnthematische  Phvsik,  18*  cl  19*  Leçon. 
—  H.  Lamiî,  Mathenifitical  t/ieory  of  the  motion  of  Jluids,  ch.  V. 

(•'')  Il  faudrait  pour  cela  ménager  dans  la  lame,  pour  le  passage  des  électrodes, 
des  discontinuités  correspondant  précisément  aux  coupures  de  la  tkéorie  <lcs 
représentatir)nd  conformes.  I^'expérience  m*a  montré  qu'on  pouvait,  sans  erreur 
sensible,  obvier  à  celte  difficulté  expérimentale  en  prenant  dans  le  sens  vertical, 
c'est-à-dire  au-dessus  de  la  feuille,  les  interruptions  qui  «loivent  exister. entre  elle 
et  les  lieux  d'infini  logarithmique,  projection  des  électrodes. 

(*)  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences^  l.  XC,  p.  {fi\, 
f  i-i'i  ;  t.  XClll,  p.  4o3,  j8j,  7(ji;  t.  XCIV,  p.  i-l;,  85 1  ;  t,  XC,  p.  29;  i88o-i88a. 
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figuration  des  systèmes  Isothermes  plans.  M.  VoIteiTa  retrouve  la 
même  loi  en  admettant  la  pénétration  du  courant  dans  la  plaque, 
par  des  zones  infiniment  petites,  projection  des  électrodes.  Cela 
correspond  au  cas  où  l'établissement  du  régime  slalionnaire  coïn- 
cide juste  avec  l'apparition  des  premières  taches  noires  :  il  est  plus 
simple  théorif|uement  et  toujours  possible  pratiquement  d'éviter 
cette  éventualité;  mais  on  voit  aussi  que  le  calcul,  prenant  pour 
hase  les  données  réelles  de  Texpérlence,  arrive  à  justifier  le  lait 
observé,  beaucoup  plus  rigoureusement  que  n'ont  été  Néri- 
fiées  jusqu'ici,  par  l'expérience,  les  formules  variées  des  théori- 
ciens. 

M.  Volterra  indique  encore  quelques  cas  intéressants  relatifs  à 
des  surfaces  de  révolution  :  il  est  clair  que  la  théorie  des  représen- 
tations conformes  permet  de  les  multiplier  à  Tinfini,  puis(pril  suf- 
fit de  connaître  et  de  pouvoir  calculer  sans  ambiguïté  la  fonction 
représentatrice  d'un  plan  sur  une  surface  courbe  pour  avoir,  sur 
cette  surface,  toutes  sortes  de  diagrammes  de  forces  ou  de  (lux 
ayant  pour  limites  et  pour  centres  d'émission  (électrodes  linéuin  s 
ou  punctiformes.)  les  transformées  des  centres  et  des  limites  con- 
nues dans  le  plan.  Au  point  de  vue  de  l'exécution  expérimentale,  il 
pouiTa  V  avoir  de  grandes  difficultés  à  réaliser  des  reliefs  de  surfaces 
conductrices  et  des  distributions  d'électrodes  données /v />/70/7.' 
cependant  il  n'y  a  pas  d'impossibilités  absolues,  surtout  si  l'on  s'en 
tient  à  certaines  surfaces  simples  et  particulièrement  aux  surfaces 
développables.  Dès  l'origine  de  mes  recherches,  j'avais  fait  quel- 
ques observations  sur  des  surfaces  cylindriques  :  je  souhaite  vive- 
ment le  succès  de  M.  Pasqualini  dans  cette  voie  et  je  ne  doute  pas 
que  la  nouvelle  généralisation  que  je  viens  de  donner  à  ma  méthode 
électrochimique  ne  puisse,  après  avoir  subi  le  contrôle  du  très  petit 
nombre  de  faits  déjà  connus,  montrer  toute  sa  puissance  et  toute 
son  utilité  en  fournissant  des  indications  générales  sur  nondjre  de 
cas  tout  à  fait  inabordables  au  calcul. 

AnniEN  Glébuarp. 
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Rapport  D2S  sessions  A  et  B  au  54*  meeting;  Southampton,  août,  1882. 

[Extraits  (').] 
Lord  RAYLEIGH.  —  Sur  la  mesure  absolue  des  courants  électriques. 

La  mesure  absolue  du  courant  est  plus  diiTicile  que  celle  de  la 
résistance.  Toutes  les  méthodes  employées  jusqu'ici  exigent  des 
mesures  soignées  soit  de  rinlcnsilé  horizontale  du  magnétisme  ler- 
reslre,  soit  des  dimensions  de  bobines  de  faible  rayon  el  d'un  grand 
nombre  de   tours.   Cette  dernière  mesure  est  dilTicile,  car  il  est 
impossible  de  déterminer  exactement  la  longueur  d'un  fil  enroulé; 
en  effet,  la  tension  nécessaire  pour  enrouler  le  fil  en  modifie  no- 
tablement la  longueur,  et  il  est  très  important  de  bien  connaître 
le  rayon  moyen,  car  Terreur  commise  à  ce  sujet  se  double  dans  le 
résultat  final.  La  méthode  de  Kohlrausch  échappe  à  celle  objec- 
tion, mais   elle  implique  la  connaissance   du  moment  d'inertie, 
quantité  difficile  à  déterminer.  Quand  les  actions  électromagné- 
tiques ont   une  résultante   unique,  celle-ci   est    facile  à  obtenir. 
Dans  la  mesure  récente  op  réc  par  M.  Mascart,  un  large  solénoïde 
est  suspendu  verticalement  à  une  balance  et  est  soumis  à  Taction 
d'une  bobine  plate  ayant  même  axe,  mais  de  rayon  beaucoup  plus 
grand.  Dans  cette  e\])érience  l'apparence  de  précision  esl  illusoire, 
à  moins  que  la  distribution  du  fil   ne  soit  absolument  uniforme. 
Il  semblerait  qu'il  y  eût  avantage  à  rendre  la  bobine  suspendue 
très  compacte  et  à  la  placer  dans  la  position  de  Teffet  maximum. 
11  >  aurait  à  cet  arrangement  un  avantage  particulier  :  l'expres- 
sion de  Tattraction  contient  comme  facteurs  le  produit  du  nombre 
(le  tours,  le  carré  de  Tinlensité  du  courant  et  une  fonction  du  ravon 
moven  des  deux  bobines  et  de  la  distance  de  leurs  plans  moACns. 
Celte  fonction  n'a  pas  de  dimension.  Quand  la  position  est  telle 
que  la  fonction  est  maximum  pour  deux  bobines  données,  le  résul- 
tat ne  dépend  pratiquement  que  des  deux  rayons  moyens,  et  la 
fonction  n'ayant  pas  de  dimensions  ne  peut  contenir  que  le  rap- 
port de  ces  deux  rayons.   Ceci  peut  être  obtenu  électriquement 


(')  D'après  Nature,  7  septembre  1882. 
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avec  une  grande  précision  en  partageant  le  courant  entre  les  deux 
bobines,  de  telle  sorte  qu'elles  ne  produisent  aucun  effet  sur  un 
petit  aimant  placé  en  leur  centre  commun.  Pratiquement  il  y 
aurait  lieu  de  doubler  la  bobine  fixe,  en  plaçant  la  bobine  mobile 
entre  deux  bobines  fixes  égales  entre  elles,  mais  dans  lesquelles  le 
courant  passe  en  sens  inverse. 

LORD  R.VYLEIGH.  —  Durée  de  courants  électriques  circulant  librement 

dans  un  cylindre  conducteur. 

Ce  Mémoire  a  pour  objel  d'étudier  la  loi  de  décroissement  de 
courants  électriques  circulant  autour  d'un  cylindre  conducteur. 
Le  temps  dans  lequel  l'intensité  du  courant  décroît  dans  le  rap- 
port de  e  à  I  s'appelle  temps  de  décroissance  {t i me  of  subside nce). 
Pour  un  cvlindre  de  cuivre  de  o'",  02  de  rayon,  ce  temps  est  égal 

à  - — •  Pour  que  ce  soit  une  seconde,  le  diamètre  du  cvlindre  doit 
800  ^  «^ 

être  de  2  pieds. 

LORD  RAYLEIGH.  —  K(|uilibre  d'une  surface  liquide  conductrice  électrisée. 

Dans  ce  Mémoire  Fauteur  étudie  mathématiquement  les  condi- 
tions de  stabilité  d'une  sphère  liquide  électrisée.  Q  étant  la  charge, 
T  la  tension  superficielle  du  fluide,  a  le  rayon  de  la  sphère,  la 
condition  de  stabilité  est 


167:  aj 


SCIIUSTER  cl  ARNEY.  —  Rapport  préliminaire  sur  les  résultats  obtenus  pendant 

la  dernière  éclipse  totale  du  Soleil. 

Trois  photographies  de  la  couronne  ont  été  obtenues.  La  comète 
Tewfik,  découverte  pendant  Féclipse, apparaît  sur  les  photographies, 
et  la  comparaison  des  situations  qu'elle  occupe  montre  qu'elle  s'é- 
loigne du  soleil.  La  couronne  paraît  s'étendre  à  un  diamètre  solaire 
au  delà  du  Soleil.  Une  plaque  exposée  dans  une  chambre  noire 
munie  d'une  lentille  et  d'un  prisme  montre  les  spectres  de  plusieurs 
protubérances  :  elles  ne  sont  point  identiques,  mais  partout  les 
ligues  II  et  K  sont  les  plus  fortes.   Une  photographie   obtenue  à 
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Taide  d'un  spectroscope  complet  montre  :  i®  un  spectre  compliqué 
des  protubérances;  2°  un  spectre  complet  intense  dans  la  partie 
inférieure  de  la  couronne  ;  3°  un  renversement  de  la  ligne  solaire  G 
dans  les  régions  supérieures  ;  4'*  "ne  série  de  lignes  coronales  diffé- 
rentes des  lignes  des  protubérances. 

SCIIl'STER.  --  Questions  concernant  le  SoIeiL 

Les  observations  de  la  forme  de  la  couronne  solaire  faites  pen- 
dant les  éclipses  dans  les  quinze  dernières  années  ont  montré  de 
remarquables  cliangements  coïncidant  avec  la  période  des  taches 
solaires.  La  couronne  relative  à  Tépoque  du  minimum  des  taches 
est  caractérisée  par  une  certaine  symétrie  autour  d'un  axe  voisin 
de  Taxe  de  révolution  du  Soleil,  mais  qui  ne  coïncide  ni  avec  ce 
dernier,  ni  avec  le  diamètre  perpendiculaire  au  plan  de  l'éclip- 
tique.  Quelques  irrégularités  apparentes  de  cette  symétrie  parais- 
sent ducs  à  des  différences  de  positions  de  la  Terre  dans  son  orbite 
annuelle.  Des  changements  dans  les  propriétés  spectroscopiques 
et  polariscopîques  de  la  couronne  qui  paraissent  coïncider  avec  les 
changements  de  forme  et  en  dépendre,  semblent  indiquer  que  la 
couronne  a  une  origine  en  partie  météorique. 

(A  suh're,) 
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SUR  UH  BAROMÉTBE  A  SBATITÉ  ; 
Par  m.  MASCART. 

Les  variations  de  la  pesanteur  en  différents  points  de  la  surface 
du  globe  peuvent  être  évaluées  par  les  variations  de  hauteur  de  la 
colonne  de  mercure  qui  fait  équilibre  à  la  pression  d'une  même 
masse  de  gaz  dont  la  température  reste  constante.  L'idée  de  cette 
méthode  est  très  ancienne,  mais  il  ne  semble  pas  qu'elle  ait  été 
mise  en  pratique.  Toutefois,  à  propos  d'une  Communication  que 
j'ai  présentée  à  l'Académie  des  Sciences  (*)  sur  ce  sujet,  M.  Bous- 
singault  a  rappelé  que,  pendant  son  séjour  à  l'Equateur,  il  avait 
installé  près  des  mines  de  Marmato,  à  l'altitude  de  lôoo"*,  un  ap- 
pareil destiné  à  rechercher  si,  dans  une  même  localité,  la  pesan- 
•  leur  n'éprouverait  pas  des  variations  dans  son  intensité,  analogues 
à  celles  du  magnétisme.  Cet  appareil  était  construit  de  la  manière 
suivante  : 

u  Dans  un  ballon  en  verre  épais,  d'une  capacité  de  8'*^,  on  a 
établi  un  baromètre  plongeant  dans  une  petite  cuvette  pleine  de 
mercure.  Le  tube  gradué  portait  un  curseur  muni  d'un  vernier, 
permettant  d'apprécier  une  longueur  de  jj  de  millimètre.  Le 
ballon,  après  avoir  été  rempli  d'air  sec,  a  été  fermé.  La  partie 
supérieure  du  tube,  sortant  en  dehors  du  vase,  avait  environ 
o"',4o.  L'air  sec  enfermé  était  soumis  à  une  pression  d'à  peu  près 
640"*".   » 

Le  ballon  a  été  enterré  dans  le  sol  d'une  galerie  de  la  mine  d'ar- 
gent de  Sachafruto,  abandonnée  depuis  longtemps  et  où  la  tem- 
pérature de  l'air  a  été  constamment  de  20°,  5.  Les  observations, 
commencées  quelques  jours  après,  n'indiquèrent  aucune  variation 
de  la  colonne  barométrique. 

Un  changement  de  ttj  de  millimètre  correspondrait  dans  cette 
expérience  à  un  changement  dans  la  longueur  du  pendule  à  peu 
près  moitié  moindre  que  celui  qu'on  observe  entre  Paris  et  Dun- 
kerque. 


(')  Comptes  rcn'Jus  d^s  sJunces  de  l*Ac2d,  des  Sciences, i,  XCV,  p.  137;  1882. 
/.  de  Phys.,  a»  série,  t.  H.  (Août  i883.)  aS 
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Je  crois  qu*il  est  possible  d'atteindre  une  approximation  plus 
grande,  en  améliorant  le  procédé  de  visée  du  mercure,  et  Tap- 
pareil  peut  être  utilisé  dans  les  voyages,  si  Ton  prend  des  pré- 
cautions convenables  pour  évaluer  les  changements  de  tempé- 
rature. 

L'appareil  dont  je  me  suis  servi  se  compose  d'une  sorte  de  ba- 
romètre à  siphon  dont  la  courte  branche  A  {fig^  i)  est  fermée  et 


B 


renferme  une  certaine  quantité  de  gaz.  Pour  éviter  Foxydation  du 
mercure  et  la  perte  de  pression  qui  en  résulterait,  on  peut  em- 
ployer de  l'acide  carbonique,  de  l'hydrogène,  ou  mieux  encore  de 
l'azote.  Le  gaz  est  introduit  à  une  pression  assez  grande  pour  faire 
équilibre  à  une  colonne  de  mercure  de  i  ™  environ  lorsque  le  tube 
est  tenu  verticalement. 

Après  plusieurs  essais  pour  la  monture,  je  me   suis  arrêté  à  la 
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disposilîon  suivante.  Le  tube,  encastré  et  retenu  par  des  brides 
dans  une  planchette  de  bois,  est  placé  pour  Inobservation  dans  un 
cylindre  de  fer-blanc  rempli  d'eau,  où  il  est  soutenu  par  une  sus- 
pension à  la  Cardan.  Une  petite  partie  de  la  grande  branche  B, 
dans  laquelle  se  trouve  le  niveau  supérieur  du  mercure,  émerge 
seule  du  liquide.  On  agite  Teau  en  y  insufflant  de  Taîr  avec  une 
poire  de  caoutchouc,  et  l'on  y  plonge  un  thermomètre  divisé  en  cin- 
quantièmes de  degré.  Lorsque  l'appareil  a  été  abandonné  dans  une 
salle  pendant  plusieurs  heures,  les  variations  de  température  de- 
viennent très  lentes  et,  si  le  liquide  est  convenablement  agité,  les 
erreurs  que  l'on  commet  dans  les  lectures  du  thermomètre  ne  dé- 
passent pas  Y^  de  degré. 

Le  niveau  du  mercure  s'observe  à  l'aide  d'une  échelle  collée  sur 
le  tube  barométrique  lui-même,  et  disposée  de  manière  à  éliminer 
toute  erreur  de  parallaxe.  On  applique  d'abord  sur  le  tube  une 
lame  de  verre  P  (Jig*  2),  creusée  en  forme  de  lentille  concave  cy- 

Fig.  2. 
B 


-  /       11] 


lindrique;  sur  cette  première  lame  est  collée  une  seconde  lame  P\ 
coupée  en  deux  fragments  par  une  section  à  45®.  L'un  des  bords 
de  la  fente  1  est  couvert  d'une  mince  couche  d'or  déposée  chi- 
miquement, d'un  bleu  verdàtre  par  transparence,  au  travers  de 
laquelle  il  est  facile  d'observer  le  mercure. 

Sur  le  côté  de  la  lame  P'  se  trouve  réchellc  divisée  E,  à  une  dis^ 
tance  telle  que  l'image  virtuelle  des  divisions,  vue  sur  la  surface 
dorée,  soit  située  dans  un  plan  qui  passe  par  l'axe  mémeO  du  tube 
barométrique.  L'emploi  d'une  couche  d'or  transparente,  suivant 
les  indications  de  M.  Govi,  pour  observer  en  même  temps  deux 
objets  situés  dans  des  directions  différentes,  donne  d'excellents 
résultats.  Dans  le  cas  actuel,  elle  permet  de  déterminer,  sans  erreur 
de  parallaxe,  la  division  à  laquelle  correspond  le  niveau  du  mer- 
cure. 

Pour  que  ces  différentes  pièces  de  verre  n'éprouvent  pas  de  dé- 
placement, elles  sont  mastiquées  aux  deux  extrémités  dans  deux 
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montures  de  métal  D  et  D*  (Jig.  3),  et  ces  dernières  sont  munies 

Fig.  3. 


de  douilles  cylindriques  mastiquées  elles-mêmes  sur  le  tube  baro- 
métrique. 

Sur  la  planchette  glisse  un  manclion  en  bois  qui  porte  un  mi- 

Kig.  V 


croscopc  horizontal  M  {fig.  4),  mobile  autour  d'un  aite  vertical,  el 
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deux  réflecteurs  R  et  R'  articulés,  qui  permettent  d'éclairer  les 
divisions  et  le  niveau  du  mercure.  Une  seule  lampe  ou  même  une 
bougie  suffit  pour  obtenir  un  bon  éclairage.  L'échelle  est  divisée 
en  dixièmes  de  millimètre  et  le  grossissement  du  microscope  est 
assez  grand  pour  permettre  d'apprécier  les  dixièmes  de  division, 
c'est-à-dire  les  centièmes  de  millimètre.  On  maintient  le  manchon 
a  une  hauteur  convenable  par  une  vis  de  pression  V. 

L'une  des  plus  grandes  difficultés  consiste  précisément  dans 
l'observation  du  mercure.  On  pourrait  commettre  des  erreurs 
graves  sur  le  pointé  de  la  ligne  qui  paraît  limiter  la  surface,  sui- 
vant la  direction  des  rayons  de  lumière  qui  servent  à  l'éclairer: 
ces  rayons  doivent  être  horizontaux  et  il  faut  des  précautions  par- 
ticulières pour  éviter  les  reflets  irréguliers. 

Pour  calculer  les  observations,  nous  supposerons  d'abord  que 
Ton  a  fait  en  un  même  lieu,  où  l'accélération  est  g,  une  série  de 
lectures  à  des  températures  différentes.  Soient: 

^0  1^  différence  des  niveaux  du  mercure  dans  les  deux  branches  à 

la  température  de  zéro; 
h  la  différence  des  niveaux  à  la  température  t,  mesurée  sur  le  tube 

de  verre  ; 
0  l'élévation  apparente  du  niveau  supérieur  du  mercure  de  o°à  /"", 

et  5  la  section  correspondante  du  tube; 
A  l'abaissement  du  niveau  inférieur  et  S  la  section  du  tube  ; 
Po=/io  la  pression  du  gaz  à  la  température  de  zéro,  évaluée  en 

colonne  de  mercure; 
P  la  pression  à  la  température  t  ; 
a,  p,  Y  les  coefficients  de  dilatation   du  gaz,  du  mercure  et  du 

verre  ; 
Vo  et  V  les  volumes  du  gaz  aux  températures  de  o°  et  de  t"  ; 
Uo  et  U  les  volumes  de  la  masse  du  mercure. 

On  a  d'abord 

h  =  ho  -r-  0  -^  \  =  h)  l  i  -^. , —  ) , 


-A  Lr:Tj  -  i.  l.^^lii 


(I)  <  P  =  /i  1-  =  hA  I- 
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Les  lois  de  Marlotte  et  de  Gay-Lussac  donnent 

VoPo= :  =  VoPol  i-+-3Y^-i-  TT  ){ ïH z —  )/ .^/    -Os 

OU,  en  négligeant  les  quantités  du  second  ordre, 

On  a,  d'autre  part,  pour  le  mercure, 

U  =  Uo(h-PO=Uo(i-4-yO-^^S  — SA, 

d'où  l'on  déduit 

/  SA  =  58  — Uo(P— Y)/, 
(3)  I  OH-A        8  /        5\         Uo  ,Q 

Substituant  ces  valeurs  dans  l'équation  (2),  il  vient 

s       sho 

I  -j \ r 

,,,  ^_i. s      Vo 


a  oc 


vA''^s/îo/ 


L'expérience  vérifie,  en  effet,  que  les  variations  du  niveau  appa- 
rent du  mercure  sont  proportionnelles  aux  variations  de  tem- 
pérature.   On    détermine    ainsi  le   rapport   constant  -^z=ay   par 

le  calcul  ou  par  une  construction  graphique.  On  en  déduit^  en  par- 
ticulier, la  lecture  qui  correspond  à  une  température  quelconque. 
Supposons  maintenant  qu'à  la  même  température  t  on  observe 
l'instrument  dans  un  autre  lieu  où  Taccélération  de  la  pesanteur 
est  g' .  Soient  S'  le  déplacement  du  niveau  supérieur  du  mercure 
quand  on  passe  de  la  première  station  à  la  seconde,  A'  le  déplace- 
ment inférieur,  h^  la  différence  du  niveau,  et  V  le  volume  du  gaz. 
On  a 


V=V-4-SA'=v/'n-?^\ 
A'= /,-^  8'-f- A'- /i  f  1-4- ^-=ti!^ 


La  loi  de  Mariotte  donne 
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Comme  on  a,  dans  le  cas  actuel,  S  A'=  50',  il  en  résulte,  en  né- 
gligeant les  termes  du  second  ordre, 

^^  g'        v^aV      S/     A\      s^v/ 

Si  Ton  remarque   que   le    terme  -^  peut  être  remplacé  sans 

sh 
erreur  sensible  par  -^y  on  obtient,  en  comparant  les  équations 

(4)  et  (5), 

Les  termes  de  la  parenthèse  qui  suivent  l'unité  sont  petits  et  le 
dernier  peut  être  évalué  simplement  avec  une  approximation  suffi- 
sante. Si  la  courte  branche  A  du  baromètre  est  sensiblement  cy- 
lindrique et  qu'on  appelle  H  la  hauteur  occupée  par  le  gaz,  on  a 
Vo  =  SH,  ce  qui  donne 

g  h  V  a  a       Vo\         Ao/J 

Le  rapport  -^  difiere  peu  de  l'unité.  On  peut  d'ailleurs  le  rem- 
placer par  la  valeur  très  approchée 


ho 

I 

h 

i-f- 

An 

(- 

3) 

On  obtient  finalement,  pour  exprimer  la  variation  relative  de 
l'accélération,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  celle  de  la  longueur  du 
pendule  à  secondes. 


(6)  £ — £  =  aa8' 


a  a       Vo  \         Ao/ 


^ 


i(-^0 


Supposons,  par  exemple,  qu'on  ait  employé  de  l'acide  carbo- 
nique. On  a  alors 

a  =  0,00871, 
p  =  0,00018, 
Y  =  0,000025. 
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Si  les  rapports  t^  ^^jr  sont  égaux  à  -  et  le  rapport  ^  égal  à  -  » 
ce  qui  représente  à  peu  près  les  conditions  de  Tappareil,  on  aura 


^  —  fir'      ^^,  0,008906 
; —  =  ao — ^« 

4  ^0 


J'ai  profité  de  quelques  voyages  pour  essayer  de  vérifier  par 
expérience  si  l'instrument  ainsi  construit  possède  bien  la  sensibi- 
lité qu'on  peut  en  espérer  et  surtout  s'il  est  capable  de  résister  aux 
secousses  de  toute  nature  qu'on  ne  peut  jamais  éviter  dans  les> 
transports.  Une  première  excursion  à  Toulouse  et  au  Pic  du  Midi 
n*a  pas  réussi;  je  m'étais  astreint  à  tenir  le  baromètre  incliné,  de 
façon  que  le  mercure  restât  à  la  partie  inférieure  de  la  courte 
branche,  mais  à  la  montée  et  à  la  descente  de  la  montagne  le  gaz 
s'est  introduit  dans  la  grande  branche  et  les  comparaisons  n^ont 
pas  été  possibles.  J'ai  disposé  ensuite  le  tube  de  manière  qu'on 
pût  le  renverser,  comme  on  le  fait  pour  le  baromètre  de  Fortin. 

Un  instrument  semblable  a  été  observé  successivement  à  Paris, 
Hambourg,  Stockholm,  Drontheim  et  Tromsô. 

Les  résultats  obtenus  sont  résumés  dans  le   Tableau  suivant. 

La  première  colonne  donne  la  variation  relative  ^ — r^  de  la  gra- 
vité, ou  de  la  longueur  du  pendule  à  secondes,  entre  la  station  con- 
sidérée et  Paris,  calculée  par  la  loi  du  sinus  carré  de  la  latitude, 
sans  tenir  compte  des  différences  de  hauteur  au-dessus  du  niveau 
de  la  mer,  qui  étaient  d'ailleurs  très  faibles  ;  la  seconde  ren- 
ferme les  mêmes  valeurs  déduites  des  observations.  Dans  la  qua- 
trième colonne  on  a  indiqué  les  variations  dl  que  produiraient  les 
différences  du  calcul  et  de  l'observation  sur  la  longueur  du  pen- 
dule à  secondes  et,  dans  la  cinquième,  l'erreur  de  temps  dt  corres- 
pondante pendant  vingt-quatre  heures  : 

■1^ ^ Différence 

Calcul.  Observ.  c  —  o.  dl.  dt, 

moi  . 

Hambourg 0,00042  0,00039  o,oooo3  -+-o,o3  1,2 

Stockholm 0,00090  0,00087  o,oooo3  -4-0  ,o3  1,2 

Drontheim 0,00121  0,00097  0,00024  -^0,24  10, 4 

Tromsii 0,00162  o,ooi55  0,00007  -+-0,07  3,<> 
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Si  Ton  met  à  part  le  résultat  relatif  à  Drontheim,  qui  parait 
erroné,  ces  nombres  indiqueraient  un  accroissement  de  la  gravite 
un  peu  moindre  que  la  théorie.  D'ailleurs,  je  ne  puis  pas  insister 
sur  les  valeurs  numériques  de  ces  comparaisons,  parce  que  Tinstru- 
ment  laissait  beaucoup  à  désirer.  L'échelle  étant  trop  courte  pour 
permettre  des  observations  entre  des  limites  de  température  très 
étendues,  il  a  été  souvent  nécessaire  de  refroidir  le  liquide  du 
bain  extérieur  afin  de  maintenir  le  niveau  du  mercure  dans  les  li- 
mites de  l'échelle,  condition  très  désavantageuse  qui  ne  permettait 
pas  d'obtenir  une  température  suffisamment  invariable. 

J'avais  surtout  pour  but  de  vérifier  si  l'appareil  est  facilement 
transportable  et  s'il  est  susceptible  d'une  précision  comparable  à 
celle  que  comporte  l'observation  du  pendule.  Les  différents  modes 
de  transport  auxquels  on  est  obligé  d'avoir  recours  dans  un  voyage 
en  Norwège  sont  assez  variés  pour  que  l'épreuve  puisse  paraître 
suffisante,  et  la  chambre  barométrique  était,  au  retour,  aussi  bien 
purgée  de  gaz  qu'avant  le  départ. 


DESGRIPTIOn  D'UH  HOUVEAU  8T8TÉ1IE  D'ÉaUATOBUUX  ET  DE  SON 
OrSTALLATIOH  A  L'OBSEHVATOIBE  DE  PABIS; 

Par  m.  m.  LCFAVY. 

L'équatorial  est  un  des  instruments  essentiels  de  l'Astronomie. 
Il  est  destiné  aux  investigations  les  plus  variées  et  les  plus  déli- 
cates et  à  la  recherche  des  comètes  et  des  planètes  ;  avec  lui  on  peut 
observer  un  astre  à  un  moment  quelconque  et  dans  une  région 
quelconque  du  ciel,  et  le  suivre  pendant  toute  la  durée  de  sa 
marche  apparente.  Mais,  grâce  aux  progrès  réalisés  de  nos  jours , 
tant  en  Optique  qu'en  Mécanique,  et  pour  répondre  aux  nouveaux 
besoins  de  la  Science,  ces  lunettes  prennent  de  jour  en  jour  des  di- 
mensions plus  considérables,  et  tout  Observatoire  qui  veut  sou- 
tenir la  lutte  avec  honneur  doit  posséder  un  équatorial  d'au  moins 
o™,34  d'ouverture,  dont  la  distance  focale  est  d'environ  6™.  D'ici 
peu  de  temps,  l'Observatoire  de  Paris  sera  doté  d'un  équatorial 
de  o",74  d'ouverture  et  de  i5"  de  distance  focale,  et  l'Observatoire 
de  Nice  d'une  lunette  semblable,  d'une  longueur  de  18"^  et  dont 
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robjectif  aura  o",  76.  On  comprend  facilement  que  ces  gigantesques 
appareils  doivent  être  d'un  maniement  fort  pénible,  quelles  que 
soient  d'ailleurs  la  simplicité  et  la  perfection  du  mécanisme 
employé  pour  les  manœuvres. 

Le  mouvement  de  rotation  de  la  Terre  change  à  tout  instant  la 
position  apparente  de  l'astre  que  l'on  observe  :  il  en  résulte  pour 
l'observateur  un  déplacement  correspondant;  non  un  simple  dé- 
placement de  son  siège  à  droite  ou  à  gauche,  mais  un  autre 
déplacement  en  hauteur  :  il  doit  en  effet  élever  ou  abaisser  son 
siège  suivant  le  cas.  En  outre,  comme  la  lunette  est  enfermée  sous 
une  coupole  qui  l'abrite  et  dans  laquelle  se  trouve  pratiquée  une 
large  fente  du  sommet  à  la  base,  afin  de  pouvoir  faire  les  obser>'a- 
tions,  il  faut  amener  cette  ouverture  ou  cette  fente  devant  la  lu- 
nette. La  coupole  peut  en  effet  tourner  sur  elle-même.  L'observa- 
tion exige  donc  le  déplacement  de  la  lunette,  celui  de  Tobservateur, 
celui  de  la  coupole,  pour  ne  parler  que  des  mouvements  princi- 
paux. Si  Ton  ajoute  que  l'observateur  est  obligé  de  s'asseoir  ou  de 
s'étendre  horizontalement,  dans  une  position  quelquefois  fort  in- 
commode, on  comprend  que  l'observation  soit  réellement  pénible. 

L'astronomC;  dont  l'attention  a  été  partagée  et  absorbée  par  une 
série  d'opérations  étrangères  en  réalité  à  ses  études,  sent  bien  vite 
venir  la  lassitude;  son  œil,  fatigué,  ne  distingue  plus  avec  la  même 
netteté  les  astres  d'un  faible  éclat,  et  de  là  résultent  des  erreurs 
accidentelles  sensibles  et  une  perte  de  temps  notable. 

Ces  inconvénients  sont  tellement  sérieux  que,  pour  certaines 
études,  comme  la  recherche  des  comètes,  où  il  faut  parcourir  une 
grande  étendue  de  l'espace,  on  est  forcé  de  renoncer  à  l'usage  des 
équatoriaux  de  grandes  dimensions;  on  en  est  réduit  alors  à  des 
appareils  plus  petits  et  moins  avantageux  pour  l'exploration  du 
ciel. 

En  dehors  de  ces  difficultés  d'une  nature  matérielle,  les  dimen- 
sions de  la  lunette,  son  poids,  son  mode  d'installation  donnent 
lieu  à  des  inconvénients  scientifiques  d'un  autre  ordre. 

1°  L'un  des  deux  axes  de  Téquatorial  ordinaire  se  trouve  installé 
parallèlement  à  la  ligne  des  pôles  :  l'autre,  l'axe  de  déclinaison  qui 
est  perpendiculaire  au  premier,  porte  à  faux  tout  le  corps  de  la 
lunette.  Il  s'ensuit  un  manque  de  stabilité  préjudiciable  au  travail 
d'observation,  et  il  est  impossible  d'effectuer  des  mesures  de  dis- 
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tances  angulaires  un  peu  considérables,  c'est-à-dire  dépassant  une 
vingtaine  de  minutes  d'arc  en  déclinaison  et  quelques  minutes  de 
temps  en  ascension  droite. 

2"  Les  deux  verres  qui  composent  l'objectif  (le  flint  et  le  crown) 
ne  peuvent  pas  être  serres  à  fin,  l'un  contre  l'autre  ou  contre  le 
barillet  :  le  moindre  serrage  provoquerait  en  eflct  dans  les  images 
une  déformation. 

Il  se  produit  alors,  quand  la  lunette  passe  d'une  position  à  une 
autre,  des  effets  de  flexion  et  de  plus  un  décentrage  de  l'objectif, 
par  le  glissement  des  deux  verres  l'un  sur  l'autre,  qui  altèrent  la 
netteté  des  images.  Les  qualités  optiques  de  l'instrument  sont  donc 
différentes  suivant  ses  positions. 

Ces  déformations  ne  se  montrent  pas  seulement  dans  les  éqoa- 
toriauxy  elles  sont  même  quelquefois  sensibles  dans  des  lunettes 
moins  grandes  et  se  mouvant  seulement  dans  un  plan  :  c'est  ainsi 
que  MM.  Gould  et  Prazmowski  ont  constaté  dans  leurs  lunettes 
méridiennes  des  altérations  d'images  tenant  à  cette  cause. 

Le  but  que  je  me  suis  proposé  dans  la  nouvelle  construction  a 
été  d'échapper  à  de  semblables  difficultés. 

J'ai  cherché  :  i**  à  réaliser  un  instrument  plus  stable  que  les  équa- 
toriaux  en  usage  et  rendant  possible  la  mesure  de  grandes  distances 
angulaires  ; 

a°  A  établir  une  disposition  qui  permît  à  l'astronome  d'explorer 
le  ciel  tout  entier  et  de  régler  lui-même  sans  dérangement  aucun 
tous  les  mouvements  de  son  appareil  ; 

3  •  A  éviter  l'emploi  de  ces  coupoles  monumentales  dont  l'éta- 
blissement et  l'emploi  sont  toujours  si  coûteux  et  si  difficiles. 

Voici  maintenant,  en  quelques  mots,  les  principes  de  construc- 
tion du  nouvel  équatorial  :  l'axe  polaire  est  supporté  à  ses  deux 
extrémités  par  deux  piliers  et,  comme  dans  l'instrument  méridien, 
la  lunette  tourne  entre  les  deux  coussinets  de  l'axe.  Cette  lunette  est 
brisée  à  angle  droit,  et  à  l'aide  d'un  petit  miroir  elle  renvoie  la 
lumière  dans  un  des  tourillons  percés  de  l'axe  polaire,  où  le  micro- 
mètre d'observation  est  installé.  Les  choses  étant  dans  cet  état, 
pendant  que  l'instrument  tourne  autour  de  son  axe,  l'astronome 
voit  passer  devant  ses  yeux  les  astres  de  l'équateur. 

Ajoutons  maintenant,  en  avant  de  l'objectif,  un  miroir  plan 
incliné  à  4^"*  ^t  formant  corps  avec  le  cercle  de  déclinaison;  ce 
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miroir,  en  tournant  autour  de  l'axe  de  figure  de  la  lunette,  amène 
dans  le  plan  focal  les  images  des  étoiles  situées]  sur  le  cercle 
horaire  perpendiculaire  à  cet  axe. 

Tous  les  organes  destinés  aux  diverses  manœuvres  de  l'instru- 
ment, les  pinces  de  calage,  le  cercle  de  déclinaison,  le  cercle  horaire, 
toutes  les  manettes  pour  opérer  les  mouvements  rapides  ou  les 
mouvements  doux,  se  trouvent  à  portée  de  la  main  de  Tobser- 
vateur. 

On  voit  aisément  que,  par  suite  de  cette  disposition,  l'obser- 
vateur est  à  même  d'explorer  toutes  les  régions  de  l'espace  sans 
quitter  son  siège.  On  reconnaît  également  que  l'installation  de  cet 
instrument  présente  presque  autant  de  fixité  qu'une  lunette  méri- 
dienne, et  de  plus  que,  l'objectif  tournant  uniquement  dans  le  sens 
de  l'équateur,  on  a  moins  à  craindre,  après  son  réglage,  le  dépla- 
cement relatif  des  deux  verres;  par  suite  de  la  stabilité  de  l'instru- 
ment et  de  la  fixité  de  l'objectif,  il  est  facile  de  comprendre  que 
Ton  peut  effectuer  la  mesure  de  distances  angulaires  plus  consi- 
dérables. 

La  partie  mécanique  a  été  exécutée  dans  des  conditions  très 
satisfaisantes  par  MM.  Eichens  et  Gauthier. 

Le  pavillon  d'observation  se  compose  de  deux  parties  distinctes  : 
i"  d'une  cabane  mobile  abritant  la  partie  extérieure  SPN  de 
l'instrument  {Jig-  i),  celle  qui  porte  le  miroir  de  Tobjectif; 
a"  d'un  bâtiment  fixe,  renfermant  un  cabinet  de  travail  et  la  salle 
d'observation  aah. 

Pour  procéder  aux  études,  on  recule  la  cabane  roulante,  qui 
découvre  ainsi  la  lunette,  tandis  que  Tobservateur,  installé  sur  son 
fauteuil  à  l'abri  de  toutes  les  intempéries  du  temps,  peut  se  livrer 
à  toutes  les  recherches  astronomiques  dans  les  mêmes  conditions 
qu'un  naturaliste  qui,  dans  son  cabinet  de  travail,  étudie  à  l'aide  du 
microscope  la  structure  ou  l'organisation  d'un  corps  quelconque. 

Le  principe  du  nouvel  équatorial  repose  sur  la  double  réflexion  ; 
il  y  avait  donc  là  une  difficulté  sérieuse  à  surmonter,  le  plus  grand 
nombre  des  expériences  faites  jusqu'à  nos  jours  montrant  que, 
pour  une  cause  restée  presque  inexpliquée,  les  images  produites 
par  des  miroirs  ne  possèdent  pas  la  netteté  suffisante  :  on  pouvait 
donc  craindre  que  tous  les  avantages  offerts  par  la  nouvelle  lunette 
ne  vinssent  sombrer  devant  un  tel  obslaclo. 
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Mes  études  sur  la  flexion  m^onl  amené  à  entreprendre  une  série 
d'expériences  qui  m'ont  permis  de  reconnaître  la  cause  véritable 
qui  avait  jusqu'à  présent  rendu  souvent  impraticable  Tusage  des 
miroirs.  J'ai  vu  que  la  déformation  des  images  avait  pour  cause 
principale  la  construction  défectueuse  des  miroirs. 

Dans  un  ordre  d'idées  préconçues,  pour  établir  rapidement 
l'équilibre  de  température  entre  les  deux  faces  du  miroir,  on 
croyait  devoir  ne  donner  à  ces  appareils  qu'une  faible  épaisseur, 
épaisseur  qui  ne  dépassait  guère  ^  ou  -j^  du  diamètre  ;  or  il  arrive, 
dans  ces  conditions,  que  le  miroir  se  déforme  par  la  flexion,  sous 
l'influence  de  son  propre  poids,  quand  la  lunette  passe  d'une  posi- 
tion à  une  autre.  En  outre,  la  faible  épaisseur  adoptée  pour  le 
verre  fait  que  la  moindre  pression  exercée  par  le  barillet,  par  suite 
d'une  cause  accidentelle,  telle  que  les  dilatations,  déforme  sensi- 
blement le  miroir. 

Des  recherches  effectuées  avec  des  miroirs  de  o",  08  de  diamètre 
'm'ont  démontré  que,  pour  prévenir  dans  un  miroir  toute  défor- 
mation causée  parla  flexion  ou  un  léger  serra  ge,  il  faut  que  l'épais- 
seur du  verre  soit  de  o,  18  du  diamètre.  Peut-être,  avec  des  miroirs 
plus  grands,  sera-t-il  possible  de  réduire  notablement  cette  épais- 
seur. En  tous  cas  la  fraction  o,  18  doit  être  considérée  comme  un 
maximum. 

En  adoptant  pour  l'épaisseur  le  {  du  diamètre,  on  peut  même 
coller  à  l'arcanson  le  miroir  contre  le  barillet;  mais,  dans  ce  der- 
nier cas,  4  du  diamètre  donnerait  encore  lieu  à  des  déformations 
très  notables. 

Les  frères  Henry,  qui  ont  exécuté  d'une  façon  remarquable  la 
partie  optique  du  nouvel  équalorial,  sont  arrivés,  sans  avoir  déter- 
miné ces  rapports  numériques  par  d'autres  expériences,  aux  mêmes 
conclusions,  à  savoir  qu'il  fallait  donner  aux  miroirs,  pour  les 
rendre  invariables,  une  épaisseur  plus  considérable  que  celle  qui 
avait  été  adoptée  jusqu'à  présent. 

C'est  dans  ces  conditions  que  les  miroirs  du  nouvel  instrument 
ont  été  construits,  et  la  beauté  des  images  a  dépassé  toutes  les 
espérances.  Des  études  comparatives  ont  démontré  que  les  qualités 
optiques  du  nouvel  instrument  ne  se  trouvent  surpassées  par  aucune 
des  lunettes  actuelles  de  l'Observatoire.  La  cause  de  la  grande 
netteté  des  images  tient  uniquement  à  la  construction  rationnelle 
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du  miroir,  à  la  parfaite  stabilité  de  la  lunette,  au  centrage  inva- 
riable de  l'objectif,  à  la  perfection  avec  laquelle  a  été  exécutée  la 
partie  optique  et  aux  dispositions  prises  pour  maintenir  l'équilibre 
de  la  température. 

Voici,  en  effet,  quelles  sont  ces  dispositions  : 

Les  deux  miroirs,  dont  l'un  a  o",28  et  J'autre  o",4o,  sont  pris 
chacun  entre  trois  griffes  et  dans  une  armature  de  fer  découpé  à 
jour.  Entre  cette  armature  et  le  miroir,  on  place  des  morceaux  très 
épais  de  feutre  ou  de  flanelle  qui  permettent  un  serrage  complet, 
tout  en  laissant  un  libre  jeu  aux  dilatations.  Le  barillet  lui-même 
est  porté  par  un  cube  métallique  muni  de  quatre  ouvertures  circu- 
laires pourvues  de  couvercles,  qu'on  enlève  avant  l'observation. 

Chaque  miroir  extérieur  se  trouve  donc  dans  une  position  rigou- 
reusement fixe  et  environné  d'une  gaine  d'air  libre  qui  empêche 
l'échauflement  inégal  des  deux  surfaces  de  verre  en  y  maintenant 
l'équilibre  de  température.  D'ailleurs,  toute  la  partie  la  plus  déli- 
cate de  l'appareil,  celle  qui  porte  les  miroirs  et  l'objectif,  se  trou- 
vant à  l'extérieur  du  bâtiment,  c'est-à-dire  dans  l'air  ambiant,  on 
voit  que,  au  point  de  vue  général  de  l'équilibre  de  température,  on 
se  trouve  dans  des  conditions  excellentes. 

Bien  que  l'épaisseur  ainsi  déterminée  du  verre  eût  permis  un 
léger  serrage  contre  le  barillet  pour  assurer  la  fixité  de  la  ligne  de 
visée,  il  était  néanmoins  préférable  de  trouver  un  procédé  pra- 
tique pour  éviter,  autant  que  possible,  toute  pression  du  miroir 
contre  son  armature.  Voici  le  moyen  auquel  j'ai  eu  recours.  Les 
trois  grifles  qui  maintiennent  le  miroir  dans  sa  monture  se  voient 
par  réflexion  ;  la  monture  étant  placée  horizontalement,  le  miroir, 
par  son  propre  poids,  tend  à  s'écarter  des  trois  griffes;  alors,  en 
rapprochant  peu  à  peu  le  miroir  de  ces  griffes  au  moyen  des  vis 
de  rappel,  jusqu'au  moment  où  les  griffes  viennent  coïncider  avec 
leurs  images,  on  est  sûr  d'avoir  établi  le  contact  rigoureux  sans 
avoir  provoqué  la  moindre  pression.  Dans  ces  conditions-là, 
lorsque  la  moindre  trace  de  lumière  entre  les  griffes  et  leurs 
images  a  disparu,  le  déplacement  de  l'axe  optique  ne  saurait 
atteindre  que  quelques  centièmes  de  seconde  d'arc.  Il  est  bien  clair 
alors  que  cette  fixité  du  miroir,  établie  pour  la  position  horizon- 
tale, qui  est  la  plus  défavorable,  se  maintiendra  nécessairement 
dans  toutes  les  autres. 
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Ce  mode  de  constructioD  présente  un  avantage  tout  particulier 
pour  l^établissement  des  grandes  lunettes.  On  sait,  en  eflet,  qu'a 
partir  de  certaines  limites  on  ne  peut  pas  donner  aux  lunettes  une 
longueur  démesurée,  à  cause  des  difficultés  presque  insurmon- 
tables qu^on  rencontrerait  dans  les  mécanismes  et  les  coupoles. 
On  en  arrive  alors  à  se  contenter  d'un  achromatisme  moins  parfait 
que  celui  qu'on  obtient  avec  des  lunettes  de  dimension  moindre. 
Si  l'on  voulait,  à  ce  point  de  vue,  réaliser  la  perfection  des  petits 
instruments,  il  faudrait  donner  aux  lunettes  une  longueur  qui 
rendrait  les  dispositions  des  mécanismes  extrêmement  compli- 
quées. 

Avec  la  nouvelle  construction  on  peut,  sans  inconvénient  aucun, 
allonger  la  lunette  autant  qu'il  est  nécessaire  et  établir  l'achroma- 
tisme désiré.  C'est  encore  une  des  raisons  qui  s'ajoutent  à  celles 
qui  ont  été  indiquées  plus  haut  pour  expliquer  la  netteté  des 
images. 

Tous  les  astronomes  savent  combien  la  présence  des  fils  du 
micromètre  est  souvent  gênante  pour  les  études  physiques  et  pour 
la  recherche  des  comètes  ou  des  astres  d'un  faible  éclat.  Cet 
inconvénient  disparaît,  grâce  à  une  disposition  spéciale  du  mi- 
cromètre qui  permet  d'écarter  entièrement  les  fils  du  champ  de 
vision.  Ajoutons  que  ce  micromètre  est  muni  d'un  système  d'ocu- 
laires construit  par  M.  Prazmowski  et  qui  permet  d'embrasser  une 
étendue  angulaire  considérable.  Le  plus  faible  de  ces  oculaires 
donne  un  grossissement  égal  à  4o  et  fournit  un  champ  de  i°3o' 
d'amplitude.  Son  usage  est  particulièrement  approprié  à  la  re- 
cherche des  comètes,  des  astéroïdes,  etc. 

Les  images  ont  été  examinées  déjà  et  à  des  époques  diflerentes 
par  une  vingtaine  d'astronomes  français  et  étrangers  :  MM.  Hirsch, 
Fœrster,  Perrotin ,  Stephan ,  André,  Trépied,  Thollon,  Trou- 
velot,  etc.,  qui  tous  ont  été  frappés  de  la  régularité  des  images. 

M.  Newcomb,  en  dernier  lieu,  a  pu  dédoubler  l'étoile  to  Lion, 
dont  les  deux  composantes  sont  à  une  distance  de  o",  5  :  c'est  la 
limite  indiquée  par  Foucault  pour  le  pouvoir  séparateur  d'un 
objectif  de  o,  27,  la  môme  grandeur  que  celui  du  nouvel  équatorial. 

Toutes  les  études  comparatives  eflectuées  depuis  Tinstallation, 
comme  les  résultats  déjà  obtenus,  m'autorisent  à  affirmer  que  cet 
instrument  est  destiné  à  rendre  de  grands  services  à  TAslronomie. 
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Frappés  de  ces  avantages,  les  Directeurs  des  Observatoires  d'Alger 
et  de  Besançon  viennent  d^adopter,  pour  leurs  grands  équatoriaux, 
le  même  mode  de  construction. 

La  figure  ci-jointe  {fig»  i)  représente,  à  l'échelle  de  yj-,  l'in- 
strument installé  à  l'Observatoire  de  Paris. 

Le  corps  de  la  lunette  est  formé  de  deux  tubes  de  fonte  de  fer 
montés  à  angle  droit  sur  un  parallélépipède  rectangle  à  base  carrée 
prolongé  par  un  tourillon  A  du  côté  opposé  à  celui  où  est  fixé  l'un 
des  tubes  avec  lequel  il  forme  l'axe  horaire  de  l'instrument.  A  la 
partie  supérieure  de  ce  tube  est  fixée  une  pièce  de  bronze,  qui  sert 
à  la  fois  de  tourillon  supérieur  de  l'axe  et  de  coulant  destiné  à  re- 
cevoir le  micromètre.  Cette  pièce  de  bronze  formant  l'extrémité  de 
l'axe  polaire  repose  elle-même  dans  un  coussinet  £  à  tourillons 
ajustés  dans  des  montants,  lesquels  sont  fixés  sur  un  socle  de  fonte 
scellé  sur  le  pilier P  et  isolé  du  planchera»;  l'instrument  peut  se  régler 
en  azimut  par  des  buttoirs  qui  agissent  sur  le  coussinet  E.  Les  vis 
de  ces  buttoirs,  en  agissant  sur  les  extémitésdu  coussinet  £,  dépla- 
cent l'axe  polaire  de  l'est  à  l'ouest. 

Le  tourillon  A  repose  dans  une  douille  conique,  ajustée  à  vis 
dans  une  coulisse  C  qui  peut  se  déplacer  au  moyen  de  vis  pour 
le  réglage  de  Taxe  en  inclinaison.  La  pointe  du  tourillon  A  est 
garnie  d'une  pièce  d'acier  trempé  et  frotte  sur  l'extrémité  trempée 
d'une  vis  B  entrant  dans  la  douille.  Cette  vis  a  pour  effet  de  limiter 
le  frottement  du  tourillon  A  dans  sa  douille  ;  le  svstème  de  ga- 
lets D  maintenu  par  un  levier  D'  sert  également  à  soulager  le.frot- 
tement  du  tourillon  dans  sa  douille. 

Le  cercle  horaire  J,  porté  par  le  tourillon  supérieur  de  l'axe,  donne 
la  seconde  de  tempsjpar  les  vcrniers  au  nombre  de  trois  :  la  lecture 
en  est  faite  par  une  loupe  mobile  K,  le  cercle  de  déclinaison  placé 
un  peu  en  arrière  du  cercle  horaire  donne  les  lo"  d'arc  par  des  ver- 
niers,  également  au  nombre  de  trois,  et  lus  par  une  loupe  K';  l'alidade 
est  fixée  à  l'axe  horaire,  le  cercle  tourne  sur  l'axe  et  est  conduit 
par  un  pignon  Y  qui  transmet  le  mouvement  circulaire  du  man- 
chon R;  une  forte  roue  dentée  li,  engrenant  avec  un  pignon,  per- 
met à  l'observateur  de  déplacer  rapidement  l'instrument  dans  toutes 
les  positions  en  faisant  tourner  une  manivelle  placée  à  sa  droite. 
L'arc  denté  L  tourne  sur  l'axe  horaire  et  glisse  sur  le  limbe  de  bronze 
d'un  cercle  également  fixé  à  l'axe;  une  pince  M  immobilise  à  vo- 
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1  cercle,  de  sorte  que  ce  dernier  n'a  pas  besom  d'ùtre  de- 

œn 


gsgé  de  la  vis  tangente  lorsque  l'on  veut  rendre  libre  l'instrument. 
/.  dt  Phyt.,  V  série,  t.  11.  {Août  1983.}  i\ 
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Une  tige  sert  à  remonter  les  poids  du  rouage  au  moyen  d'une 
manivelle  que  l'on  enlève  à  volonté  ;  le  mouvement  de  rappel  en 
ascension  droite  est  donné  par  un  bouton,  le  débrayage  de  la 
\ds  tangente  par  une  clef;  en  agissant  sur  un  autre  petit  bou- 
ton, on  peut  arrêter  ou  mettre  en  marche  le  mouvement  d'hor- 
logerie. 

Le  manchon  en  acier  R,  ajusté  à  frottement  doux  sur  le  tube  de 
fonte  de  la  lunette,  est  garni  de  deux  cercles  dentés;  sur  le  pre- 
mier engrène  le  pignon  Y  chargé  de  transmettre  les  mouvements 
au  cercle  divisé,  placé  près  de  l'oculaire;  sur  le  second  engrène  un 
pignon  chargé  de  faire  tourner  le  manchon  avec  une  manivelle, 
placée  à  portée  de  l'observateur;  une  pince  et  une  vis  de  rappel 
peuvent  également,  de  l'oculaire,  immobiliser  ou  rappeler  le  man- 
chon R  ;  le  manchon  est  porté  et  maintenu  à  sa  base  par  trois  doubles 
galets,  fixés  au  tube  de  la  lunette;  le  contre-poids  O  est  fixé  à  des 
leviers  articulés  qui  pivotent  sur  des  douilles  et  agissent  sur  quatre 
galets  sur  lesquels  repose  le  manchon  ;  à  sa  partie  supérieure  est 
fixée  la  monture  du  miroir  S  de  o°*,4o. 

Ce  miroir  est  ajusté  dans  un  barillet  en  fonte  de  fer,  où  il  repose 
sur  un  lit  de  flanelle  ;  le,  fond  du  barillet,  percé  de  trous  carrés 
de  o™,o4o,  est  mobile  et  donne  aussi  la  possibilité  de  régler  la  pres- 
sion ;  le  barillet  est  tenu  dans  sa  monture  par  deux  tourillons  et 
réglé  par  une  vis  de  rappel  ;  le  miroir  est  enfermé  dans  un  cube 
métallique  ayant  sur  chaque  face  une  ouverture  fermée  par  des 
couvercles  à  charnières;  sur  les  côlés  du  cube  sont  placés  deux 
chercheurs  ï;  l'objectif  U  est  fixé  au  tube  delà  lunette. 

Le  petit  miroir  V,  placé  dans  le  cube,  repose  aussi  sur  un  lit  de 
flanelle  dans  un  barillet  en  fonte  de  fer  porté  par  une  monture  rec- 
tifiable. 

Une  lampe  à  gaz  Q  sert  à  cclaircrl'intérieur  de  la  lunette  et  donne 
les  fils  noirs  sur  un  champ  brillant,  et  les  fils  brillants  sur  fond 
obscur.  La  mise  au  point  des  fils  au  foyer  de  l'objectif  se  fait  avec 
précision  en  tournant  à  droite  ou  à  gauche  le  petit  manchon  G. 

Depuis  remploi  de  cet  équatorial  et  en  vue  de  constructions 
ultérieures,  il  a  été  décidé,  de  concert  avec  le  constructeur, 
M.  Gauthier,  d'introduire  dans  les  nouveaux  instruments  les 
améliorations  suivantes  : 

1°  Le  miroir  sera  supporté  par  une  monture  spéciale  permettant 
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de  l'enlever  quand  on  jugera  à  propos  de  renouveler  son  argenture, 
et  de  le  replacer  aisément  dans  les  mêmes  conditions  où  il  se  trou- 
vait d'abord;  cette  opération  n'entraînera  aucun  déréglage. 

2**  Dans  l'équatorial  actuel,  le  cube  qui  supporte  le  miroir  est 
solidaire  d'un  manchon  descendant  qui  se  termine  vers  le  milieu 
de  la  partie  mobile  de  l'instrument.  Les  manettes  qui  servent  à 
produire  le  mouvement  du  miroir  ou  son  calage  doivent  donc  pré- 
senter une  brisure.  Dans  les  nouveaux  instruments,  le  manchon 
descendant  atteindra  le  cube  inférieur  :  la  brisure  des  transmissions 
sera  ainsi  supprimée,  et  le  système  gagnera  en  stabilité  et  en  élé- 
gance. Les  galets  guidant  le  mouvement  se  trouveront  à  l'abri  de 
l'air,  à  l'intérieur  du  manchon  tournant. 

3**  On  voit  dans  la  figure  deux  cercles  de  lecture  J  et  J' distincts, 
Tun  pour  les  ascensions  droites,  l'autre  pour  les  déclinaisons  :  ils 
sont  assez  rapprochés  l'un  de  l'autre  pour  se  trouver  commodément 
à  la  portée  des  yeux  de  l'observateur.  Désormais  les  deux  division.^ 
se  trouveront  dans  un  même  plan  sur  deux  circonférences  con- 
centriques. 

4**  Quand  on  passe  d'une  déclinaison  à  une  autre,  on  doit  ac- 
tuellement changer  l'orientation  du  micromètre  d'observation,  ce 
que  l'on  fait  au  moyen  du  cercle  de  position  ;  on  le  fait  tourner 
d'une  quantité  égale  à  la  variation  de  la  déclinaison.  Dans  l'équa- 
torial  perfectionné,  le  micromètre  sera  automatiquement  entraîné 
par  le  miroir,  et  les  fils  se  trouveront  orientés,  sans  l'intervention 
de  l'observateur,  pour  toutes  les  positions  de  l'instrument. 

5^  L'éclairage  du  micromètre  sera  obtenu  à  l'aide  de  miroirs 
plans  qui  se  trouvent  installés  excentriquement  dans  le  plan  de 
symétrie  du  cube  inférieur,  de  manière  à  réfléchir  vers  l'objectif  la 
lumière  d'une  lampe  extérieure.  Chacun  de  ces  miroirs  est  disposé 
de  manière  à  couvrir  l'objectif  entier  d'un  cône  de  rayons  diver- 
gents qui,  réfléchis  par  les  quatre  surfaces  du  flint  et  du  crown, 
viennent  éclairer  les  fils  du  micromètre.  On  obtient  ainsi  un  très 
bel  éclairage,  et  l'on  évite  les  franges  de  diflraction  que  fait  néces- 
sairement apparaître  le  prisme  à  réflexion  totale  occupant,  dans  le 
système  ordinaire,  la  partie  centrale  du  champ. 

La  question  de  savoir  s'il  ne  conviendrait  pas  de  placer  le  miroir 
de  o",4o  à  l'extérieur  a  été  de  nouveau  agitée;  mais,  pour  mieux 
assurer  la  stabilité  optique  de  l'instrument  et  pour  d'autres  raisons 
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encore,  on  s'est  décidé  à  conserver  la  disposition  primitivement 
adoptée  et  figurée  ci-dessus. 

Il  convient  de  remarquer,  en  terminant,  que  la  disposition  du 
nouvel  équatorial  est  particulièrement  favorable  aux  observations 
physiques.  Toute  la  partie  oculaire  de  Tinstrument  ne  tournant 
qu'autour  de  son  axe  de  figure,  on  peut  compléter  le  système  op- 
tique par  des  dispositions  accessoires  quelconques,  appropriées 
aux  exigences  de  la  spectroscopie,  de  la  photographie  astrono* 
mique,  etc.  Les  appareils  employés  seront  installés  sur  le  pro- 
longement de  Taxe  polaire  et,  reposant  directement  sur  le  coussinet, 
ils  ne  modifieront  en  rien  l'équilibre  de  l'appareil  principal  et 
le  constructeur  aura  toute  latitude  pour  leur  donner  la  forme  et 
les  dimensions  les  plus  convenables  à  leur  objet  spécial  sans  se 
préoccuper  autrement  de  leur  poids  ou  de  leur  volume. 


S  ÏÏB  UH  APPABEIL  8THTHÉTiaU£  PBODUISABT  LA  DOUBLE  BÉFBAGTIOH 

GIBGULAIBE; 

Par   m.   GOUY. 

I.  —  Deschii-tion  de  l'appaheil. 

Dans  un  travail  antérieur  (*),  j'ai  donné  une  théorie  des  phéno- 
mènes appelés  double  réfraction  circulaire  y  fondée  uniquement 
sur  le  changement  de  direction  des  vibrations  rectilignes  ayant 
traversé  un  milieu  actif.  Il  en  résultait  cette  conséquence  que 
ces  phénomènes  se  montreraient  encore  en  l'absence  de  tout  milieu 
actif,  lorsqu'on  produirait  dans  des  conditions  convenables  la  rota- 
tion du  plan  de  polarisation.  L'emploi  des  lames  cristallisées  demi- 
onde  a  permis  en  effet,  comme  nous  allons  le  montrer,  de  repro- 
duire les  phénomènes  découverts  par  Fresnel  à  l'aide  de  son 
prisme  bicirculaire,  avec  une  entière  exactitude. 

2.  L'appareil  construit  dans  ce  but  est  formé  d'un  assemblage 
de  lamelles  à  faces  parallèles  taillées  dans  un  cristal  à  un  axe  paral- 

(')  Comptes  renduSf  t.  XC,  p.  992  et  iiai. 
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lèlemcnt  à  cet  ase.  Toutes  ces  lamelles  ont  la  même  épaisseur  très 
petite,  qui  correspond  à  une  dilTérence  de  marche  d'une  denii-ondc 
ou  d'un  nombre  impair  de  demi-ondes  entre  le  ra^on  ordinaire  et 
le  rayon  extraordinaire,  pour  la  lumière  jaune  de  sodium  et  l'inci- 
dence normale.  Elles  sont  coupées  en  bandes  rectangulaires  égnles, 
longues  et  étroites,  qui  sont  ensuite  exactement  juxtaposées  par 
leur  plus  grand  câté,  sur  un  même  plan,  comme  les  feuilles  d'un 
parquet  (Jig-  i).  L'ensemble  forme  un  feuillet  qui  est  collé  au 
baume  de  Canada  entre  deux  lames  de  verre  à  faces  parallèles. 
Dans  la  première  lamelle  A,  ta  section  principale  du  cristal  a  une 
direction  arbitrairement  choisie;  en  passant  ensuite  aux  la- 
melles B,  C,  D,  E, . . . ,  P,  la  section  principale  de  chacune  d'cilcR  fait 


avec  la  section  principale  de  la  précédenle  un  angle  constani,  pour 
le  sens  et  la  grandeur,  et  duquel  dépendent  les  propriétés  de  l'ap- 
pareil. Enfin  on  superpose  à  cet  ensemble  une  lame  demi-onde, 
orientée  d'une  manière  quelconque. 

3.  Deux  exemplaires  de  cette  sorte  de  réseau  entièrement  trans- 
parent ont  été  construits  avec  des  lamelles  de  quartz  parallèles  à 
l'axe,  valant  \  ondes  pour  la  lumière  du  sodium  (  '  ).  Le  premier  a 
iÇ  lamelles,  sa  largeur  AP^i:  i5""",2,  et  l'angle  des  sections  prin- 
cipales de  deux  lamelles  consécutives  est  -■  La  seconde  a  vingt  la- 


(I)  Ces  deux  eiemplairei  ont  éié  constr 
d«  l'année  1^81,  et  préseotés  peu  après  i 
du  ti  murs  1S81).  l.e  quarli  a  été  r.hois 
d'aillearg  ici  le  mtoie  rûle  que  le  ferait  t 


its  par  M.  Laurent  au  commCDCemeill 
l'Académie  {Compta  rendut,  séince 
pour  des  raisons  iccliniqueii  il  joue 
ute  autre  Uroe  cristallisée  parallèle  i 
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melles,    20™"   de  largeur,   et  Tangle  correspondant  est -«Tous 

deux,  et  surtout  le  second,  sont  d'une  bonne  exécution ,  et  pré- 
sentent Taspect  de  lames  de  verre  transparent^  ies  joints  étant 
presque  invisibles. 

II.  —  Position  des  images. 

4.  Dans  les  expériences  dont  nous  allons  parler,  on  place  le 
reseau  devant  l'objeclif  d'une  petite  lunette,  normalement  à  son 
axe,  et  on  vise  un  point  lumineux  éloigné  en  faisant  usage  d'un 
verre  orangé  ou  mieux  de  la  lumière  du  sodium.  Nous  suppo- 
serons d'abord  que  la  lumière  incidente  n'est  pas  polarisée. 

On  voit  alors  dans  le  champ  deux  images  nettes  du  point  lumi- 
neux A  et  B  (^fig»  2),  sur  une  ligne  perpendiculaire  à  la  direction 

Fig.  2. 


!'        B 


des  lamelles  du  réseau.  Ces  images  sont  d'intensité  égale.  En  outre, 
on  voit  avec  une  lumière  intense  des  images  secondaires  bien  plus 
faibles,  sur  la  même  ligne  AB.  Ces  images  secondaires  sont  assez 
visibles  avec  le  second  réseau,  presque  insensibles  avec  le  premier, 
et  la  théorie  montre  en  effet  qu'elles  décroissent  très  rapidement 
à  mesure  que  Tangle  des  sections  principales  de  deux  lamelles 
conséculives  devient  plus  petit  :  elles  constituent  donc  une  imper- 
fection due  à  la  discontinuité  du  réseau  et  peuvent  être  atténuées 
autant  qu'on  le  désire,  sauf  les  difficultés  de  la  construction. 

5.  Les  images  A  et  B  sont  aussi  nettes  et  supportent  un  aussi 
fort  grossissement  que  celles  qu'on  obtient  en  remplaçant  le  réseau 
par  un  diaphragme  de  même  ouverture.  Pour  s'en  assurer  avec 
précision,  on  a  examiné  une  échelle  divisée  placée  à  des  distances 
déplus  en  plus  grandes,  en  essayant  de  résoudre  l'image  en  traits 
distincts.   L'ouverture   était  toujours   égale  à  celle  du    premier 
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réseau,  soil  iS"*™  de  largeur  dans  le  sens  perpendiculaire  aux  traits 
de  réchelle.  Les  deux  images  se  superposant  en  partie^  on 
éteignait  l'une  d'elles  au  moyen  d'une  lame  quart  d'onde  et  d'un 
nicol  placés  devant  l'oculaire,  comme  nous  le  verrons  plus  loin. 

L'angle  sous-tendu  par  une  division  de  l'échelle  étant  de  10*^,2, 
on  a  une  très  bonne  résolution  sans  réseau  ou  avec  le  second.  Elle 
est  un  peu  moins  bonne,  mais  encore  bien  nette,  avec  le  premier 
réseau. 

A 10'',  on  résout  encore  assez  bien,  sauf  avec  le  premier  réseau, 
qui  ne  résout  plus  que  difficilement  et  par  instants. 

Ag'',7,  on  n'a  plus  que  des  indices  de  résolution  avec  le  second 
réseau  ou  la  lunette  seule,  aucune  résolution  avec  le  premier;  ainsi 
le  second  réseau  donne  des  images  aussi  nettes  que  le  comporte 
son  ouverture;  le  premier  est  très  peu  inférieur  (*). 

6.  Ces  images,  d'une  netteté  satisfaisante,  se  prêtent  à  des  pointés 
exacts.  On  a  mesuré  leur  dislance  avec  une  lunette  munie  d'un 
micromètre  oculaire.  La  valeur  angulaire  d'un  tour  de  la  vis, 
déterminée  par  la  mesure  des  images  données  par  un  réseau  ordi- 
naire au  j  de  millimètre,  était  de  268'',  7. 

Dùtance'des  images  en  tours  de  lavis. 
Premier  réseau.     Deuxième  reseau. 


0 , 1 9.1 

0 ,  229 

0,126 

o,23o 

0,120 

0,226 

0,]25 

o,23o 

0,129 

0,229 

0,127 

0,227 

0,I232 

0,2285 

33%  I 

61',  4 

Moyenne o,  i232 

Soit,  en  arc 33*,  i 

Il  est  naturel  de  comparer  ces  résultats  avec  ceux  que  donnent 
les  réseaux   de  diffraction    ordinaires.  L'élément  périodique   de 


(*)  Ce  résultat  montre  que  toutes  les  lamelles  concourent  à  former  Timage;  il 
est  dû  en  grande  partie  à  la  couche  de  baume,  qui,  ayant  un  indice  très  voisin  de 
celui  du  quartz,  rend  insensibles  les  petites  inégalités  d'épaisseur  des  lamelles.  Si 
Ton  construisait  un  appareil  analogue  avec  du  mica,  il  faudrait  le  placer  dans  un 
milieu  ayant  Tindice  de  ce  corps. 
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nos  réseaux  à  lamelles  est  Tintervalle  après  lequel  la  section  prin- 
cipale a  tourné  de  180^;  sa  longueur  est,  pour  le  premier  réseau, 

de  -^^-^  8  =  7"^",6,  et,   pour  le  second,  de  ^  4  =  4""'.Siron 

calcule  la  déviation  du  premier  spectre  pour  des  réseaux  ordinaires 
dont  les  intervalles  seraient  7""', 6  et  4'""»  on  trouve  16*^  et  3o''',4- 
Ces  angles  sont  sensiblement  égaux  à  la  moitié  de  Tintervalle  de 
nos  deux  images,  c'est-à-dire  à  la  déviation  de  Tune  quelconque 
d'entre  elles  à  partir  du  centre  de  figure  (distance  AC,  fig.^). 
Ainsi  nos  images  sont,  quant  à  la  position,  les  homologues  du 
premier  spectre  d'un  réseau  ordinaire  de  même  période. 

7.  Il  reste  à  examiner  si  le  milieu  C  de  l'intervalle  de  nos  deux 
images  est  bien  le  point  où  serait  l'image  unique  si  le  réseau 
n'existait  pas.  On  ne  peut  pas  s'en  assurer  directement,  car  les 
lames  de  verre  qui  protègent  les  lamelles  de  quartz  ne  sont  pas 
exactement  parallèles  et  dévient  les  images  de  quelques  secondes. 
Mais  on  peut  le  vérifier  indirectement  de  la  manière  suivante  : 

Les  lamelles  j  ondes,  pour  le  jaune  orangé,  valent  sensiblement 
deux  ondes  entières  pour  les  rayons  violets  et  indigo,  et  se  com- 
porteront alors  évidemment  comme  un  milieu  isotrope.  On  observe, 
en  eflel,  que  les  rayons  violets  ne  donnent  qu'une  seule  image; 
cette  image  est  précisément  au  point  C,  milieu  de  l'intervalle 
des  deux  images  données  par  la  lumière  du  sodium. 

111.    —  Polarisation  des  images.  Leur  variation  d'éclat 
quand  la  lumière  incidente  est  polarisée. 

8.  La  lumière  incidente  étant  naturelle,  comme  nous  l'avons 
supposé  jusqu'ici,  si  l'on  examine  les  images  en  plaçant  devant 
l'œil  un  nicol,  on  ne  constate  aucune  variation  d'intensité  dans 
les  diverses  positions  de  l'analyseur.  Si  l'on  interpose  entre  l'ocu- 
laire et  le  nicol  une  lame  quart  d'onde  dont  la  section  principale 
soit  à  45°  de  celle  du  nicol,  une  des  images  disparaît  et  l'on  voit 
l'objet  lumineux  comme  si  le  réseau  n'existait  pas.  L'extinction 
est  parfaite  avec  un  quartd'onde  exact  et  lalumière  du  sodium.  Si, 
laissant  la  lame  quart  d'onde  immobile,  on  fait  tourner  le  nicol 
de  90°,  l'image  qui  était  éteinte  reparaît,  et  l'autre  image  s'éteinl 
à  son    tour.  Ainsi  les   deux  images  sont    polarisées    circulaire- 
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ment  d*une  manière  complète,  Tune  dextrorsum,  l'autre  sinis- 
trorsum. 

Si  la  lumière  incidente  est  polarisée  d'une  manière  quelconque, 
les  deux  images  ont  la  même  position  (*  )  et  le  même  état  de  pola- 
risation qu'avec  la  lumière  naturelle;  mais  leur  éclat  relatif  varie. 

Avec  la  lumière  polarisée  rectilignement,  les  deux  images  sont 
égales. 

Avec  la  lumière  polarisée  elliptiquement  les  deux  images  sont 
inégales^  et  la  difTérence  est  d'autant  plus  grande  que  l'ellipse  est 
plus  voisine  d'un  cercle.  L'image  la  plus  vive  est  celle  qui  a  le 
même  sens  de  rotation  que  les  rayons  incidents. 

Avec  la  lumière  polarisée  circulairement,  une  des  images  dis- 
paraît entièrement,  et  il  ne  subsiste  qu'une  seule  image,  polarisée 
comme  les  rayons  incidents,  et  qui  occupe,  par  suite,  deux  posi- 
tions différentes  suivant  que  les  rayons  incidents  sont  dextrorsum 
ou  sinistrorsum. 

9.  C'est  donc  sur  les  rayons  polarisés  circulairement  que  l'ap- 
pareil produit  reflet  le  plus  simple,  puisqu'il  se  borne  à  les  dévier, 
soit  à  droite,  soit  à  gauche,  suivant  le  sens  de  leur  rotation. 

C'est  là,  au  point  de  vue  purement  expérimental,  une  véritable 
réfraction,  telle  qu'on  la  produirait  avec  un  prisme  de  petit  angle, 
qu'on  orienterait  d'une  manière  difi*érente  suivant  qu'on  recevrait 
des  rayons  dextrorsum  ou  sinistrorsum.  D'autre  part,  l'appareil 
se  rattache  évidemment  aux  réseaux  par  sa  structure  périodique  ; 
il  établit  donc  entre  les  uns  et  les  autres  une  transition  qui  paraî- 
tra peut-être  digne  d'attention,  et  qui  est  due  à  la  nature  spéciale 
des  rayons  polarisés  circulairement,  pour  lesquels  une  rotation 
est  équivalente  à  une  difierence  de  marche. 

10.  En  résumé,  avec  la  lumière  jaune  orangé,  pour  laquelle  il 
a  été  construit,  l'appareil  reproduit  complètement  les  eflets  du 
triprisme  de  Fresnel.  Il  nous  reste  à  dire  quelques  mots  des  effets 
plus   complexes  qu'il   produit   avec  les  auti*es    lumières   homo- 


(')  Dans  CCS  cxpéricaces,  il  convieat  de  prendre  pour  objet  lumineux  un  trou 
percé  dans  un  diaphragme,  et  de  placer  derrière  lui  l'appareil  polariseur,  pour 
éviter  toute  déviation  accidentelle. 
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gènes,  et  avec  la  lumière  blanche  que  nous  supposerons  non  pola- 
risée. 

Avec  la  lumière  homogène,  on  a,  en  général,  trois  images,  Tune 
centrale,  non  polarisée,  et  deux  images  latérales  d^égale  intensité, 
polarisées  circulairement,  et  d^autant  plus  rapprochées  de  Timage 
centrale  que  la  longueur  d'onde  est  plus  petite.  Ces  trois  images 
onX sensiblement  môme  éclat  pour  le  vert  moyen;  les  images  laté- 
rales ou  rimage  centrale  remportent  en  intensité,  suivant  que  la 
difTérence  de  marche  produite  par  les  lamelles  se  rapproche  d'un 
nombre  Impair  ou  d'un  nombre  pair  de  demi-ondes.  La  lumière 
blanche  donnera,  par  suite,  une  image  centrale  bien  nette,  non 
polarisée  et  de  nuance  bleuâtre,  deux  images  latérales  un  pea 
irisées,  polarisées  circulairement  et  de  nuance  complémentaire. 

H.  Ces  divers  phénomènes  sont  entièrement  d'accord  avec  la 
théorie.  Pour  rendre  compte  des  effets  produits  avec  la  lumière 
du  sodium  par  un  réseau  parfaitement  continu,  il  sudfira  d'appli- 
quer les  formules  données  déjà  pour  la  théorie  de  la  double 
réfraction  circulaire  (*).  Dans  les  autres  cas,  et  pour  tenir  compte 
de  la  discontinuité  du  réseau,  il  faut  calculer  le  mouvement  résul- 
tant de  celui  qu'envoie  chaque  lamelle,  par  les  formules  de  la 
diffraction,  et  de  la  théorie  des  lames  cristallisées.  Ces  calculs, 
assez  longs,  n'offrent  pas  de  diffîculté,  et  il  m'a  paru  inutile  de  les 
développer  ici. 


SUR  LA  BADIATION  DE  L'ARCIENT  AU  MOMEHT  DE  SA  SOLIDIFIGATIOI; 

Par  m.  J.  VIOLLE. 

Au  Congrès  international  des  électriciens,  en  1881,  et  comme 
conséquence  des  recherches  que  j'avais  eu  l'honneur  de  soumettre 
à  l'Académie  aux  mois  d'avril  et  de  mai  de  la  même  année  (*),  j'ai 
proposé  pour  étalon  absolu  de  lumière  la  radiation  émise  par 
un  centimètre  carré  de  platine  fondant,  M.  Dumas,  daignant 


(•)  Comptes  rendus^  l.  XC,  p.  992. 

(^)  Ces  recherches  avuienl  pour  but  d'étudier  la  variatioa  de  rintensité  des 


RADIATION  DE  L'ARGENT.  36; 

prendre  cette  proposition  sous  son  haut  patronage,  a  appelé  sur 
elle  l'attention  de  la  Conférence  internationale  pour  la  détermina- 
tion des  unités  électriques,  et  M.  le  Ministre  des  Postes  et  des 
Télégraphes  a  bien  voulu  me  donner  Tordre  d^étudicr  à  nouveau  la 
question. 

Sur  l'invitation  de  M.  Dumas,  j'ai  d'abord  exécuté  des  expé- 
riences préliminaires  avec  l'argent  (  *). 

Le  premier  point  était  d'établir  expérimentalement  la  constance 
du  rayonnement  pendant  la  solidification.  A  cet  effet,  un  bain  d'ar- 
gent fondu  est  glissé  sous  une  pile  thermo-électrique  reliée  à  un 
galvanomètre  à  miroir.  Le  rayonnement  du  bain  tombe  normale- 
ment sur  la  pile  par  une  ouverture  de  i*^i  ménagée  dans  un  écran 
à  double  paroi  dans  lequel  circule  un  courant  d'eau  et  recou- 
verte d'une  lame  de  quartz.  L'argent  liquide,  à  une  température 
supérieure  à  celle  de  sa  fusion,  étant  abandonné  au  refroidisse- 
ment sous  la  pile,  voici  ce  que  Ton  observe  : 


diverses  radiations  simples  avec  la  température.  Le  Tableau  suivant  résume  les 
résultats  obtenus  avec  le  platine  incandescent  : 

Intenfttlés 

"k  =  6:.6,  X  =  :.|i«).a  X  =  ss:i  \  =  48» 

Températures  C.  1).  (£  =  337).         (F  =  4^6). 

775. o,oo3oo  o,ooo()0  o.oooSo      » 

95^ 0,015^4  2,01 io5  0,00715  (?)   » 

10^5 Oyo5o5  o,o4o2  o,oj6j  0,0162 

i5oo 2,871  2,417  2,198  i»894 

«77^ 7»S29  8,982  9,759  i2,i(j 

I^s  rcsullats  obtenus  pour  le  platine  ne  sont  bien  représentés  ni  par  la  formule 
exponentielle  de  Dulong  et  Petit,  ni  par  la  loi  de  la  quatrième  puissance  de  la 
température  absolue  (T*)  proposée  par  M.  Stefan  et  qui  s'accorde  avec  les  expé- 
riences de  Dulong  et  Petit,  mieux  encore  que  la  formule  exponentielle.  Pour  les 
températures  supérieures  à  3oo%  l'intensité  des  radiations  émises  est  intermédiaire 
entre  celles  qui  pourraient  être  calculées  par  l'une  ou  par  l'autre  de  ces  deux  for- 
mules. 

En  tous  cas,  elle  croit  très  rapidement  avec  la  température.  Un  étalon  d'inten- 
sité ne  sera  donc  constant  qu'à  la  condition  de  posséder  une  température  rigou- 
reuiement  fixe.  C'est  pourquoi  j'ai  cherché  dans  le  point  de  fusion  d'un  corps  une 
garantie  absolue  de  constance,  en  même  temps  que  la  certitude  d'une  repro- 
duction toujours  identique. 

(*)  M.  Dcbray  a  eu  la  bonté  de  me  fournir  de  l'argent  absolument  pur  et  de 
mettre  à  ma  disposition  toutes  les  ressources  de  son  laboratoire  avec  une  bien- 
veillance dont  je  tiens  à  le  remercier  tout  particulièrement  ici. 
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La  radiation  décroît  d'abord,  plus  ou  moins  rapidement  suivant 
la  disposition  du  vase  qui  renferme  le  métal  en  fusion  ;  puis  ce 
décroissement  se  ralentit  et,  au  moment  même  où  la  solidification 
commence  sur  les  bords  du  vase,  une  petite  montée  se  produit. 
Le  liquide  forme  alors  au  milieu  de  la  partie  solidifiée  une  sorte 
de  lac  dont  les  rives  avancent  peu  à  peu  :  pendant  toute  celte 
phase  du  phénomène,  la  radiation  de  la  partie  liquide  reste  con- 
stante. Quand  la  solidification  gagne  la  partie  centrale,  un  léger 
accroissement  se  manifeste,  suivi  bientôt  d'un  décroissement  ra- 
pide, correspondant  au  refroidissement  du  métal  entièrement  so- 
lidifié. 

Par  exemple,  les  déviations,  notées  de  demi-minute  en  demi- 
minute,  dans  deux  expériences  du  lo  février,  furent  : 

I.  o  »  9'|  93,5  93  93  93  93  92,5  93  93  92  91  91,5  90   90  90  9:)  89,5  92  92    •  (i\ 
111.  o  »  i46  »   116  io5  95  88  8S,5  88,5  90  90  90  91   91  91,5  88... 


La  première  fois,  le  métal,  presque  à  la  température  de  sa  fu- 
sion et  contenu  dans  une  boîte  à  la  même  température,  se  refroi- 
dissait très  lentement;  la  seconde  fois,  au  contraire,  le  métal, 
fortement  surchauffé,  mais  dans  une  boîte  froide,  se  refroidissait 
très  vite.  Malgré  cette  différence  dans  les  conditions  de  Texpé- 
rience,  la  marche  du  phénomène  est  essentiellement  la  môme.  La 
courbe  de  refroidissement  représente  dans  la  région  qui  nous  oc- 
cupe une  portion  recliligne  AB,  précédée  et  suivie  d'un  petit  res- 
saut. Le  premier  ressaut  provient  de  la  surfusion  qu'il  est  diffi- 
cile d'éviter  complètement.   Le  second  ressaut  correspond  à  un 
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accroissement  brusque  du  pouvoir  émîssif  lors  de  la  solidification  : 
le  pouvoir  réflecteur  du  métal  diminue  en  eflet  manifestement  au 
moment  du  changement  d^état. 

La  partie  constante  est  ainsi  nettement  limitée,  et  l'on  pourra 
trouver  dans  l'argent  un  étalon  secondaire  fixe,  qui  sera  en  parti- 
culier très  commode  dans  toutes  les  mesures  de  spectrophotomc- 
trie,  où  l'intensité  absolue  des  radiations  n'a  généralement  pas 
d'importance. 


INDICES  DE  BÉFBAGTIOH  DU  SPATH  D'ISLAHDE; 
Par  m.  E.  SARAZIN  (»). 

M.  Edouard  Sarasin,  de  Genève,  rend  compte  d'une  série  de 
mesures  qu'il  a  exécutées  pour  déterminer  les  indices  de  réfraction 
ordinaire  et  extraordinaire  du  spath  d'Islande  pour  les  rayons  de 
diverses  longueurs  d'onde  jusqu'à  l'extrême  ultra-violet.  Il  a  suivi, 
dans  ce  travail,  la  même  marche  que  dans  un  travail  antérieur  sur 
les  indices  de  réfraction  du  quartz  (=*).  Ayant  un  prisme  taillé  pa- 
rallèlement à  l'axe,  dont  Tangle  est  connu,  on  mesure  le  double  de 
la  déviation  minima  D  d'une  raie  spectrale  donnée,  par  l'observa- 
tion des  rayons  réfractés  à  droite  et  à  gauche,  et  on  en  déduit  Tin- 
dice  de  réfraction  par  la  formule  de  Newton 

.    A-f-D 
sin 


n  = 


.    A 

sin  — 
2 


Les  mesures  ont  porté  sur  les  principales  raies  du  spectre  so- 
laire visible  et  sur  les  raies  du  cadmium,  dont  les  longueurs  d'onde 
ont  été  données  d'abord  par  M.  Mascart,  puis,  plus  récemment, 
par  M.  Cornu.  Le  spectre  que  l'on  obtient  en  faisant  jaillir  l'étin- 
celle d'induction  entre  deux  pointes  de  cadmium  a  l'avantage  de 
présenter  une  échelle  de  raies  assez  régulièrement  réparties  sur 


(*)  Extrait  des  procès- verbaux  de  la  soixante-cinquième  session  de  la  Société 
helvétique  des  Sciences  naturelles,  1882. 
(*)  Archives,  t.  LXÏ,  p.  109;  1878. 
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toute  l'étendue  du  spectre  visible  et  du  spectre  ultra-violet.  L'ob- 
servation des  raies  ultra-violettes  a  eu  lieu  à  Taide  de  Toculaire 
fluorescent  de  M.  Soret.  M.  Sarasin  a  opéré  sur  deux  prismes  de 
spatb  calcaire  différents,  travaillés  avec  une  grande  précision,  leurs 
arêtes  exactement  parallèles  à  Taxe  et  leurs  faces  d'une  planéité 
très  satisfaisante,  vu  les  difGcuUés  qu^il  y  a  à  la  réaliser.  Le  prisme 
n°  1  a  été  taillé  par  M.  Hofmann;  son  angle  réfringent,  déduit 
d'un  grand  nombre  de  mesures,  est  de  tio^'a'So".  Le  prisme  n®  2, 
taillé  par  M.  Laurent,  mesure  do° 3' 25'^ 

Le  Tableau  qui  suit  donne  les  résultats  obtenus. 


Indices  de  réfraction  du  spath  d'Islande. 


Raies. 
A 

a 

B 

Cdi  .. 

D 

Cd  2... 
Cd  3.. 


Cd  4 

F 

Cd  5 

Cd  G 

Cd  7 

h 

H 

Cd  9. . . . 
Cd  10. . . . 
Cd  II ... . 
Cd  12     y. 


Cd 


-i^! 


Cd  17.. 
Cd  18.. 
Cd  23.. 
Cd  24.. 
Cd  25.. 
Cd  26.. 


Lonirnenr 

d'unde. 

Anfc-strOm, 

Mascart, 

Cornu. 

760,^0 

718,36 

686,71 

643 , 70 

589,20 

537,71 

533,63 

5o8,4', 
48^3,07'4 

479. «^ 
467,65 

4io, 12 
396,81 
360,90 

3',6,55 
340, i5 
3i5,8o 

324,750 

27'i»77 
267,23 

23i,35 

226,55 

219,45 

2i4,ii 


Lon^eur 

d'onde 
corrigée. 


274,67 
207,13 
23l .25 

226,45 

219,35 

2i4«3i 


Indice  de  ré.Yaotioo 
ordinaire. 


ikme  n"  1. 

, 65ooo 
,65i56 
,65285 
,655oi 
,65839 
,66234 
,66:174 

,66525 
,66783 
,66858 
,67023 
,67417 
,68o36 
,683 19 
,69325 
,69842 

»  70079 
,70716 


i,7'|i5i 
1 , 76060 
1,80248 
i,8i3oo 
1,83090 
I, 84580 


Prisme  n®  1. 

1,64983 
i,65i5o 
1,65283 

i,658j5 


1,66773 


1,68008 
1 .68321 
I ,69310 
I ,69818 


I ,74166 
I , 76060 
1,80272 
1,81291 
1,83091 
1,84592 


odice  de  rcfractioa 
extraordlaaire. 


»me  n*  1. 

,48261 
,48336 
.48391 
,48i8i 
,48644 
,488i5 
,48843 

,48953 

»  49079 
,49»ï2 

,49185 
,'19367 

,  '49'i3'> 

•4977'4 
,50228 

,5o452 

,5o5.59 

,60867 

,62276 
,53019 
,54559 
,54920 
,555i4 
,66993 


Priame  n'  I. 

i,48?5i 
1,48323 

1,48384 
1,48634 


1 ,  '»90<'9 


1,496^0 

»  '  49767 
1,60224 

iiJo4-('> 


1,62287 
1,53069 
1,54583 
1,54960 
1,55533 
i,56oi4 


(')   Moyenne    des    longueurs     d'onde     des     deux    raies    i2at(X  =  324,7)    *' 
12  p  (32^11 8)  qui  n*ont  pu  êlrc  dédoublées. 
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La  première  colonne  renferme  la  désignation  des  raies  spec- 
trales-, la  seconde  les  longueurs  d'onde  correspondantes,  telles 
qu'elles  ont  été  publiées  par  Angstrôra,  par  M.  Mascart  et  par 
M.  Cornu  ;  la  troisième,  les  longueurs  d'onde  des  raies  17a  26  du 
cadmium,  corrigées  d'après  des  indications  encore  inédites  de 
M.  Cornu  (*);  les  quatre  suivantes,  les  valeurs  de  l'indice  de  ré- 
fraction. 


LANGLEY.  —  The  sélective  absorption  of  solar  cnergy  (Absorption  sélective  de 
l'énergie  solaire);  American  Journal  of  Science,  vol.  XXV,  mars  i883. 

Le  Journal  de  Physique  a  donné  (^)  l'analjse  de  la  partie  de  ce 
Mémoire  publiée  par  les  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  re- 
lative à  la  distribution  de  l'énergie  dans  le  spectre  normal  et  à 
son  absorption  par  notre  atmosphère.  Ces  premiers  résultats 
avaient  été  obtenus  en  amenant  le  fil  du  bolomètre  successive- 
ment dans  les  différentes  parties  du  spectre  d'un  réseau.  Mais,  à 
cause  de  la  superposition  partielle  des  spectres  de  divers  ordres, 
cette  façon  d'opérer  ne  permet  pas  d'étudier  les  parties  du  spectre 

.mm 

de  diffraction  dont  la  lonerueur  d'onde  dépasse  il*  =: • 

^  ^  1000 

De  nouvelles  observations  ont  été  faites  sur  le  spectre  prisma- 
tique au  sommet  dumont  Whitney,  dans  la  Californie  méridionale, 
à  une  altitude  de  i3ooo  pieds;  elles  ont  fait  reconnaître  une  exten- 
sion imprévue  du  spectre  dans  l'infra-rouge.  Les  perfectionnements 
apportés  aux  appareils  et  l'expérience  acquise  ont  permis  de  re- 
trouver à  l'Observatoire  d'AlIegheny  les  résultats  de  l'expédition  du 
mont  Whitney.  On  opérait  de  la  manière  suivante  :  les  rayons 
solaires  étaient  envoyés  par  un  héliostat  de  Foucault  à  travers  une 
ouverture  pratiquée  dans  le  mur  nord  de  l'Observatoire  sur  une 
fente  verticale.  Les  rayons,  rendus  parallèles  par  un  collimateur  de 
4™,5o  de  foyer,  traversaient  un  prisme  fait,  comme  le  collimateur, 
d'une  sorte  de  ûint également  transparent  pour  toutes  les  radiations 


(')  y  OIT  Archives  y  t.  VllI,  p.  12a;  1882. 
(')  Koirp.  233. 


3;a  LANGLEY. 

invisibles, ettombaientsuruDmiroirsphérique  deo^j^S  detoyet.  Od 
avait  dans  le  plan  focalde  ce  miroir  un  spectre  pur  ayant  une  étendue 
de  640°"°  entre  les  raies  A  el  H.  On  amenait  successivement  les 
dilTérenlcs  parties  de  ce  speclre  sur  le  fil  du  bolomètre  qui  était  en 
platine  et  avait  -^-dc  diamètre,  et  l'on  notait  les  déviations  de  l'ai- 
guille du  galvanomètre.  Les  résultats  obtenus  furent  représentés 
graphiquement  par  deux  courbes  dont  les  ordonnées  sont  propor- 
tionnelles aux  énergies  mesurées,  les  abscisses  de  la  première  étant 
les  déviations  minima  du  prisme  {fig-  i),  celles  de  la  seconde  les 


longueurs  d'ondes  {_//^.  2),  Les  aires  des  deu\  courbes  comprises 
entre  Icsordonnéesqui  correspondent  aux  mêmes  longueurs  d'onde 
sont  égales,  par  suite  les  aires  totales  le  sont  aussi.  On  a  ainsi  la 
distribution  de  l'énergie  dans  le  spectre  prismatique  et  dans  le 
spectre  normal.  Le  spectre  prismatique  est  très  dilaté  vers  le  vio- 
let et  resserré  vers  le  rouge;  mais  l'énergie  de  la  partie  uUra-violette 
est  insignifiante,  l'aire  de  la  courbe  au-dessus  de  la  lon^eur  d'onde 
/^  o^',3  est  au  plus  le  centième  de  l'aire  au-dessous  de  X  ^  0(^,7. 


ÉNERGIE  SOLAIRE.  SjS 

L'étude  de  ces  courbes  conduit  aux  conclusions  suivantes  : 

I®  L'énergie  maximum  dans  le  spectre  normal  est  au-dessus  du 
rouge  et  placée  vers  le  jaune.  La  position  de  ce  maximum  varie  au 
niveau  de  la  mer  avec  la  hauteur  du  Soleil  ;  elle  est  vers  oH',55  par 
un  ciel  clair  à  midi,  et  vers  01^,65  un  peu  avant  le  coucher  du  So- 
leil. 

a°  En  comparant  ces  ordonnées  pour  différentes  hauteurs  du 
Soleil,  on  constate  une  énorme  absorption  croissant  vers  Tultra- 
violet,  diminuant  vers  Tinfra-rouge.  On  trouve  bien  dans  les  régions 
infra-rouges  de  grandes  bandes  d'absorption  ;  mais,  à  ces  exceptions 
près  et  d'une  façon  générale,  l'absorption  dans  tout  le  spectre  vi- 
sible ou  invisible  semble  obéir  à  une  loi  simple  et  décroître  lorsque 
la  longueur  d'onde  croît. 

3*^  A  l'aide  des  coefficients  de  transmission,  on  peut  tracer  la 
courbe  de  l'énergie  solaire  dans  le  spectre  normal  avant  l'absorp- 
tion par  notre  atmosphère.  Le  maximum  se  trouve  vers  la  longueur 
d'onde  X  =  oH,5,  c'est-à-dire  plutôt  dans  le  vert  que  dans  le  jaune, 
et  le  Soleil  vu  en  dehors  de  notre  atmosphère  aurait  une  teinte 
bleue. 

4®  En  comparant  les  aires  des  deux  courbes  en  dehors  de  notre 
atmosphère  et  au  niveau  de  la  mer  et  déterminant  la  valeur  ab- 
solue de  cette  dernière  à  l'aide  d'un  actinomètre  de  M.  Violleou  de 
M.  Crova,  on  peut  obtenir  la  constante  solaire.  Pouillet  avait  trouvé 
i"*,7  pour  la  quantité  de  chaleur  envoyée  pendant  une  minute  sur 
1*^*1  de  surface  placé  à  la  limite  supérieure  de  l'atmosphère; 
M.  Violle  a  trouvé  2*^**, 5.  M.  Langley  pense  que  cette  constante 
est  au  moins  de  2*^*^,84  et  est  à  peine  inférieure  à  3. 

5°  Le  bolomètre  montre  de  la  chaleur  dans  l'ultra-violet  et  des 
changements  de  température  dans  les  raies  de  Fraunhofer.  Il  en 
résulte  que  l'énergie  d'une  radiation  quelconque  peut  se  manifester 
comme  chaleur,  lumière  ou  action  chimique,  selon  la  nature  absor- 
bante du  milieu  qui  la  reçoit. 

6®  La  région  infra-rouge  s'étend  beaucoup  plus  loin  qu'on  ne 
l'avait  cru.  M.  Mouton  avait  déjà  étendu  la  limite  inférieure  du 
spectre  jusqu'à  la  longueur  d'onde  2H',i4.  M.  Langley  l'a  reculée 
jusqu'à  31^.  L'aire  de  la  courbe  correspondant  aux  radiations  infra- 
rouges est  à  peu  près  les  |  de  l'aire  totale  et  l'énergie  lumineuse 

/.  de  Phyt,,  a*  série,  t.  II.  (Août  i883.)  25 
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n'est  que  les  f  de  l'énergie  obscure.  Ce  rapport  serait  plus  grand 
en  dehors  de  notre  atmosphère,  puisque  l'absorption  augmente 
quand  la  longueur  d'onde  diminue.  Ch.  Claterie. 


A.  VEHNON-HARCOURT.  —  On  an  instrument  for  corrccting  gaseous  volume 
(Sur  un  instrument  pour  la  correction  des  volumes  gazeux).  Proceedings  of 
the  noyai  Society,  volume  XXXIV,  n"  221,  p.  i6G. 

Cet  instrument  fait  connaître,  par  une  simple  lecture,  quel  est,  à 
la  température  et  sous  la  pression  actuelles,  le  volume  d'une  masse 
d'air  saturé  d'humidité,  capable  d'occuper  l'unité  de  volume  dans 
les  conditions  normales,  si  on  la  desséchait.  On  pourra  donc  ra- 
mener aux  conditions  normales  un  volume  quelconque  de  gaz 
humide  en  divisant  ce  volume  par  l'indication  de  l'instrument. 

L'appareil  se  compose  de  deux  tubes  de  verre  verticaux,  dont 
l'un  est  ouvert  dans  l'air  à  sa  partie  supérieure,  tandis  que  l'autre 
se  termine  par  un  réservoir  fermé  contenant  un  peu  d'eau  et  une 
masse  d'air  qui  occupe  l'unité  de  volume  dans  les  conditions 
normales.  Le  second  tube  porte  une  graduation  qui  fait  connaître 
le  volume  de  la  partie  supérieure  de  ce  tube,  y  compris  le  réser- 
voir. Les  deux  tubes  sont  reliés  par  le  bas  et  communiquent  avec 
un  petit  cylindre  contenant  du  mercure.  Ce  cylindre  est  fermé 
par  une  peau  (|u'on  peut  presser  au  moyen  d'une  vis.  On  fait  ainsi 
monter  le  mercure  dans  les  deux  branches,  et  on  l'amène  à  pré- 
senter le  même  niveau  de  part  et  d'autre.  Il  ne  reste  plus  qu'à  lire 
le  résultat. 

L'auleur  donne  à  son   instrument  le  nom  d^aérorlhomètre. 

Foussi:«EAi  . 


E.  WIEDEMANN.  —  Ueber  die  Volumcnànderungcn  v^asserhâltiger  Salzc  beini 
Ërwârmen  und  die  dabei  erfolgcnden  chemischcu  Umiagerungen  (Changemenis 
de  volume  des  sels  hydratés  sous  Tact  ion  de  la  chaleur;  modifications  chimi- 
ques correspondantes);  Wied.  Annalen  der  Physik,  t.  XVII,  p.  56i  ;  1882. 

La  mesure  des  changements  de  volume  des  sels  permet  parfois 
de  constater  des  modifications  de  composition  ou  de  structure. 
Ces  changements  se  mesurent  dans  un  dilatomètre,  composé  d'une 


ARCHIVES  DE  GENÈVE.  375 

ampoule  réunie  par  un  tube  étroit  à  une  machine  pneumatique. 
On  introduit  dans  Tampoule  ^un  poids  connu  de  sel  pulvérisé,  on 
fait  le  vide,  on  remplit  Tappareii  tout  entier  d'huile  ou  de  mer- 
cure, et  Ton  adapte  le  tube  capillaire  dans  lequel  on  mesure  les 
changements  de  volume.  On  est  prévenu  des  modifications  par 
le  changement  d'aspect  ou  par  des  dépôts  sur  la  paroi;  parfois, 
le  sel  cristallise  en  partie  seulement  :  il  suffit  de  casser  la  pointe 
de  Tampoulc  pour  que  le  mercure  refoule  la  partie  liquide  et  la 
sépare  des  cristaux  qu'il  est  ensuite  facile  d'analyser. 

L'élude  des  aluns  KOAl^O',  AzI^♦0Fe20^  AzI^OAl^O», 
KOCr^O',  montre  que  ces  corps  fondent  vers  90°,  restent  sur- 
fondus jusqu'à  60**  et  subissent,  vers  cette  température,  une  mo- 
dification accompagnée  pour  les  deux  premiers  d'un  changement 
de  volume. 

Le  sulfate  de  magnésie  laisse  déposer  à  98"  des  cristaux 
MgOSO',6HO,  obtenus  par  Marignac,  vers  So"*.  Le  sulfate  de  zinc 
donne  aussi  à  69"  des  cristauxZnOSO^,61IO,  qui  se  forment  à  4o" 
avec  un  volume  différent.  Le  sulfate  de  fer  fournit  à  65^  un  sel 
FeOSO',  6  HO.  Ces  modifications  sont  toutes  accompagnées  d'un 
changement  de  volume.  Les  autres  sels  étudiés  ne  présentent  rien 
de  particulier. 

Cette  méthode  peut  rendre  des  services  dans  la  mesure  des  ten- 
sions de  vapeur  ou  des  chaleurs  de  dissolution  ;  elle  permet  de 
constater  si,  à  la  température  de  l'expérience,  le  sel  a  subi  quel- 
ques modifications  et  d'analyser  les  hydrates  qui  se  forment  à 
diverses  températures.  C.  Daguenet. 


ARGHI7ES  DES  SGIEHGES  PHTSiaUBS  ET  NATUBELLES  (DE  OEHÈYE). 

3*  période.  —  Tomes  Vil  cl  VIII;  i88a. 

Tome  VIL 

H.  DUFOUR  et  H.  AMSTEIN.—  Mémoire  sur  le  nouveau  baromètre  enregistreur 
de  l'Observatoire  météorologique  de  Lausanne,  p.  19-62. 

Le  nouvel  appareil  de  MM.  Dufour  et  Amstein  a  pour  organe 
essentiel  un  tube  de  verre  de  6"™  de  diamètre  intérieur,  recourbé 
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comme  IHndique  la  fig,  i  et  suspendu  par  un  de  ses  points  O. 
Quand  la  pression  varie,  le  poids  des  masses  de  mercure  OCBÂ, 
ODEF  change,  le,  centre  de  gravité  des  deux  parties  de  l'appareil 
se  déplace,  et  le  tube  tourne  d^un  certain  angle  ^  autour  du  point  0. 
Ce  déplacement  angulaire  est  transmis  à  un  stjle  S  qui  se  déplace 
horizontalement  sur  une  feuille  de  papier  déroulée  verticalement 
par  un  mouvement  d'horlogerie. 

Les  dimensions  des  diverses  parties  du  baromètre  levier  sont 

Fîc.  I. 


délenninées  par  le  calcul  d'après  la  hauteur  baromclrique  moyenne 
du  lieu  où  l'appareil  doit  être  employé.  La  perfection  théorique 
exigerait  que  Tangle  y,  dont  tourne  l'appareil,  fût  rigoureusement 
proportionnel  à  la  variation  de  la  pression  atmosphérique,  et  le 
tube  barométrique  devrait  se  terminer  en  AB  et  EF  par  des  courbes 
de  forme  complexe.  Avec  la  forme  pratique  adoptée  pour  le  baro- 
mètre, la  proportionnalité  ne  se  vérifie  pas  complètement  ;  mais, 
en  désignant  par^  l'excès  de  la  pression  sur  sa  valeur  moyenne, 
par  X  la  distance  d'un  point  de  la  courbe  tracée  par  le  style  r  à 
la  ligne  de  foi  correspondant  à  cette  valeur  moyenne,  on  peut  re- 
présenter^ par  une  formule  empirique 

y  =  ax  -¥•  bx^t 
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qui  a  été  trouvée  suffisante  pour  Inexactitude  que  l'on  demande 
aux  enregistreurs.  Pour  déterminer  les  constantes  de  cette  for- 
mule, le  baromètre  est  muni  d'un  robinet  R  que  nous  supposerons 
d'abord  ouvert;  on  mesure  au  cathétoraètre  la  différence  des  ni- 
veaux du  mercure  dans  les  deux  branches  de  l'instrument  et  on  lit 
la  position  du  style,  sur  une  échelle  graduée,  adaptée  au-dessous 
du  baromètre.  Cela  fait,  on  incline  le  tube  à  droite  ou  à  gauche 
d'un  certain  angle,  on  ferme  le  robinet  R  et  l'on  abandonne  le  ba- 
romètre à  lui-même  :  il  prend  une  nouvelle  position  d'équilibre 
pour  laquelle  on  détermine  la  différence  de  niveau  des  deux  mé- 
nisques et  la  position  du  style.  On  répète  cette  opération  pour  un 
nombre  de  positions  du  tube  suflQsant  pour  construire  la  courbe 
d'amplification  de  l'instrument.  Les  constantes  a  et  b  sont  ensuite 
déterminées  à  l'aide  de  la  courbe. 

Des  dispositions  spéciales  sont  prises  pour  éliminer  l'effet  de 
l'inertie  du  mercure,  à  Taide  de  légères  secousses,  imprimées  auto- 
matiquement au  tube  barométrique. 

L'appareil  de  MM.  Dufour  et  Amstein  est  en  usage  depuis  deux 
ans  à  l'observatoire  de  Lausanne,  où  son  fonctionnement  a  été 
trouvé  parfaitement  satisfaisant.  D'après  les  auteurs,  le  baromètre 
levier  est  de  tous  les  baromètres  enregistreurs  celui  qui  peut  être 
construit  au  prix  le  plus  bas,  tout  en  conservant  une  exactitude 
suffisante  pour  les  besoins  de  la  pratique. 

F.-\.  FOHEL.  —  Le  grain  du  glacier,  t.  VII,  p.  329. 
ED.  HAGENB\CH-BISCIIOFF.  —  Le  grain  du  glacier,  t.  VIII,  p.  343. 

Hugi  (*)  donnait  déjà  le  nom  de  cristaux  aux  morceaux  dans 
lesquels  se  résout  la  glace  glaciaire  en  fondant  au  soleil,  parce  que 
ceux-ci,  séparés  les  uns  des  autres,  présentent  de  véritables  faces. 
Brewster,  Sonklar  et  MM.  Bertin,  Grad,  Dupré,  J.  Millier,  Klocke 
ont  démontre  depuis  la  structure  cristalline  de  la  glace,  par  des 
observations  optiques.  Si  l'on  taille  dans  un  grain  glaciaire  une 
lame  à  faces  planes  et  parallèles,  on  reconnaît  qu'elle  présente,  dans 
un  appareil  de  polarisation^  les  divers  phénomènes  des  cristaux  à 


(';  Hcci,  Aipenreise,  i83o,  p.  338  et  suiv. 
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un  axe;  en  particulier  certaines  lames  donnent  entre  deux  niçois 
à  Pextinction  les  anneaux  circulaires  à  croix  noire,  caractérisiiqiies 
des  biréfringents  uniaxes  taillés  perpendiculairement  à  l'axe. 

En  cherchant  à  obtenir  des  lames  de  cette  espèce,  M.  Hagen- 
bach  a  remarqué  que  les  lentilles  de  fusion  de  Tyndall  fournis- 
saient une  indication  commode  et  sûre  pour  fixer  la  direction  de 
l'axe  de  cristallisation.  Ces  lentilles  ont  tantôt  la  forme  de  petits 
disques  ronds  rcconnaissables  par  la  réflexion  totale  qu'occasionne 
l'espace  vide  qui  s'y  trouve,  tantôt  la  forme  d'étoiles,  rappelant  la 
configuration  des  cristaux  de  neige  ;  elles  admettent  toujours  pour 
axe  l'axe  de  double  réfraction.  Quand  la  chaleur  solaire  agit 
longtemps  sur  la  glace,  ces  lentilles  s'étendent  et  se  transforment 
en  minces  excavations  dont  les  parois  sont  parallèles  entre  elles: 
ces  excavations  limitent  les  grains  de  glace  et  leur  communiquent 
une  apparence  stratifiée  ou  feuilletée  qui  pourrait  tromper  sur  leur 
origine;  mais  rexpcrience  suivante  montre  bien  que  le  grain  n'est 
point  une  agglomération  de  cristaux  et  qu'on  doit  le  considérer 
comme  un  cristal  unique.  On  prend  un  grain  de  glace  qui  montre 
les  lentilles  de  fusion  et  on  l'immerge  dans  le  pétrole  :  le  liquide 
n'envahit  pas  Tespace  vide  de  la  lentille  aussi  longtemps  que  sa 
paroi  subsiste,  fiU-clle  d'une  épaisseur  inférieure  à  une  fraction 
de  millimètre  :  la  glace  du  grain  ne  présente  donc  pas  de  trace  de 
porosité. 

Les  grains  de  glace  sont  en  contact  par  des  faces  très  diverse- 
ment inclinées  et  qui  morne  ne  sont  pas  planes  :  les  axes  des 
cristaux  forment  entre  eux  les  angles  les  plus  variés  et  leurs  faces 
se  coupent  suivant  des  lignes  qui,  par  leur  réunion,  remplissent 
la  masse  de  glace  d'un  roseau  de  forme  irréguliore.  Quand  la  glace 
est  sèche,  les  faces  de  réunion  sont  nettement  rcconnaissables  dans 
la  lumière  polarisée,  mais  la  rupture  s'elToclue  d'une  manière 
quelconque  et  la  masse  est  imperméable  aux  liquides;  tandis  que 
par  l'action  de  la  chaleur  la  liquéfaction  commence  sur  les  faces 
limites  des  cristaux  et  bientôt  le  réseau  glaciaire  se  dessine  nette- 
ment, par  des  expériences  de  rupture  ou  d'infiltration  d'un  li- 
quide coloré. 

Au  voisinage  des  névés,  le  grain  du  glaoîer  est  de  petite  dimen- 
sion :  son  volume  augmente  d'une  manière  continue  depuis  les 
névés  jusqu'à  la  partie  inférieure  du  glacier,  où  l'on  en  trouve 
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quelquefois  d'énormes  :  ainsi  MM.  Hagenbach  et  Forel  ont  ren- 
contré au  glacier  du  Rhône  un  grain  dont  les  trois  dimensions 
étaient  de  o",i4j  o",i^  et  o^jog.  Le  grain  est  aussi  plus  gros 
dans  les  parties  profondes  du  glacier  qu'au  voisinage  immédiat  de 
sa  surface. 

Les  cristaux  de  neige  ou  grains  du  névé  sont,  suivant  toute  ap- 
parence, les  germes  des  cristaux  de  la  grosseur  du  poing  que  l'on 
rencontre  plus  bas  :  le  développement  d'un  de  ces  individus  a 
donc  vraisemblablement  duré  les  cent  années,  au  minimum,  qu'il 
a  mis  à  accomplir  le  trajet  total  du  glacier. 

On  peut  attribuer  l'accroissement  du  grain  du  glacier  soit  à 
l'absorption  par  un  cristal  de  cristaux  voisins,  soit  à  la  congé- 
lation d'eau  liquide  opérée  autour  du  noyau  primitif,  soit  enfin 
à  ces  deux  causes  à  la  fois.  Pour  trancher  la  question,  M.  Fo- 
rel a  eu  recours  à  l'expérience  suivante  :  dans  un  appareil  ana- 
logue à  la  sorbetière  d'un  limonadier,  il  a  placé  de  la  neige 
qu'il  a  soumise  alternativement  à  des  températures  de  — 6"  et 
de  o'^.  Après  une  quinzaine  d'opérations  doubles  de  ce  genre,  il 
a  obtenu  une  masse  semblable  à  celle  du  glacier,  hyaline,  formée 
de  grains  de  a"*"*  à  3""  de  diamètre  et  présentant  à  la  loupe  les  ca- 
ractères des  grains  du  glacier.  Soumise  à  Faction  de  Tair,  elle  se 
décompose  en  grains  polyédriques  irréguliers;  une  goutte  d'encre 
posée  sur  cette  glace  s'y  infiltre  en  dessinant,  comme  sur  la  glace 
de  glacier,  le  réseau  irrégulier  des  fissures  capillaires,  enfin  l'exa- 
men optique  montre  une  orientation  quelconque  des  axes  optiques 
des  grains  cristallins.  Ce  serait  donc  l'action  alternative  du  froid 
et  de  la  chaleur,  à  laquelle  les  glaciers  sont  annuellement  soumis, 
qui  déterminerait  la  formation  et  l'accroissement  des  grains  de 
glace,  aux  dépens  de  l'eau  de  fusion  et  sans  l'intervention  d'une 
pression  extérieure  quelconque. 

M.  Ilagenbach  ne  partage  pas  la  manière  de  voir  de  M.  Forel. 
On  sait  que  la  pression  abaisse  la  température  de  fusion  de  la 
glace  :  ne  serait-il  pas  légitime  de  supposer  que  la  pression  néces- 
saire pour  produire  un  abaissement  déterminé  de  la  température 
de  fusion,  soit  j^  dé  degré,  est  fonction  de  la  direction  dans  la- 
quelle cette  pression  s'exeroe  :  par  exemple,  qu'elle  est  moindre 
perpendiculairement  à  l'axe  optique  que  parallèlement  à  cet  axe? 
S'il  en  était  ainsi,  quand  deux  petits  cristaux  de  glace  se  trouve- 
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raient  accolés  avec  leurs  axes  perpendiculaires  et  qu*ils  subiraient 
une  compression  dans  une  certaine  direction,  Tun  d^eux  pourrait 
fondre  sans  que  Tautre  fût  altéré,  et  Tcau  de  fusion  servirait  à 
accroître  l'autre  cristal.  Dans  ce  cas,  on  le  voit,  Tinfluence  de  la 
pression  pourrait  jouer  un  rôle  prépondérant  et  les  variations  de 
température  un  rôle  purement  secondaire  dans  Taccroissement  des 
grains  du  glacier.  Il  resterait  à  établir  par  Texpérience  la  réalité 
de  rhypo thèse  proposée  par  M.  Hagenbach. 

E.  WARTMANX.  —  Le  rliéolyscur,  p.  475. 

«  Cet  appareil  permet  de  faire  varier  rapidement  de  zéro  à  un 
maximum  Tinlensité  d'un  courant  électrique  dérivé,  et  indique 
les^rapports  de  ces  variations. 

»  Sur  un  trépied  à  vis  calantes  s'élève  une  colonne  à  laquelle 
six  rayons  arasés  dans  un  même  plan  horizontal  relient  un  anneau 
métallique  gradué  faisant  saillie.  Chacun  de  ses  quadrants  est 
numéroté  de  o  à  90**,  à  gauche  et  à  droite  d'un  diamètre  qui  est  la 
ligne  des  zéros.  Cet  anneau  entoure  un  disque  épais  de  verre  ou 
d'ébonite  à  parois  planes  et  parallèles  qui  repose  sur  les  rayons  et 
dont  la  face  supérieure  a  élc,  près  de  son  bord,  creusée  d'un  canal 
circulaire  qu'on  remplit  de  mercure;  au  sommet  de  la  colonne  une 
traverse  diamétrale,  terminée  par  deux  vernicrs,  fonctionne  comme 
un  pont  de  Whcatslone  mobile  tournant  autour  du  centre  com- 
mun du  canal  et  de  l'anneau.  Elle  porte  deux  vis  de  cuivre  à  pointe 
amalgamée,  fixées  près  des  extrémités  d'un  même  diamètre  qui 
forme  la  ligne  des  zéros  des  verniers.  Ces  vis  plongent  dans  le 
mercure,  à  iSo^^Tune  de  Tautre.  Isolées  électriquement,  elles  com- 
muniquent avec  deux  bornes  placées  près  du  centre  de  rotation  et 
auxquelles  aboutissent  les  extrémités  d'un  galvanomètre  à  miroir. 
Deux  orifices  percés  au  fond  du  canal,  à  une  demi-circonférence 
d'intervalle,  laissent  affleurer  dans  le  mercure  des  conducteurs  de 
cuivre.  Ceux-ci  partent  des  bornes  où  se  fixent  les  électrodes  de  la 
pile  et  qui  sont  isolées  sur  le  trépied.  » 

Soient  ; 

I  l'intensité  du  courant  extérieur; 

R  la  résistance  d'une  moitié  de  l'anneau; 
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f't,  r2  les  résistances  des  secteurs  adjacents  de  l'une  des  moitiés; 

p  celle  du  pont; 

i  rintensité  du  courant  dérivé  dans  le  pont. 

On  démontre  aisément  que 
le  maximum  de  i  correspond  à  /'i  =  o  et  a  pour  valeur 


h  =  l 


R  4-  Jl  P 


L'appareil  de  M.  Wartmann  permet  d'obtenir  aisément  un  cou- 
rant d'intensité  donnée  et  de  maintenir  cette  intensité  rigoureuse- 
ment constante;  il  se  prête  encore  à  une  foule  d'autres  usages, 
aisés  à  imaginer.  Nous  renverrons  au  Mémoire  original  pour  les 
détails  de  la  manipulation  du  rhéolyseur, 

Tume  VIII. 

G.-L.  SORET  Cl  EDOUARD  SARAZIN.  —  Sur  la  polarisation  rolaloire  du  quartz, 

p.  5,  97  et  201  ('). 

I.  Dans  la  première  Partie  de  leur  important  Mémoire,  les  auteurs 
indiquentlesrésultats  qu'ils  ont  obtenus  par  la  méthodedeM.  Broch 
et  en  employant  comme  source  lumineuse  la  lumière  solaire.  Ces 
résultats  ont  été  contrôlés  à  l'aide  d'une  seconde  méthode  un  peu 
différente,  que  MM.  Soret  et  Sarazin  appellent  la  méthode  des  deux 
quartz,  et  qui  consiste  essentiellement  dans  l'emploi  de  deux 
quartz  de  rotation  contraire  :  l'un  d'épaisseur  /,  lévogyre,  l'autre 
d'épaisseur  2/,  dextrogyre.  Le  premier  quartz  étant  seul  en|place, 
on  produit  un  spectre  cannelé,  comme  dans  la  méthode  de 
M.  Broch,  et  l'on  amène  le  milieu  de  l'une  des  bandes  en  coïnci- 
dence avec  une  raie  connue,  D  par  exemple.  Si  l'on  interpose 
alors  le  second  quartz,  à  une  rotation  vers  la  gauche  d'un  cer- 
tain angle  '^  succède  une  rotation  résultante  vers  la  droite  du 
même  angle  cp  :  le  plan  de  polarisation  a  donc  tourné  d'un  angle 
égal  à  acp,  mais  le  spectre  a  conservé  le  même  caractère,  en  ce  qui 

(')  Voir  Journal  de  Physique,  i"  série,  l.  V,  p.  i56. 
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concerne  l'écartement  et  la  largeur  des  bandes  ;  la  première  et  la  se- 
conde lecture  s'effectuent  dans  des  conditions  identiques.  Pour 
mesurer  (p,  il  suffit  de  faire  tourner  le  polariseur  jusqu'à  ramener  la 
coïncidence  de  la  même  bande  avec  la  même  raie. 

Les  observations  ont  porté  sur  trois  canons  de  quartz  droit 
de  10"""*,  37™"*, 5  et  60"°*  d'épaisseur  environ,  dont  l'un,  le 
deuxième,  avait  déjà  été  étudié  par  M.Mascart;  enfin  sur  un  canon 
de  quartz  gauche  de  3o"*™  d'épaisseur  environ.  Le  spectroscope 
était  muni  d'un  ou  deux  prismes  de  flint  (raies  A  à  M)  ou  d'un 
prisme  de  spath  calcaire  qui  a  permis  d'étendre  les  observations 
jusqu'à  la  raie  R.  Pour  les  radiations  ultra-violettes,  on  faisait 
usage  d'un  oculaire  fluorescent  à  lame  d'esculine  ou  de  verre 
d'urane.  Les  résultats,  corrigés  de  l'influence  de  la  température  et 
ramenés  à  20°,  ont  été  exprimés  par  des  formules  empiriques  de  la 
forme 


-  il       £       5. 

'-?    "  l-^  "^  À»  "^"  À« 


^  désigne  le  nombre  de  degrés  dont  1"™  de  quartz  fait  tourner  le 
plan  de  polarisation  de  la  lumière,  dont  la  longueur  d'onde,  évaluée 
en  millimètres,  est  A.  En  posant 


(I)  o  =  '- . ■-  — — î — ^. — 
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on  représente  d'une  manière  très  satisfaisante  l'ensemble  des  me- 
sures faites  avec  la  lumière  solaire,  sauf  pour  quelques  raies  d'une 
détermination  relativement  difficile.  A,  H,  Let  R.  Toutes  les  pré- 
cautions ont  été  prises  pour  s'assurer  que  des  causes  secondaires 
(telles  que  le  défaut  de  parallélisme  des  rayons,  la  variation  d'in- 
tensité lumineuse  de  part  et  d'autre  d'une  même  bande  sombre 
dans  le  spectre)  n'ont  pu  apporter  dans  les  mesures  aucune  inexac- 
titude appréciable;  d'ailleurs,  les  nombres  obtenus  avec  les  divers 
échantillons  de  quartz  droit  et  gauche  concordent  entre  eux  d'une 
manière  à  peu  près  parfaite.  La  formule  (i)  peut  donc  être  em- 
ployée en  toute  sécurité  entre  les  limites  de  réfrangibilité  pour 
lesquelles  elle  a  été  établie. 

IL  La  deuxième  Partie  du  Mémoire  de  MM.   Soret  et  Sarazin 
contient  des  expériences  faites  avec  la  lumière  de  la  soude  et  du  cad- 
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mium.  Lorsqu^on  emploie  ainsi  une  lumière  monochromalique,  ou 
bien  une  lumière  dont  le  spectre  se  réduit  à  un  petit  nombre  de  raies 
brillantes,  il  y  a  tout  intérêt  à  modifier  la  méthode  de  M.  Broch, 
comme  l'a  indiqué  M.  Mascart  (*),  en  élargissant  la  fente  du  spcc- 
troscope  pour  avoir  le  plus  de  lumière  possible  dans  chaque 
raie,  et  employant  un  quartz  de  grande  épaisseur,  pour  rétrécir 
la  bande  sombre  mobile.  En  faisant  tourner  Tanalyseur,  au  lieu  de 
voir  des  bandes  noires  se  déplaçant  dans  le  spectre,  on  n*ob- 
ser\'e  que  des  variations  d'éclat  de  la  raie  brillante  que  l'on  con- 
sidère, et,  pour  mesurer  la  rotation  du  quartz,  il  faut  amener  l'ana- 
lyseur à  la  position  où  il  fait  complètement  disparaître  la  raie, 
une  première  fois  quand  le  quartz  est  en  place,  puis  quand  le 
quartz  est  enlevé. 

Les  expériences  sur  la  lumière  de  la  soude  étaient  surtout  des- 
tinées à  servir  de  contrôle  :  nous  n'y  insisterons  pas.  Mais  l'appli- 
cation de  la  méthode  de  M.  ftfascart  aux  radiations  ultra-violettes 
extrêmes  de  la  lumière  du  cadmium  soulève  des  difficultés  spé- 
ciales dont  on  a  dû  se  préoccuper;  la  figure  schématique  ci-jointe 
représente  la  disposition  qu'on  a  adoptée  pour  ces  dernières  expé- 
riences. 

En  E  jaillissent,  entre  deux  pointes  de  cadmium,  les  étincelles 
d'une  puissante  bobine  de  Ruhmkorfi*,  animée  par  le  courant  d'une 
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machine  dynamo-électrique  à  courant  continu;  très  près  des  étin- 
celles se  trouve  une  fente  F  de  largeur  variable,  et  au  delà  une 
lentille  de  quartz  L  très  convergente,  munie  d'un  diaphragme  D 
de  24°*"  de  diamètre.  Les  rayons  rencontrent  à  une  distance  d'en- 


(  •  )  Sur  les  modifications  qu'éprouve  la  lumière  par  suite  du  mouvement  de 
la  source  lumineuse  et  de  l'observateur  {Annales  de  V École  Normale,  a*  série, 
t.  1,  p.  i()6;  1872). 
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viron  a™  un  deuxième  diaphragme  D',  et  le  faisceau  de  rayons 
parallèles  limité  par  les  deux  diaphragmes  est  reçu  sur  le  spec- 
troscope.  Celui-ci  comprend  :  i'*  un  prisme  de  Foucault  P  servant 
de  polariseur  ;  2**  le  canon  de  quartz  Q  sur  lequel  on  expérimente  ; 
3"  le  prisme  S  de  spath  qui  sert  aussi  d'analyseur;  4"  enfin  la  lu- 
nette O,  munie  d'un  objectif  en  quartz  et  d'un  oculaire  fluores- 
cent O'  à  lame  de  verre  d'urane;  la  mesure  de  la  rotation  s'effectue 
par  la  rotation  du  polariseur.  Le  prisme  S  est  maintenu  au  mini- 
mum de  déviation  pour  le  spectre  ordinaire  et  la  raie  particulière 
à  laquelle  se  rapportent  les  mesures. 

Pour  le  calcul  de  la  rotation,  il  faut  connaître  le  numéro  d'ordre 
de  la  bande  qui  produit  Textinction  de  la  raie  considérée.  L'ex- 
trapolation faite  à  Taide  de  la  formule  (i)  étant  insuflisante, 
les  auteurs  se  sont  servis  du  spectre  du  fer,  qui  est  suffisam- 
ment continu  dans  la  partie  ultra-violette  pour  qu'on  puisse,  sans 
difficulté,  distinguer  les  bandes  sombres  à  l'aide  de  l'oculaire 
fluorescent.  Il  suffit  alors  de  compter  combien  il  y  a  de  bandes 
entre  celle  que  Ton  considère  et  une  bande  de  la  région  lumineuse 
pour  obtenir  sans  ambiguïté  le  numéro  d'ordre  dont  on  a  besoin. 

IIL  La  troisième  Partie  du  Mémoire  contient  le  résumé  géné- 
ral des  expériences,  et  le  calcul  des  formules  empiriques  qui  les 
représentent  le  mieux.  Nous  en  extrairons  le  Tableau  suivant. 

Les  longueurs  d'onde  dans  l'air  sont  exprimées  en  millionièmes 
de  millimèlre. 

Le  quartz  indiqué  sous  le  n**  l  est  un  quartz  droit  d'environ  60™", 
laillr  par  M.  IIolTniann;  le  quartz  n"  2  est  un  quartz  gauche  de 
3o"*™  aussi  travaillé  par  M.  Hofl'mann. 

La  formule  empirique  employée  pour  le  calcul  est 

_  7,060741        o, 1685352       0,002589487       o,oooi3o-o83 

Elle  représente  assez  bien  les  résultats,  mais  offre  le  grave  défaut 
de  n'être  pas  convergente.  Ainsi,  pour  la  raie  26, 

Le  premier  terme  est -i-i53,732 

Le  deuxième H-  79,89$ 

Le  troisième —  26,727 

Le  quatrième h-  29,374 
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Angle  de  rotation  à  3o<*. 

Longueur        Calculé 

d*ondc            par  la  Observé,           Diffé-          Observé,  Diflc- 

Raies.     dans  l'air,    formule  (5).  Quartz n*" 4.        renée.        Quartz  n" '2.  renée. 

o  o                      o                     o  o 

A 760,4           12,703  [12,628]       -hOjOjS      [12,668]  -ho,o35 

a 718,36        14,2984  14,2984          o               i4)3o4  —0,006 

(adopté) 

B 686,71    i4»709  i5,746  —0,037 

C 656,21    17,^77  '7»3o7    — o,o3o    17,318  —0,041 

Dj 589, 5i3   21,610  21,696    — o,o36    21,684  — 0,024 

Di 588,912   21,707  21,724    — 0,017    21,727  — 0,020 

E 526,913   27,519  27,537    — 0,018    27,543  — 0,024 

F 486,074   32,7402  32,749     o      32,773  —0,024 

(adopte^ 

G 430,725      43,660  [4^,568]       -f-0,092      [42,604]  -Ho,o56 

h 4ïo,i2        47>555  47»49^        -ho,o63        47j48i  -f-0,074 

H 396,81        51,189  [51,182]      -^-o,oo7      [51,193]  —0,004 

K 393,33        52,209  [52,i55]  -r-o,o54 

L 381,96        55,769  [55,625]  -+-0,1  J4 

M 372,62        58,980  58,876        -f-0,104        58,894  -f-0,086 

Cd9 360,90        63,426  [63,229]       -+-0,197      [63,268]  -f-o,i58 

N 358, 18        6{,532  [64,459]  -+-0,073 

Cdio 346,55        69,610  69,^54  -4-0,156 

0 344,06        70,778  70,588        -f-0,190        70,587  -f-0,191 

Cdii....     340,  i5        72,672  72,448  -+-o,22{ 

P 336,00        7{»77o  74,'>92'        ^-0,178        74, 571  -4-0,199 

Q 328,58        78,762  78,598        -f-0,164        78,579  -f-o,i83 

Cdl2....   324,70     80,981  [80,459]  -+-0,522 

R 317,98        85,062  [84,99»]      4-0,071      [84,972]  -+-0,090 

Cdî7....     274,17       121,204  121, o63        -î-o,i{i       121, o52  -r-o,i52 

Cdi8 257, i3       143,229  143,229            o              143,266  — 0,037 

ladoptô) 

Cd23 23 1,25       190,018  [190,426]  — 0,408 

Cd2i....     226,45      201,482  201,770        —0,288       201,824  — 0,342 

Cd25....     219,35      220,69145  220,69145        o              220,731  — o,o4o 

'adopté) 

Cd26 2i4,3i      236,274  235,972  -ho,3o2 

Il  a  paru  plus  convenable  de  calculer  pour  les  diverses  parties 

du  spectre  les  coeflGcients  B  et  C  de  formules  à  deux  termes 

B^  G 

^"  io*X«  "^  io»«X*' 
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Les  valeurs  de  B  et  de  C  sont  données  par  le  Tableau  suivanl  : 


Valeur' des  constantes  de  la  formule  ç  = 
calculées  pour  les  différentes  parties 


B 


io«X«       io"X* 
du  spectre. 


Longueur 
d'onde. 


760,4. 
34i,o6 
328,58 


Inicrvallc. 

A-0 

0-Q 
Q-Gdi7 


274,07 Cai7Gfli8 

267,13 Cdi8C(l2i 

226 , 45  .... .  Cd  24  Cd  2  j 

219,35 Cd25Gd'Ji6 

2î4,3i (Gd20) 


H. 

7, 10829'io 
7,0102976 
6,9835270 
6,7501984 
6,4385328 
6,2156710 


C. 

0,1477086 
o , I 593089 
2,1621992 
0,1798024 

0,2004084 
o, 2118366 


6,o5i44io  0,21959^1 


o,  85 17653 
0,8167364 

0,8440748 
0.8293165 
0,8087869 
0,7934880 
0,7820740 


loge. 

,1694059 
,2022400 
,7100487 
,2547955 
,3019160 
,3260011 
,3^16208 


Cn.  DL'FOUH. —  Do  lu  quantité  de  gréle  tombôe  pendant  les  orages  du  21  aoài 
1881  et  du  i3  juillet  1788  et  quelques  mots  sur  Thistoire  des  paragréles,  p.  168. 

En  évaluant  à  o™,oi  environ  l'épaisseur  de  gréle  tombée  dans 
le  district  de  Morges,  le  21  août  1881,  M.  Dufour  estime  à  100  000"*^ 
la  quantité  de  glace  tombée  en  quelques  minutes;  il  faudrait  sans 
doute  décupler  ce  chiflVc  pour  évaluer  la  masse  de  gréions  tombée 
ce  jour-là  dans  tout  le  canton  de  Vaud.  Une  chute  de  glace  aussi 
énorme  est  encore  peu  de  chose  en  comparaison  de  celle  du 
i3  juillet  1788.  Elle  commença  à  6''  du  matin  près  des  Pvrénées, 
traversa  la  France,  la  Belgique  et  la  Hollande,  pour  finir  seulement 
sur  la  mer  Baltique  dans  l'après-midi.  La  surface  du  terrain,  cou- 
verte de  gréle  sur  une  épaisseur  atteignant  peut-être  o",o3,  n'est 
pas  moindre  que  i3oo''™''.  Plusieurs  des  glaciers  des  Alpes  ont  un 
volume  inférieur  à  celui  que  Ton  calculerait  sur  ces  données.  Le 
refroidissement  nécessaire  pour  produire  un  tel  phénomène  suffi- 
rait à  geler  le  lac  Léman  à  une  profondeur  de  0^,70. 

L*auteur  fait  observer  que  les  paragréles  n'ont  point  été  imagi- 
nés dans  le  canton  de  Vaud,  comme  on  Tenseigne  d'ordinaire.  C'est 
à  Bologne,  d'après  la  suggestion  du  professeur  Orioli,  et  en  1824, 
que  les  premiers  paragréles  furent  établis.  Ils  furent  essayés  en 
1825  dans  le  canton  de  Vaud  et  arrachés  à  la  suite  d'une  chute  de 
grêle  qui  tomba  dans  la  nuit  du  22  au  23  juillet  1826  et  s'abattit 
surtout  sur  les  vignes  paragrêlées. 
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G.  CELLERIER.  —  De  la  réfraction  cométaire,  p.  281. 
W.  MEYER.  —  Observations  sur  la  réfraction  cométairc,  p.  52G. 

M.  G.  Cellérler  traite  la  question  de  la  réfraction  à  travers  [la 
queue  d'une  comète  :  i*'  dans  Phypotlièse  que  la  matière  gazeuse 
qui  la  constitue  possède  une  densité  uniforme;  2"  en  admettant 
que  cette  densité  décroît  d'une  manière  continue  de  Taxe  à  la  pé- 
riphérie de  la  queue,  d'après  une  loi  qui  ne  dépend  que  de  la  dis- 
tance à  l'axe.  Il  développe  les  formules  qui  permettent  d'obtenir, 
à  l'aide  des  observations,  la  densité  moyenne  du  gaz  qui  constitue 
la  queue  de  la  comète  et  dont  on  suppose  d'ailleurs  la  nature  in- 
diquée par  des  observations  spectroscopiques. 

La  grande  comète  de  1881  s'est,  à  plusieurs  reprises,  rapprochée 
d'étoiles  fixes  dont  les  rayons  lumineux  ont  dû  traverser  une  par- 
tie de  la  chevelure  de  la  comète.  Dans  trois  de  ces  cas,  M.Wilhelm 
Meyer  a  pu  poursuivre  la  marche  apparente  de  l'étoile  à  travers  la 
chevelure,  en  faisant  des  mesures  micrométriques  suivies  de  la  po- 
sition du  noyau  de  la  comète  par  rapport  à  l'étoile,  pendant  la 
durée  du  passage.  En  appliquant  à  ces  observations  les  formules 
de  M.  Cellérier,  il  a  trouvé  que  la  réfraction  cométaire  était  effec- 
tivement mesurable.  Les  valeurs  de  la  puissance  réfractive 
moyenne  e  diminuent  quand  la  distance  réelle  de  l'étoile  au 
noyau  de  la  comète  augmente  ;  elles  paraissent  varier  en  raison 
inverse  du  carré  de  cette  distance,  ainsi  qu'on  le  voit  par  le 
Tableau  suivant  : 

Dates.  £.  rfa.  .  "  • 

•;t()  juin 0,00000916  1.4,3  0,00000916 

i3  juillet 0,00000299  2.5,3  0,00000936 

i*^  août o,ooooo3i7  24,6  0,00000938 

La  dislance  t/o  =  ï4''>3  correspondrait  à  10  aoo*'"*  du  noyau. 

Les  observations  spectroscopiques  ayant  montré  que  le  noyau 
et  la  chevelure  de  la  comète  en  question  devaient  être  considérés 
comme  formés  d'un  hydrocarbure,  probablement  l'éthylène,  il  y  a 
lieu  de  recherchera  quelle  pression  moyenne  ce  gaz  posséderait  la 
puissance  réfractive  0,00000916.  En  partant  du  nombre  OyOoi  356, 
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indiqué  par  Dalong  pour  la  paîssance  réfractîve  normale  de  Télh y- 
lène.  on  trouve  une  pression  de  o*  "r^^T?  ^^  environ  5*"  de  mer- 
core. 

Bien  entendu,  les   résultats   ne  peuvent  être  considérés   que 
comme  fixant  Vordre  de  grandeur  des  quantités  considérées. 
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8UB  LB  POm  GRITiaUE  DES  ftAZ  LiaUÉnABLBS; 

Par  m.  J.  JâMIN. 

L!attent!on  ayant  été  ramenée  sur  la  liquéfaction  des  gaz,  je 
me  propose  de  développer  ici  les  réflexions  que  ce  sujet  m'a  sug- 
gérées. 

Le  remarquable  travail  publié  par  M.  Andrews  en  1870  (*)  a 
démontré  que,  pour  liquéfier  i^acide  carbonique,  il  faut  employer 
des  pressions  croissant  jusqu'à  -jS"'"*  quand  la  température  s'élève 
jusqu'à  3i®.  A  cette  limite,  le  phénomène  change;  on  voit  bien 
encore  une  diminution  rapide  de  volume,  et  l'on  remarque  des 
stries  ondoyantes  et  mouvantes  comme  dans  un  mélange  de  deux 
liquides  différents  en  densité;  mais  il  n'y  a  plus  de  liquéfaction, 
quelle  que  soit  la  pression  exercée.  En  résumé,  en  deçà  de  3i°,  le 
gaz  est  liquéfiable  ;  au  delà;  il  ne  Test  plus  :  c'est  le  point  cri- 
tique. 

Ces  faits  sont  incontestables  et  la  notion  du  point  critique  a 
rendu  de  grands  services;  mais  elle  est  inexpliquée  et,  peut-être, 
inexactement  interprétée.  Je  crois  que  les  gaz  sont  liquéfiables  à 
toute  température  quand  la  pression  est  suffisante,  mais  qu'une 
circonstance  inaperçue  a  empêché  de  le  voir.  Pour  le  faire  com- 
prendre, reprenons  les  expériences  de  Cagniard-Latour. 

On  a  rempli  jusqu'à  la  moitié  ou  aux  deux  tiers  un  tube  de 
verre  épais  avec  de  l'eau  sous  la  seule  pression  de  sa  vapeur;  on  a 
fermé  à  la  lampe  et  on  a  chauffé  jusqu'à  3oo°  ou  4oo".  D'après  les 
lois  connues,  la  quantité  de  vapeur  superposée  au  liquide  aug- 
mente très  rapidement;  sa  densité  croît  dans  le  même  rapport  que 
son  poids  sans  limite  connue.  D'autre  part,  la  portion  demeurée 
liquide  éprouve  une  dilatation  croissante  qui  finit  par  dépasser 
celle  des  gaz  (Thilorier);  il  est  clair  que,  par  l'eflct  de  ces  varia- 
tions inverses,  on  finit  par  atteindre  une  température  limite  où 
liquide  el  vapsur  ont  le  même  poids  sous  le  même  volume. 

A  ce  moment,  ils  ne  sont  plus  séparés;   la  vapeur  ne  se  réfugie 


(')  Annales  de  Chimie  el  de  Physique,  \*  série,  t.  XXI,  p.  208. 

y.  de  Phys.,  a»  série,  t.  II.  (Septembre  i883.)  a6 
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pas  dans  le  haut,  le  liquide  ne  tombe  pas  dans  le  bas;  on  voit  tout 
d'abord  le  ménisque  disparaître,  la  surface  de  séparation  cesser 
d'être  distincte  (Drion),  puis  la  masse  entière  se  mêler  avec  des 
stries  ondoyantes  et  mouvantes  qui  accusent  un  mélange  de  den- 
sités différentes,  et  enfin  le  tout  prendre  un  état  homogène  qu'on 
suppose  gazeux.  On  a  atteint  le  point  critique,  qu'on  peut  définir 
la  température  où  un  liquide  et  sa  vapeur  saturée  ont  la  niéme 
densité.  Mais  la  loi  générale  de  la  vaporisation  n'en  est  pas  pour 
cela  brusquement  interrompue  :  le  liquide  continue  d'être  à  son 
point  d'ébuUition  et  à  sa  tension  maxima;  s'il  n'est  plus  visible, 
c'est  qu'il  s'est  mêlé  au  gaz  dans  lequel  il  nage,  à  cause  de  l'éga- 
lisation des  densités,   et,  quand  la  température  continue  d'aug- 
menter, la  tension  continue  de  croître  en  restant  maxima  jusqu'à 
l'entière  volatilisation  du  liquide;  après  quoi,  mais  après  quoi  seu- 
lement, l'espace  cesse  d'être  saturé,  la  pression  d'être  limitée  :  il 
n'y  a  plus  qu'une  vapeur  sèche,  qu'un  gaz  éloigné  de  son  point  de 
liquéfaction. 

Il  faut  se  rendre  bien  compte  de  cet  état  très  particulier  du  li- 
quide pendant  qu'il  est  ainsi  invisible  et  qu'il  nage  dans  sa  va- 
peur. En  général,  une  vapeur  saturée  se  distingue  du  liquide 
générateur  par  deux  conditions  :  sa  densité  moindre  et  sa  chaleur 
latente;  ici  les  densités  sont  égales,  comme  on  vient  de  le  voir,  et 
la  chaleur  latente  est  nulle,  puisque  le  volume  ne  change  point  et 
qu'il  n'y  a  aucun  travail  d'expansion.  De  là  vient  que  dans  les 
oxpéiienccs  de  Cagniard-Latour  on  voit  si  brusquement  le  liquide 
renaître  ou  disparaître  par  les  moindres  abaissements  ou  éléva- 
tions de  température.  En  résumé,  au  point  critique,  rien  ne  dif- 
férencie le  liquide  de  sa  vapeur,  ni  la  tension,  ni  la  densité,  ni  la 
chaleur  de  constitution,  ni  l'aspect,  ni  aucune  propriété  qui  les 
puisse  distinguer. 

Si,  au  lieu  de  rexpérience  de  Cagniard-Latour,  on  suit,  dans 
leur  détail,  celles  de  M.  Andrews,  on  peut  les  résumer  comme  il 
suit.  Quand  on  comprime  graduellement  un  gaz  confiné  dans  un 
espace  clos  : 

i^  Sa  pression  augmente  jusqu'à  une  limite  fixe,  la  tension 
niaxinia;  si  Ton  essaye  de  la  dépasser,  le  gaz  se  condense;  c'est 
le  point  de  liquéfaction^  c'est  le  point  d'^ébullition  sous  celte 
pression  ; 
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2^  La  pression  de  liquéfaction  augmente  rapidement  avec  la 
température  sans  limites  connues,  mais  sans  cesser  d'exister  et 
sans  changer  de  caractère  à  un  point  critique  quelconque; 

3®  Aux  températures  basses,  la  densité  de  la  vapeur  saturée  est 
moindre  que  celle  du  liquide  générateur;  à  partir  d'une  limite 
déterminée,  elle  lui  devient  et  lui  reste  égale  :  c'est  le  point  cri- 
tique ; 

4^  A  partir  du  point  critique  et  au  delà,  le  liquide  est  mêlé  et 
confondu  avec  sa  vapeur  saturée  ; 

S*'  A  partir  du  point  critique  et  au  delà,  il  n'y  a  plus  de  cha- 
leur latente  ; 

6"*  A  partir  du  point  critique  et  au  delà,  l'état  liquide  est  con- 
fondu avec  l'état  gazeux. 

On  voit  que,  au  point  de  vue  où  je  me  place,  toutes  les  lois  de 
la  formation  des  vapeurs  et  de  leur  condensation  sont  maintenues, 
et  que  l'exception  du  point  critique  est  expliquée  par  l'égalisation 
des  densités.  On  va  voir  que  la  même  théorie  explique  des  faits 
jusqu'à  présent  incompréhensibles  et  qu'elle  en  prévoit  d'autres 
qui  ont  leur  iniérét.  M.  Cailletet  fît  en  1880  (*)  l'expérience  sui- 
vante, à  laquelle  on  n'a  pas  prêté  l'attention  qu'elle  mérite  et 
qu'on  a  oubliée  parce  qu'on  ne  la  comprenait  pas.  Ayant  com- 
primé dans  son  appareil  un  mélange  formé  de  i  partie  d'air  et  de 
j  parties  d'acide  carbonique,  M.  Cailletet  vit  d'abord  ce  dernier 
gaz  prendre  l'état  liquide  sous  une  pression  moyenne  ;  puis,  sans 
changer  la  température,  mais  en  élevant  la  pression  jusqu'à  i5o 
ou  200*'™,  il  vit  le  liquide  formé  disparaître  en  totalité  :  on  dirait 
que  l'augmentation  de  pression  fait  naître  un  point  critique 
comme  l'élévation  des  températures,  ce  qui  n'est  guère  admis- 
sible. La  théorie  que  je  viens  d'établir  explique  comme  il  suit  et 
très  aisément  ce  curieux  phénomène. 

Par  une  pression  moyenne,  Tacide  carbonique  atteint  son  point 
de  condensation  et  se  liquéfie  partiellement  d'abord.  Si  l'on  con- 
tinue de  réduire  le  volume,  la  pression  de  l'acide  carbonique 
n'augmente  plus,    puisqu'elle  avait  déjà   atteint  son  maximum, 


{■  )  Comptes  rendus  des  séances  de  l\icudetnie  des  iicicnces,  séance  du  2  fé- 
vrier 1880. 
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mais  celle  de  l'air  continue  de  croître  indéfiniment,  et  avec  elle  la 
densité  totale  de  Tatmosphère  gazeuse.  Cette  densité  devient 
égale  à  celle  du  liquide  déjà  formé,  qui  alors  ne  reste  plus  au  fond 
du  vase,  mais  se  répand,  dans  l'atmosphère  tout  entière,  ayant 
perdu  tout  son  poids  suivant  le  principe  d'Archimède. 

C'est  par  l'exactitude  de  ses  prévisions  qu'on  juge  de  la  vérité 
d'une  théorie.  Or,  s'il  est  vrai  que  la  disparition  de  l'acide  liquéfié 
soit  due  à  l'égalisation  des  densités,  on  la  retardera  en  remplaçant 
l'air  du  mélange  par  un  gaz  moins  dense,  par  l'hydrogène. 

J'ai  transmis  cette  conséquence  à  M.  Cailletetqui  s'est  empressé 
de  la  soumettre  à  l'expérience.  Il  a  fait  deux  mélanges  contenant 
tous  deux  5^"*^  d'acide  carbonique  contre  i^"^  d'air  pour  le  premier 
et  d'hydrogène  pour  le  second.  Dans  les  deux  cas,  il  a  obtenu  la 
liquéfaction  de  l'acide  carbonique  sous  des  pressions  moyennes  et 
sa  disparition  totale  avec  des  compressions  plus  puissantes;  dans 
les  deux  cas,  le  ménisque  s'effaçait  d'abord  :  c'était  le  moment  où 
les  densités  du  liquide  et  de  l'atmosphère  devenaient  égales;  en- 
suite le  liquide  disparaissait  et,  conformément  à  la  théorie,  il  dis- 
paraissait à  des  pressions  très  différentes  et  bien  plus  consi- 
dérables pour  le  mélange  d'hydrogène  que  pour  le  mélange  d'air. 

Voici  les  résultats  de  M.  Cailletet,  ramenés,  par  une  construc- 
tion graphique,  aux  mêmes  températures.  On  verra  qu'à  20"  il 
faut  plus  de  200"^"  pour  l'hydrogène;  il  n'en  faut  que  100  pour 
l'air. 

Pression  de  disparilion 

pour  les  mélanges 

d'acide  carbonique  et 

Température.  d'air.  d'hydrogène. 

i5 i35  245 

16 i3o  236 

17 125  227 

18 120  218 

19 114  208 

20 108  199 

21 102  190 

22 96  181 

23 90  172 

24 85  i63 

25 79  i53 


% 
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De  ces  expériences,  qui  seront  certainement  continuées,  il  se- 
rait facile  d'établir  une  comparaison  entre  les  densités  de  Pair  et 
de  l'hydrogène  à  diverses  températures  et  sous  une  même  pres- 
sion. 

Lorsque  le  mélange  est  moins  riche  en  acide  carbonique, 
M.  Cailletet  a  remarqué  que  la  liquéfaction  de  ce  gaz  est  toujours 
retardée  et  quelquefois  impossible.  En  effet,  quand  par  la  pres- 
sion on  ramène  le  volume  total  au  dixième  ou  au  centième,  les 
deux  gaz  éprouvent  la  même  réduction,  mais  non  pas  la  même 
augmentation  de  pression  :  celle  de  l'air  se  multiplie  par  lo  ou 
loo,  celle  de  l'acide  carbonique  augmente  moins  rapidement, 
puisque  la  loi  de  Marîotte  ne  s'applique  plus.  De  là  un  retard  de 
liquéfaction  ;  et  quand  enfin  l'acide  carbonique[a  atteint  son  maxi- 
mum de  tension  et  qu'il  passe  à  l'état  liquide,  sa  densité  peut  être 
devenue  égale  et  quelquefois  inférieure  à  celle  de  l'atmosphère 
superposée.  Dans  ce  cas  il  s'y  mêle,  il  y  nage,  on  est  porté  à 
croire  qu'il  a  perdu  la  propriété  de  se  liquéfier  sous  pression  ;  il 
n'a  perdu  que  la  propriété  de  se  rassembler  au  fond  du  vase  par 
excès  de  densité. 

N'est-il  pas  permis  d'espérer  une  autre  terminaison  de  cette 
expérience?  Si  l'on  augmentait  indéfiniment  la  pression  totale, 
l'acide  carbonique  continuerait  de  se  liquéfier  et  sa  densité  varie- 
rait peu;  mais  celle  de  l'atmosphère  gazeuse  augmenterait  indéfi- 
niment et  deviendrait  supérieure  à  celle  du  liquide  qui  peut-être 
se  séparerait;  mais  alors  il  se  rassemblerait  au  sommet  du  tube  au 
lieu  de  tomber  au  fond.  C'est  un  second  essai  que  j'ai  proposé  à 
M.  Cailletet,  qui  s'est  empressé  de  le  tenter;  ii  n'y  a  pas  réussi, 
mais  je  ne  désespère  pas. 


8UB  LA  G0MPBE88IBIUTÉ  ET  LA  LiaUÉFAGTIOI  DES  ftAI 

Par  m.  J.  JAMIN. 

Au  lieu  d'énoncer  la  loi  de  Mariotte  en  disant  que  les  volumes 
sont  en  raison  inverse  des  pressions,  il  est  plus  simple  d'exprimer 
que  la  densité  d'un  gaz  est  proportionnelle  à  sa  pression,  ce  qui 
se  construit  par  une  droite,  la  plus  simple  de  toutes  les  lignes,  et 


I 
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mel  grapliiquemenl  en  (évidence  les  moindres  irrcgularili's  de  la 

loi.  Je  vais  loiil  d'abord  appliquer  ce  mode  de  notation  aux  eupé- 


s  d'Andit 


latives  à  la  liquéfaction  de  l'acide 


et  montrer  qu'elles  justifient  numérique  ment  les  idées  que  j'ai 
développées  dans  l'article  précédent. 

Ces  expériences  ont  été  faites  aux  températures  de  i  3",  i,  21  ",5. 
Si",!,  Sa", 5,35", 5,  A  i3',  i,  la  courbe  des  densités  se  compose  de 
trois  parties  distinctes  AB,  BC,  CD  :  AB  représente  la  densité  à  l'état 
gazeux;  elle  s'étend  de  zéro  à  49''" j  f^''^  ^st  convexe  par  rapport 
à  l'axe  des  x:  la  densité  croîi  plus  vite  que  la  pression,  la  com- 


pressibilité  est  excessive  cl  s'exagère  jusqu'en  B.  En  ce  point  H, 
00  voit  un  brusque  cbangement  de  direction  :  c'est  le  moment  où 
le  gaz,  ayant  atteint  la  pression  maxima,  commence  sa  liquéfaction 
qui  se  poursuit  et  se  complète  jusqu'en  C,  moment  où  tout  le  gar. 
a  disparu.  La  densité  CH  du  liquide  formé  est  beaucoup  plus 
grande  que  celle  du  gaz  BH.  A  partir  de  C,  un  nouveau  change- 
ment brusque  se  montre  dans  l'allure  de  la  courbe  qui  devient  con- 
cave. La  compressibilité  a  diminué  tout  à  coup  en  C  et  continue 
ensuite  de  décroître  lentement  :  c'est  celle  du  liquide  au  moment 
de  sa  formation.  Rien  n'est  plus  net  que  ces  pbéoonièncs  :  l'acide 
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carbonique  se  comporte  comme  la  vapeur  d^eau,  le  liquide  formé 
se  sépare  nettement  de  l'atmosphère  gazeuse,  parce  qu'il  est  beau- 
coup plus  lourd,  et  le  premier  changement  brusque  C  accuse  le 
moment  précis  où  la  liquéfaction  commence. 

Les  mêmes  changements  d'allure  se  retrouvent  aux  températures 
suivantes  :  en  B'  à  21",  en  B^à  3i",  1,  en  B'"  à  35%  5.  En  chacun  de 
ces  points,  la  tension  du  gaz  est  maxima  et  la  liquéfaction  com- 
mence. Il  faut  tout  d'abord  jusûfier  cette  conclusion. 

Regnault  et  Andrews,  séparément  et  par  des  méthodes  diffé- 
rentes, ont  mesuré  les  pressions  maxima  de  l'acide  carbonique 
liquide  à  des  températures  croissantes  jusqu'à  3i^.  Elles  sont  con- 
cordantes, sensiblement  proportionnelles  aux  températures  et  se 
construisent  par  une  droite  que  l'on  peut  sans  erreur  probable 
prolonger  jusqu'à  36*^.  Or  ces  tensions  maxima  sont  sensiblement 
égales  aux  abscisses  des  points  B,  B',  B'^  :  ces  points  figurent  donc 
en  réalité  le  moment  où  la  liquéfaction  commence. 


o 


Température i3,i         21, 5        3 1,2        32,5        35,5 

Tensions  maxima  II 44"*°*        60,1         77,0        80,0        83,9 

Abscisses  des  points  B 49  60,7         75,6        78,5        83,2 

La  liquéfaction  se  réalise  en  effet  aux  pressions  indiquées  quand 
les  températures  sont  de  i3"  ou  ai**;  mais  à  31*", 2  elle  ne  se  voit 
plus  :  on  atteint  le  point  critique.  Elle  ne  se  voit  pas  davantage 
à  32^,5  ni  à  35^,5  ni  à  aucune  température  supérieure.  Cependant 
elle  doit  se  faire  et  il  faut  chercher  pourquoi  elle  ne  se  montre  pas. 
Les  points  B,  B',  B"  s'alignent  sur  une  courbe  presque  droite  qui 
s'élève  progressivement  ;  de  même,  les  points  C,  C,  C  se  trouvent 
sur  une  ligne  qui  est  descendante  et  qui  rencontre  la  première 
approximativement  en  B"'',  C"^;  cela  veut  dire  que  la  densité  minima 
du  liquide  au  moment  de  sa  formation  est  d'abord  très  supérieure 
à  la  densité  maxima  du  gaz  au  moment  où  il  se  liquéfie,  mais  que  la 
différence  entre  ces  deux  densités  diminue  quand  la  température 
s'élève  et  que  vers  35®  cette  différence  est  nulle;  d'où  il  suit  qu'à 
des  températures  inférieures  à  35"  le  liquide  doit  se  former  et  se 
rassembler  au  fond  du  vase  par  excès  de  poids  et  que,  au  delà 
de  33'*,  il  peut  encore  se  former,  mais  ne  peut  plus  se  séparer  du 
gaz,  parce  que  cet  excès  lui  manque. 

11  n'est  même  pas  nécessaire  que  les  densités  soient  rigoureu- 
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sèment  égales  pour  que  la  séparation  cesse  de  se  faire  :  il  suffit 
qu'elles  soient  peu  différentes;  en  effet,  la  force  qui  sollicite  l'unité 
de  volume  liquide  à  tomber  est  égale  à  la  différence  des  densités 

D  —  rf  et  le  rapport  de  ce  poids  à  celui  du  gaz  est  — ^^—  •  J'ai  calculé 

ce  rapport  dans  les  expériences  d' Andrews  et  j'ai  trouvé,  comme 
il  suit;  qu'à  iZ°  le  liquide  est  près  de  cinq  fois  plus  dense  que  le 
gaz,  tandis  qu'à  35"  il  ne  pèse  plus  que  les  6  centièmes;  on  peut 
croire  que  c'est  une  force  insuffisante  pour  produire  sa  séparatiou 
et  que,  le  point  critique  théorique  étant  en  réalité  vers  35**,  la 
liquéfaction  cesse  expérimentalemenl  de  s'accomplir  à  une  tempé- 
rature moindre,  qu'Andrews  a  fixé  à  3i**  : 

Température i3*,i         21, 5  Si, 5  3a, 5  35,5 

^      .  ,  (  du  liquide  D..     Ai5  AZ2,  336  3ig  3oi 

Densité  {    ,             ,  «;-  /on 

(  du  gaz  a 85  110  aïo  241  286 

Rapport  — -7 — 4>6  2,9  0,60  o,36  0,06 

Pour  nous  confirmer  dans  les  idées  que  je  soutiens ,  cher- 
chons comment  se  dilate  une  masse  gazeuse  qui  a  dépassé  son 
point  critique,  par  exemple  entre  3 1,1  et  35,5;  il  suffît  pour  cela 
de  mener  des  lignes  verticales,  telles  que  F,  F'  :  elles  rencontrent 
les  deux  courbes  de  densité  en  des  points  F,  F'  qui  correspondent 
à  la  môme  pression,  à  des  températures  différentes  et  à  des  den- 
sités D,  D'  qu'on  mesure  sur  les  courbes. 

On  a  la  relation 

-  =  i  -^  a  (f  -  t), 

ce  qui  permet  de  calculer  le  coclïicient  de  dilatation  a.  Comme  on 
le  verra  par  le  Tableau  suivant,  il  atteint  des  valeurs  énormes,  ce 
qu'on  savait  déjà  ;  mais  il  éprouve  dans  ses  variations  des  particu- 
larités très  instructives  entre  75^'™,6  et  y6"*™  :  il  s'élève  brusque- 
ment de  0,0821  à  o,  2716,  ce  qui  serait  inexplicable  si  l'on  n'ad- 
mettait qu'à  75"^",6  et  à  3j°,  i  le  gaz  est  en  réalité  liquéfié,  bien 
qu'il  ait  Tapparencc  gazeuse,  et  qu'en  passant  à  la  température  de 
35,5  il  reprend  l'état  gazeux,  ce  qui  entraîne  une  dilatation  subite 
et  énorme  ;  de  même,  entre  82*'"  et  83*'", 4>  ^^  coefficient  décroît 
tout  à  coup  de  o,i3i4  à  0,0703,  c'est-à-dire  de  près  de  moitié; 
cela  ne  peut  s'expliquer  que  si  l'on  sait  qu'à  83**", 4  1^^  matière  a 
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atteint  son  état  liquide  aux  deux  températures  de  3i°yi  et  de  55^,5 
et  qu^alors  c^est  Pacide  maintenu  liquide  qui  se  dilate  sans  changer 
d*état  avec  un  coefficient  devenu  plus  petit  tout  à  coup. 

Pression  Coefficient  Pression  Coeffîcient 

H.                             a,  H.                             a. 

65 0,0175  82 0,i3ii4 

70 0,0277  83,4 0,0708 

75 0,0687  ^4 0,0559 

75,6 0,0821  85 0,0468 

76 0,2716  87 0,0343 

78 o,2|38  90 0,0277 

80 0,1882  95 0,0018 

On  peut  se  demander  maintenant  si  le  liquide  se  constitue  réel- 
lement avec  ses  propriétés  ordinaires  au  milieu  d'une  atmosphère 
gazeuse  dont  il  ne  pourrait  se  séparer,  n.* ayant  pas  d'excès  de  den- 
sité, et  où  il  nagerait  comme  un  brouillard  :  il  est  plus  probable 
qu'il  y  a  dans  le  vase  une  masse  homogène  qui  n'est  plus  tout  à 
fait  à  l'état  de  gaz,  parce  qu'elle  a  pris  tout  à  coup  une  densité  très 
grande,  qui  n'est  pas  encore  tout  à  fait  liquide,  parce  qu'elle  con- 
serve une  grande  dilatabilité  et  une  grande  compressihilité,  mais 
qui  offre  des  propriétés  intermédiaires;  elle  n'en  a  pas  moins  subi 
une  transformation  évidente  de  l'état  physique,  que  nous  conti- 
nuerons de  considérer  comme  une  liquéfaction.  Cette  manière  de 
voir  n'est  pas  incompatible  avec  les  expériences  de  MM.  Cailletet 
et  Hautefeuille,  faites  avec  l'huile  de  galbanum. 

L'étude  détaillée  des  courbes  de  densité,  après  qu'on  a  dépassé 
la  température  critique,  va  justifier  cette  manière  de  voir.  On  a 
calculé  de  2*  "  en  a*'"  la  valeur  de  D'  —  D,  c'est-à-dire  les  aug- 
mentations successives  de  densité  pour  des  excès  de  compression 
égaux,  ce  qui  a  donné  : 

Pression.  70  72  74  76  78  80  82  84  86  88  90  92  9}  96  98  100 
D'— D..  10    II    12    i3    3i    38    72    27    i5    i3      9      8      7      7       5 

Il  est  bien  évident  que,  de  8a*'"  à  84*  ",  le  gaz  éprouve  un  accrois- 
sement rapide  et  considérable  de  densité.  C'est  à  ce  moment  qu'il 
change  d'état  :  c'est  une  véritable  liquéfaction,  bien  qu'elle  ne  soit 
pas  révélée  par  le  rassemblement  d'un  liquide.  Avant  81*'"*,  c'était 
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liîi  gaz;  après,  c'est  un  liquide.  Mais  ce  qu'il  faut  remarquer,  c'est 
que  cette  transformation  est  préparée  à  l'avance  par  une  compres- 
sibilité  croissante  du  gaz  et  qu'elle  est  suivie  après  par  un  pliéno- 
mène  inverse  pour  le  liquide.  Le  passage  de  Tun  à  l'autre  état  est 
rapide,  il  n*est  pas  brusque.  Il  l'est  de  moins  en  moins,  et  il  se  fait 
à  des  pressions  de  plus  en  plus  fortes,  à  mesure  que  la  tempéra- 
ture s'élève. 

Lorsque  Regnault  fit  ses  célèbres  expériences,  il  trouva  que 
l'acide  carbonique  offrait  une  compressibilité  croissante,  qui  devait 
forcément  aboutir  à  une  liquéfaction.  Dans  ses  belles  recherches, 
Andrews  a  montré  que  cette  liquéfaction  devenait  impossible  au 
delà  d*une  certaine  température;  il  s'est  arrêté  là.  Il  aurait  pu  tirer 
de  ses  expériences  une  conséquence  importante  qui  lui  a  échappé, 
et  sur  laquelle  je  vais  appeler  l'attention.  A  35°, 5,  la  courbe  des 
densités  est  figurée  par  AB'"D'";  elle  est  d'abord  convexe  jusqu'à 
83*'°:  cela  veut  dire  que  la  compressibilité  est  excessive  et  crois- 
sante jusqu'en  D''C'^  Arrivés  là,  nous  trouvons  un  point  d*inflexion, 
un  changement  de  courbure.  Au  point  de  contact  K  de  la  courbe 

avec  sa  tangente,  menée  du  point  A,  le  quotient  tt  =  — rr  est  maxi- 
mum; la  compressibilité  est  la  plus  grande  possible.  A  partir  du 
point  K,  Tj-  =  — il  va  en  diminuant;  la  compressibilité  décroît  len- 
tement; à  la  limite,  elle  est  nulle.  Ce  changement,  qui  a  échappé  à 
Andrews,  est  général;  il  se  retrouve  pour  tous  les  gaz.  M.  Cailletet, 
au  grand  étonnement  des  savants  et  par  des  appareils  qui  lui  per- 
mirent de  porter  les  pressions  jusqu'à  yoo**",  découvrit  que,  pour 
Toxygène  et  Tazote,"  le  produit  v  H  va  d'abord  en  diminuant,  atteint 
une  limite  minima,  puis  croît  de  nouveau.  Depuis  cette  époque, 
M.  Amagat,  par  des  méthodes  analogues  et  des  expériences  d'ail- 
leurs bien  faites,  a  confirmé  les  résultats  de  M.  Cailletet,  et  les  a 
étendus,  à  racétylcne,  au  formènc  et  à  Toxyde  de  carbone.  Ces 
résultats  sont  exactement  ceux  que  je  viens  de  signaler  comme 
conclusion  des  expériences  d'Andrews.  La  courbe  des  densités 
offre  donc  avec  tous  les  gaz  le  même  caractère  :  toujours  elle  est 
convexe  à  des  pressions  basses,  toujours  elle  est  concave  aux  pres- 
sions les  plus  hautes,  toujours  elle  a  un  point  d'inflexion  intermé- 
diaire. Il  faut  maintenant,  en  suivant  Tinterprétation  des  idées  que 
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je  produis,  y  ajouter  que  ce  point  d'inflexion  est  un  point  de 
liquéfaction. 

A  l'appui  de  ces  assertions,  je  transcris  les  valeurs  de  D'  —  D 
de  10**"*  en  10*'™  pour  l'oxygène,  d'après  M.  Amagat,  à  la  tempé- 
rature de  o**,  3.  On  reconnaîtra  les  mêmes  variations  que  pour  l'a- 
cide carbonique  pris  à  35®,  5,  avec  cette  difTérence  que  le  point 
d'inflexion  ou  de  liquéfaction  est  moins  accusé.  Il  se  place  entre 
100  et  1 10*^"*  : 

Pressions  init.  ao  3o  4^  5o  60  70  80  90  100  iio  lao  i3o  i^o  i5o  160  170  180  190 
1>'-D "     76  77  77  78  78  79  7982    83  77  78  78  78  77  76  75  75 

J'ai  construit  également  les  courbes  des  densités  d'après  les 
expériences  de  M.  Amagat  pour  diverses  matières,  et  trouvé  les 
nombres  suivants  pour  la  pression  du  point  de  liquéfaction  ou 
d'inflexion  et  du  point  K'de  compressibilité  maxima. 

Point  d'inflexion.      Point  K. 
alm  tim 

Oxygène 102  i3o 

Formène 9J  127 

Éthylène 67  83 

Azote 55  109 

Hydrogène o  o 

Considérons,  en  particulier,  l'un  de  ces  gaz,  par  exemple 
l'oxygène;  le  point  de  liquéfaction  se  place  à  loa*'"*,  celui  de  com- 
pressibilité maxima  à  130*^".  A  une  température  plus  élevée  ces 
deux  points  se  reculeraient  à  des  pressions  plus  hautes;  ils  se  rap- 
procheraient de  l'origine  par  un  refroidissement.  Pour  une  tempé- 
rature sufQsamment  basse^  le  point  K  pourrait  diflerer  très  peu  àv. 
celte  origine,  et  alors  l'expérience  ne  donnerait  que  la  portion  de 
courbe  qui  suit  le  point  K.  Elle  accuserait  toujours  une  compres- 
sibilité par  défaut  et  décroissante.  Or,  c'est  là  le  cas  d'hydrogène. 
N'est-on  pas  en  droit  de  conclure  qu'à  la  température  ordinaire, 
et  sous  les  pressions  qui  atteignent  à  peine  3  ou  4*'°*»  Thydrogène 
a  dépassé  son  point  d'inflexion,  et  que,  par  conséquent^  il  est  li- 
quide? Quelque  inattendue  que  paraisse  cette  conclusion,  elle  satis- 
ferait à  la  loi  de  continuité  et  ferait  rentrer  Thydrogène,  jusque-là 
si  embarrassant,  dans  les  conditions  générales  de  compressibilité 
des  gaz. 
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Parmi  les  franges  que  présentent  les  lames  cristallisées  quand 
on  les  observe  dans  les  appareils  de  polarisation  à  lumière  conver- 
gente, tels  que  la  pince  à  tourmalines  et  le  microscope  polarisant, 
il  en  est  quelques-unes  qu'on  néglige  habituellement,  parce  que 
leur  calcul  est  trop  compliqué  et  parce  qu'on  ne  peut  pas  les  ob- 
server dans  la  lumière  ordinaire  :  ce  sont  les  franges  des  lames 
obliques  à  Taxe.  Je  voudrais  montrer  que  le  calcul  de  ces  franges 
peut  se  simplifier  assez  pour  permettre  de  l'introduire  dans  l'en- 
seignement et  qu'on  peut  facilement  non  seulement  les  observer, 
mais  encore  les  projeter  à  la  lumière  monochromatique.  Je  me 
bornerai  au  seul  cas  des  cristaux  à  un  axe  (  *). 

I.  —  Calcul  GÉnéiiAL  des  frahiges. 

La  frange  ou  la  courbe  isochromatique  est  le  lieu  des  points  où 
chaque  couple  de  rayons  de  même  direction  vient  rencontrer  la  se- 
conde face  du  cristal  avec  un  relard  constant.  L'effet  sera  maximum 
lorsque,  les  tourmalines  étant  croisées  et  la  section  principale  de 
la  lame  à  45",  ce  retard  sera  un  nombre  entier  de  longueur  d'onde; 
de  sorle  qu'en  appelant  o  ce  retard,  X  la  longueur  d'onde  et  k  un 
nombre  entier,  on  aura  d'abord  cette  première  relation 

0  =  A'X. 

m 

Si    Ton  appelle  e  l'épaisseur  de  la   lame,  r  l'angle  du   rayon 

double  avec  la  normale,  et  par  suite  — '—  le  chemin  parcouru  par 

les  deux  rayons  ordinaire  et  extraordinaire  avec  des  indices  diffé- 
rcnts,  le  relard  sera  égal  à  ce  chemin  multiplié  parla  différence 


(')  Ce  problème  a  été  Irailé,  pour  la  première  fois, par  Langbcrg,cic  Christiania 
{Annales  de  Poggendorjf,  Erganzungsbancl,  iS^Jî,  p.!  529-5G5).—  Ohm  l'a  encore 
traité  en  i853,  dans  un  long  Mémoire  (208  pages)  inséré  au  tome  Vil  de  l'Acadé- 
mie de  Munich. 
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des  indices  ou  par  {n!  —  n)sin^6,  en  appelant  ni  et  n  les  deux 
indices  principaux,  et  0  Tangle  de  la  direction  commune  aux  deux 
rayons  avec  l'axe  du  cristal,  de  façon  qu'on  aura,  pour  la  différence 
de  marche, 


(I) 


0  =  

cosr 


Considérons  l'angle  trièdre  qui  aurait  pour  arêtes  :  la  normale 
à  la  lame  IC,  la  direction  de  Taxe  optique  lA  faisant  avec  la  noi^ 
maie  Tangle  AIG  =  a,  la  direction  du  couple  de  rayons  IR  faisant 


avec  la  normale  l'angle  RIC  =  /•  et  avec  l'axe  l'angle  RIA  =  6.  Ap- 
pelons (o  l'angle  de  la  section  principale  de  la  lame  ICA  avec  le 
plan  de  réfraction  ICR;  la  première  équation  de  la  trigonométrie 
sphérique  nous  donnera 


(^) 


cos6  =  cos?xcosr-+-  sina  sinrcoso). 


L'élimination  de  6  entre  (i)  et  (2)  conduit  à  l'équation  de  la 
frange.  En  se  bornant  au  cas  où  l'angle  r  est  petit  comme  dans  la 
pince  à  tourmalines,  on  peut  négliger  les  puissances  de  sinr  supé- 
rieures à  la  seconde,  et  alors,  si  Ton  représente  par/?  la  différence 
de  marche  des  deux  rayons  normaux  à  la  lame,  en  posant 

p  =  {n  —  n)e  sin*a, 


(3) 


rélimination  conduit  à  l'équation  Cnale 

l  (cos'a-h  jsin'a)  sin'r 


(4) 


( 


—  sin'acos'o)  sin'r  —  sinsacosojsinr 


=  ( 1  Jsin'a. 


Prolongeons  le  double  rayon  IR  jusqu'à  la  seconde  face  de  la 
lame  en  P,  et  joignons  le  point  P  au  point  G,  puis  marquons  en 
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CxIsl  trace  de  la  section  principale  sur  cette  seconde  face,  nous 
voyons  d'abord  que  Tangle  PC^  est  Tangle  variable  o);  le  rayon 
vecteur  p  =  PC  =  IC  tangr  ^  e  sin r,  puisque  nous  négligeons 
sin'r.  L'équation  est  une  relation  entre  o)  et  p^  c'est  donc  l'équa- 
tion polaire  de  la  frange. 

Si  on  veut  l'avoir  en  coordonnées  rectilignes,  on  prendra  pour 
origine  des  coordonnées  le  centre  du  champ  optique  ou  le  pied  C 
de  la  normale  à  la  lame,  pour  axe  des  x  la  trace  Cx  de  la  section 
principale  sur  la  seconde  face  du  cristal,  en  comptant  les  x  posi- 
tifs du  côté  011  cette  ligne  est  rencontrée  par  l'axe  optique  CÂ  du 
cristal,  et  enfin  pour  axe  des  y  une  ligne  perpendiculaire  à  Cx, 

et  l'on  remplacera  dans  l'équation  sin^r  par p—  et  coscosinr 

par  X,  On  aura  alors 

i( cos* a  -i-  "5  sin' a)  y* 
-h  (cos'a —  i-  sin*ai)ar*  —  sinioLex  =  ( i]e*  sin' a. 
\P        / 

Telle  est  l'équation  de  la  petite  courbe  isochromatique  qui  est 
sur  la  seconde  face  du  cristal  et  qui  produit  la  frange  visible  par 
sa  projection  conique  sur  le  tableau. 

Si  l'œil  est  placé  en  I  sur  la  première  face  du  cristal,  il  verra 
la  frange  sur  un  plan  idéal  silué  à  la  distance  de  la  vision  di- 
stincte D;  sur  ce  plan  le  rayon  vecteur  p  =  esinr  se  projettera 

suivant   un   rayon   vecteur   plus  grand   R=Dsini=p Les 

nouvelles  coordonnées  X  et  Y  de  la  frange  projetée  s'obtiendront 

X        Y  e 

donc  par  substitution  en  tenant  compte  des  relations  —  =  —  =  — i:r , 

*  ^  X        y         nD 

ce  qui  donnera 

[  (cos«aH--Jsinîa)Y« 

(6)  -  ,  ,  /o         \ 

I       —(cos^a  —  ^sin^ajX^  —  sin20LnDe  =  ( i  1 /l'D' sin'a. 

Si  la  frange  doit  être,  non  pas  vue  directement,  mais  projetée 
sur  un  tableau  à  la  dislance  D,  on  concentrera  la  lumière  pola- 
risée incidente  en  un  cône  dont  le  sommet  sera  en  I;  il  en  résultera 
à  Pin  teneur  un  cône  de  lumière  réfractée,  puis  à  la  sortie  un  cône 
de  lumière  émergente  qui  projettera  la  frange  dans  la  même  pro- 
portion que  précédemment. 
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.  L'équation  (6)  se  déduisant  facilement  de  la  précédente  (5), 
nous  la  laisserons  de  côté  pour  nous  borner  à  étudier  cette  dernière. 

II.  —  Discussiorf.  —  Lames  simples. 

Notre  équation  représente  des  courbes  du  second  degré  :  cela 
devait  être,  puisque  nous  avons  négligé  les  puissances  du  rayon 
vecteur  supérieures  à  la  seconde.  Cette  approximation  était  suffi- 
sante, car  l'observation  montre  que  toutes  les  franges  des  lames 
uniaxcs  ressemblent  à  des  sections  coniques.  Ces  courbes  ont  un 
centre  commun^  généralement  en  dehors  du  centre  du  champ,  mais 
toujours  sur  Taxe  des  x.  Le  coefficient  de  x^  peut  être  positif, 
négatif  ou  nul,  ce  qui  caractérise  trois  espèces  de  courbes. 

Il  est  nul  lorsque  tanga  =  y/2,  ou  pour  a==  54**44'î  la  courbe 
représente  alors  des  paraboles  :  elle  donnera  des  ellipses  si  a  est 
plus  petit,  et  des  hyperboles  si  a  est  plus  grand. 

I**  a  <  54"44''  —  Franges  elliptiques.  —  Le  centre  des  ellipses 
est  toujours  du  côté  des  x  positifs.  Il  est,  en  général,  en  dehors 
du  champ  de  la  vision,  qui  se  trouve  rempli  par  des  arcs  d'ellipse, 
dont  la  concavité  est  tournée  vers  les  x  positifs  ou  vers  le  point  où 
Taxe  des  x  est  coupé  par  l'axe  optique.  On  les  prendra  pour  des 
arcs  de  cercle. 

Si,  par  exemple,  a  =  45",  l'équation  devient 

(•\ 
-  — I  ) 

avec 

p  =  \{n'  —  n)e. 

Le  centre  est  à  une  distance  x  =  -\-  2e,  et  les  courbes  rappor- 
tées à  leur  centre  deviennent 


Le  ras  limite  de  ces  franges  elliptiques  est  celui  des  lames  per- 
pendiculaires à  l'axe,  pour  lesquelles  a  =  o;  on  a  alors 


uu 


x^  ■+-  V*  =  —, 0 


n  —  ne 
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formules  connues  des  anneaux  du  spath.  Ces  anneaux  prennent 
dans  la  lumière  jaune  un  aspect  extraordinaire  à  cause  de  leur 
grand  nombre. 

2®  a=54**44''  —  Franges  paraboliques.   —  L'équation  se 
réduit  alors  à  celle-ci 


y*  —  e  /i  J7  =  ( I  )  c- 


avec 

p  =  l(n'--n)c. 

Elle  représente  un  groupe  de  paraboles  identiques,  dont  le 
sommet  se  déplace  sur  Taxe  des  x  d'une  quantité  constante.  Les 
arcs  de  ces  courbes  qui  apparaissent  dans  le  champ  sont  encore 
tournés  vers  les  x  positifs  et  ressemblent  encore  à  des  arcs  de 
cercle. 

3**  a>  54**  44*  —  Franges  hyperboliques.  —  Si  le  coefficient 
de  x^  est  négatif,  l'équation  représente  un  système  d'hyperboles, 
centrées  sur  un  même  point  qui  est  toujours  sur  l'axe  des  x, 
mais  du  côté  des  x  négatifs.  Les  courbes  visibles  dans  le  champ 
ont  encore  leur  concavité  tournée  vers  les  x  positifs,  mais  elles 
prennent  un  caractère  hyperbolique  très  prononcé;  on  ne  peut 
plus  les  prendre  pour  des  arcs  de  cercle. 

Prenons  pour  exemple  une  lame  taillée  sous  l'inclinaison  de  6o"; 
pour  a  =  6o,  l'équation  devient 


5  >'2  _  ^2  __  /  y/3  ^.  j.  =  G  t'2  (^-  --  I  ") 


avec 

p  =  lin' —  n  )c. 

Ce   sont  des  hyperboles  centrées  sur  un  point  qui  est  sur  l'axe 

des  X  à  une  distance  x  =^  —  r>c  \/3, 

Le  cas  limite  des  franges  hyperboliques  est  celui  qui  correspond 
à  a  =  ()o  ;  l'équation  devient  alors 


—  J-i^z   ici  (--I    ) 
\  p 

avec 

p  —  (  /<'  —  n )c. 
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On  voit  que  les  lames  parallèles  à  Taxe  donnent  deux  groupes 
d'hyperboles  équilatèrcs  conjuguées. 

Celles  qui  ont  leurs  sommets  sur  l'axe  des  x  sont  d'un  ordre 
inférieur  o  <;/>;  celles  qui  ont  leurs  sommets  sur  l'axe  des  j^  sont 
d'un  ordre  supérieur  3  >/>  ;  la  frange  centrale,  y=iXj  est  l'asym- 
ptote et  correspond  à  3  ==/?. 

Lames  combinées,  —  On  peut  avoir  encore  des  franges  curieuses 
en  superposant  les  lames  :  nous  supposerons  qu'elles  ont  la  même 
épaisseur  et  nous  ne  considérerons  que  deux  cas,  suivant  que  leurs 
sections  principales  seront  parallèles  ou  croisées. 

III.  —  Lames  superposées,  sections  principales  croisées. 

Dans  ce  cas  le  rayon,  qui  est  ordinaire  dans  la  première  lame, 
devient  extraordinaire  dans  la  seconde  et  les  retards  se  retranchent. 
Si  on  les  désigne  par  3  et  3'  dans  chaque  lame  isolée,  et  par  3| 
dans  le  système,  on  aura  d'abord  la  relation 

Oi  =  0  —  0  . 

Le  retard  5  est  donné  par  l'équation  (4) 

( 1  )  sin*a  =  (cos-a-h  J-  sin'a)  sin'r 

—  sin*  a  sin'  w  sin*  r  —  sin  2  a  sin  w  sin  r. 

Le  relard  3'  communiqué  par  la  seconde  lame,  dont  la  section 
principale  a  tourné  de  90",  s'obtiendra  en  comptant  l'angle  (o  avec 
cette  seconde  direction,  c'est-à-dire  en  remplaçant  dans  la  formule 
l'angle  to  par  son  complément,  ce  qui  donnera 

( I  )  sin*a  —  (cos*a  -i-  *  sin^a)  sin*r 

—  sin*a  sin^o)  sin-r  —  sinaa  sinw  sinr, 

d'où,  en  retranchant, 

—  sin*a  =  sin*a(sin2tosin*r  —  cos'^wsin'r)-^-  sin2a(sin(osinr  —  coswsinr). 

p  ^  ^  ' 

En  passant  aux  coordonnées  rectilignes  et  remarquant  que  le 
rayon  vecteur  est  ici  2esinr,  on  trouve 

4c*  sin* a  —  =  sin*a(j'2  —  x*)  -H  sin2a2c(j'  —  jt). 
/.  de  Phys.,  a*  série,  t.  II.  (Septembre  i883.)  27 
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Cette  équation  représente  un  groupe  d'hyperboles  centrées, 
équilatères  et  conjuguées,  puisque  le  retard  Sf  peut  être  positif  ei 
négatif.  Le  centre  de  ces  courbes  a  pour  coordonnées 

X  ^=^y  =^  —  2 «cota; 

Tune  des  asymptotes  est  la  bissectrice  de  Pangle  des  parties  posi- 
tives des  sections  principales.  Le  retard  pouvant  être  nul,  les 
franges  sont  d'un  ordre  peu  élevé  et  peuvent  se  voir  à  la  lumière 
blanche.  Quand  a  =  45",  on  a  les  quartz  obliques  du  polariscopc 
de  Savart. 

Si  donc,  dans  une  pince  à  tourmalines  croisées,  on  place  deux 
cristaux  obliques  croisés,  les  axes  à  43^des  tourmalines,  on  verra 
des  queues  d'hyperboles  autour  d'une  ligne  noire,  qui  est  une 
asymptote  et  l'axe  de  la  tourmaline  bissectrice  de  l'angle  des  parties 
positives  des  sections  principales.  Le  centre  de  ces  courbes  est  sui 
celte  ligne  dans  l'angle  formé  par  les  parties  négatives  des  axes. 
C'est  de  ce  côté  que  le  faisceau  des  franges  s'élargit  quand  le 
champ  est  assez  étendu.  Le  cas  limite  correspond  à  a=  90  :  c'est 
celui  des  hyperboles  centrées  sur  le  milieu  du  champ,  qu'on  aper- 
çoit dans  la  lumière  blanche  avec  des  lames  parallèles  croisées, 
placées  dans  Tazimul  4^**  entre  des  tourmalines  croisées. 

IV.  —  Lames  supeuposées.  —  SECTIO^s  principales  parallèles. 

Si,  les  sections  principales  étant  parallèles,  les  axes  le  sont 
aussi,  le  système  agit  comme  une  seule  lame  d'épaisseur  double, 
et  il  n'y  a  pas  à  en  parler.  Mais,  si  Ton  fait  tourner  Tune  des  lames 
de  180",  les  axes  ne  seront  plus  parallèles,  et  le  système  prendra 
des  propriétés  nouvelles. 

Le  rayon,  qui  est  ordinaire  dans  le  premier  cristal,  reste  ordi- 
naire dans  le  second,  et  les  retards  s'ajoutent.  On  a  donc,  dans  ce 
cas,  cette  première  relation 


O1   =  0  -f-  0  . 


Le  relard  0  est,  comme  précédenmient,  donné  par  l'équation 

/ I  )  sin*  a  =  (  cos-  a  -h  j  sin*  a)  sin*  r 

—  i\\\'  a  cos'  w  sin'  r  —  sin  2  a  cos  w  sin  r. 
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Le  relard  0'  communiqué  par  la  seconde  lame,  dont  la  section 
principale  est  à  180**  de  la  première,  s'obtiendra  en  remplaçant  dans 
celte  formule  w  par  w'  =  180  —  w,  ou  cosw  par  —  cosw';  d'où 

(  -  —  I  )  sin*a  r=  (cos^a  —  \  sin*a)  sin'r 

—  sin^a  cos^io  siii^/*-+-  sin2a  costo  sin/*; 

d'où,  en  ajoutant, 

(  —  —  'i)  sin*a  =  2(cos*a  -h  i  sin'a)  sin-r  —  2sin*acos'a>  sin'/-. 
On  y^assera  aux  coordonnées  rectilignes  en  remplaçant  sin/-  [)ar 


7.e 


>  et  Ton  obtiendra 


1-^  —  I  )4«*  sin'a  =  (cos^a  -h  j  sin'a)  v'  -f-  (cos'a  —  |  sin2a)x-. 

Cette  équation  est  la  même  que  Téquation  (5)  dans  laquelle  le 
terme  du  premier  degré  en  j:  a  été  supprimé.  Elle  représente  donc 
les  mômes  courbes  ramenées  au  centre  du  champ.  Ces  courbes 
sont  toujours  de  trois  espèces  : 

1"  a<<  54"44'-  —  Franges  elllptiff  lies.  —  Par  exemple,  pour 
a  r:=  45,  on  a 

Ici  />  =;  '-  et  si  le  cristal  est  du  quartz,  p  =. Nos  .âmes 

avant  2"""  d'épaisseur,  e  =  2  et/>  =  o™™,oi.  En  longueur  d'ondes 
jaunes  pour  lesquelles  a  =  o,ooo5,  />=2oa;  les  ravons  nor- 
maux ont  donc  un  retard  'ip  =  4oX.  La  première  ellipse  corres- 

pondra  à  0|  =  4*^^»  le  carré  de  son  grand  axe  est  -7—  c:^  ^  et  les 

carrés,  pour  toutes  les  ellipses,  croissent  comme  les  nombres  i,  2, 
3,  4i  Le  grand  axe  est  toujours  dirigé  suivant  la  section  prin- 
cipale, que  nous  supposons  toujours  sur  la  bissectrice  de  l'angle 
des  tourmalines  croisées. 

a"  a=  j4"44'-  —  Franges  rectilignes.  —  On  a,  dans  co  cas, 
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La  frange  centrale  correspond  à  0|  =  a/>,  elle  a  pour  équation 
^  =  o,  c'est  l'axe  des  x  :  les  autres  sont  des  lignes  droites  paral- 
lèles à  la  section  principale  et  distantes  de  Taxe  des  x  de  quantités 

dont  les  carrés  sont  égaux  à  - —  multipliés  par  i^  2,  3,  4»  •  •  •  •  Ei^ 

supposant  encore  e=2"",  />=26|)v,  2/?  =  53jX,  la  première 
paire  de  droites  correspond  à  0|=54^9  ^H^  ^  pour  équation 
y^-=z-^  et  pour  les   autres    ce   nombre  est  multiplié  par   i,  2, 

Mais  ce  cas  n'est  qu'une  limite  dont  on  ne  peut  qu'appro- 
cher plus  ou  moins.  Par  exemple,  si  a  est  un  peu  plus  petit 
que  54°44S  on  aura  simplement  des  ellipses  extrêmement  allon- 
gées, et  les  franges  rectilignes  se  courberont  vers  leurs  extré- 
mités. 

3®  a  >>  54° 44'-  —  Franges  hyperboliques.  —  Ces  franges  sont 
des  hyperboles  conjuguées,  mais  non  équilatères.  Par  exemple, 
pour  a  =  60,  Téqualion  devient 


5^«-xî  =  2{e'(ii-i) 


avec 

/>-  \{n'—n)e. 

Supposons  encore,  pour  fixer  les  idées,  ^=2"'"^;  nous   aurons, 
p  z^  3o)x, 

Los   asymptotes  sont  inclinées  sur  Taxe  des  x  d'un  angle  dont 
la  langente  égale  \/\  ou  de  li^iV.  Elles  ont  pour  équation 


5  î-2  —  .r-   :-r    0 


et  correspondent  à  0|  =  (]o\.  Dans  l'angle  aigu  des  asymptotes  se 
trouvent  les  hyperboles  d'ordre  inférieur  correspondant  à  0|  <;  60 )x, 
leurs  sommets  sont  sur  Taxe  des  jr.  Dans  l'angle  obtus  des  asym- 
ptotes se  trouvent  les  hyperboles  d'ordre  supérieur  à  60,  leurs 
sommets  sont  sur  l'axe  des  y. 

Le  cas  limite  a  =  90  correspond  aux  lames  parallèles  à  l'axe, 
qui  donnent  les  mêmes  franges  à  l'état  de  combinaison  qu'à  l'état 
isolé. 
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V.  —  Observation  et  projection  des  fuangks. 

Dans  le  cas  des  lames  perpendiculaires  à  Taxe  ou  des  lames 
obliques  croisées,  la  différence  de  marche  des  rayons  normaux  est 
nulle,  les  franges  sont  d'un  ordre  peu  élevé  et  se  produisent  dans 
la  lumière  blanche.  Ce  sont  les  seuls  cas  dans  lesquels  on  observe 
les  franges  à  la  lumière  ordinaire. 

Il  n'en  est  plus  de  même  avec  les  lames  obliques,  soit  simples, 
soit  superposées,  à  sections  principales  parallèles;  la  différence  de 
marche  des  rayons  centraux  est  alors  plus  ou  moins  grande;  les 
franges  sont  d'un  ordre  élevé  et  Ton  ne  peut  plus  les  observer  que 
dans  la  lumière  monochromalique.  ^ 

Le  moyen  le  plus  simple  pour  obtenir  cette  lumière  est  d'em- 
ployer la  lampe  de  Brewster  ou  la  lampe  à  alcool  salé.  On  mettra 
devant  la  flamme  une  lentille  demi-boule  (telle  que  celle  qu'on 
emploie  pour  Téclairage  du  microscope),  qui  épanouira  la  lumière 
en  un  disque  jaune  et  Ton  regardera  ce  champ  soit  avec  la  pince  à 
tourmalines  ordinaire,  soit  mieux  encore  avec  celle  que  j'ai  con- 
struite spécialement  dans  ce  but  (*).  Si  l'on  employait  le  micro- 
scope polarisant,  on  mettrait  l'appareil  éclairant  devant  le  miroir 
polariseur. 

La  flamme  de  l'alcool  est  bien  vacillante,  c'est  un  pis-aller.  Si 
Ton  a  du  gaz,  il  faudra  d'abord  diminuer  son  pouvoir  éclairant 
avec  un  bec  Bunsen,  puis  recevoir  la  flamme  soit  sur  un  tube  de 
verre,  soit  mieux  encore  sur  une  coupelle  en  platine  contenant  de 
la  poudre  de  sel  marin  fondu.  C'est  une  lampe  qu'on  trouve  main- 
tenant dans  tous  les  laboratoires  où  l'on  emploie  les  saccharimètres 
à  lumière  jaune. 

La  lumière  de  celte  lampe  est  si  vive  qu'elle  peut  déjà  servir  à 
projeter  les  franges  à  une  pelite  distance  soit  avec  l'appareil  Du- 
boscq,  soit  avec  un  microscope  polarisant  légèrement  modifié,  tel 
que  celui  de  M.  Nodot.  Mais,  pour  être  suffisamment  éclairées,  les 
images  sont  trop  petites  pour  les  besoins  de  l'enseignement. 

J'ai  eu  beaucoup  de  peine  à  obtenir  des  projections  utiles  avec 
la  lumière  jaune.  J'ai  essayé  sans  succès  la  lampe  de  M.  Spottis- 
woode  et,  après  plusieurs  tentatives,  je  me  suis  arrêté  à  la  lumière 


(')  Voir  Journal  de  Physique,  i'*  sjric,  l.  X,  p.  11^. 
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Drummond  projetée  sur  un  charbon  de  cornue,  devant  lequel  on 
met  un  tube  de  verre.  Quand  le  verre  commence  à  fondre,  la 
flamme  devient  d'un  jaune  très  pur  et  très  intense,  mais  elle  re- 
devient blanche  quand  le  verre  est  fondu.  Il  faut  donc  le  glisser 
doucement  devant  la  flamme,  et  avec  un  peu  d'adresse  on  parvient 
à  la  maintenir  constante  et  à  obtenir  des  projections  suffisantes  à 
plus  d'un  mètre.  C'est  par  ce  procédé  que  M.  Ducretet  a  projeté 
les  franges,  à  l'aide  du  microscope  Nodot,  devant  la  Société  de 
Physique.  Je  lui  avais  indiqué  qu'on  pourrait  peut-être  imprégner 
un  charbon  de  sel  en  les  faisant  cuire  dans  du  sel  marin  fondu;  il 
m'a  fourni  depuis  un  charbon  semblable  qui  donne  une  très  bonne 
flamme  et  facilite  beaucoup  les  projections. 

Mais  ces  projections  seront  toujours  difficiles.  Il  faudrait  tourner 
la  difficulté  en  prenant  des  photographies  sur  verre,  et  projetant 
ces  photographies  à  la  lanterne  magique.  MM.  Bardy  et  Duboscq 
ont  bien  voulu  m'aidcr  dans  cette  recherche.  Mais  ici  les  difficultés 
ont  été  insurmontables.  La  lumière  jaune  n'est  pas  photogénique  ; 
après  une  demi-heure  de  pose,  elle  n'impressionne  pas  le  gélatino- 
bromure. La  lumière  verte  du  ihallium  est  im  peu  plus  favorable 
et  nous  a  donné,  au  bout  de  deux  minutes,  des  épreuves  faibles  et 
voilées.  La  lumière  blanche  est  toujours  plus  ou  moins  mêlée  à 
toutes  ces  lumières  prétendues  simples  et  commence  par  noircir  la 
plaque  avant  que  Tefiet  cherché  ait  pu  se  produire.  C'est  bien  pis 
quand  on  opère  à  la  lumière  électrique  avec  la  flamme  du  thallium, 
de  Targeiit,  etc.  La  lumière  est  assez  simple  pour  donner  les 
franges,  mais  elle  ne  Test  pas  assez  pour  les  photographier.  Je 
pense  qu'il  faudrait  faire  un  spectre  avec  la  lumière  blanche,  et 
prendre  dans  ce  spectre  un  faisceau  peu  étendu,  la  lumière  vio- 
lette par  exemple,  pour  la  faire  tomber  sur  le  microscope  polari- 
sant. On  projetterait  alors  les  franges  dans  la  lumière  privée  de 
blanc  et  l'on  pourrait  espérer  les  photographier.  J'attends  le  soleil 
pour  réaliser  celte  tentative. 
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APPARBILS  D'OPTiaUE  DESTUTËS  1  CONTROLER  LES  SURFACES  PLAHES, 
PARALLÈLES,  PERPEHDIGIJLAIRES  ET  ORLIOUES; 

Par  m.  Léon  LAURENT. 

Les  progrès  de  la  Science  elle  développement  des  instruments 
scientifiques  nécessitent  pour  leur  exécution  des  outils  perfec- 
tionnés qui  deviennent  eux-mêmes  de  véritables  instruments, 
car  leur  précision  doit  être  du  même  ordre  que  celle  des  pre- 
miers. 

Les  instruments  que  je  vais  décrire  servent  non  seulement 
pour  les  svwfdiCcs  achevées^  mdiis  aussi  pendant  leur  exécution,  ils 
permettent  à  Touvrier  opticien  d'arriver  peu  à  peu  et  sûrement  à 
la  précision  qu'on  exige  de  lui. 

Appareil  pour*  vêiijier  les  surfaces  planes. 

On  les  compare  à  un  plan  type  connuy  au  moyen  des  franges 
d'interférences  produites  dans  la  lumière  monochromalique  jaune, 
entre  le  type  et  la  surface  à  essayer;  c'est  l'appareil  de  M.  Fizeau 
modifié  > 

La  fig,  I  représente  une  coupe  verticale  de  l'appareil  vu  de 
côté.  La  flamme  F  donne  son  image  en  E  sur  un  prisme  à  ré- 
flexion totale,  traverse  la  lentille  L,  le  plan  type  T,  se  réfléchit  sur 
la  surface  à  essayer  S  en  produisant  des  franges  et  se  concentre 
enO. 

L'usage  des  franges  est  très  délicat;  pour  mon  but  spécial  et 
afin  d'opérer  vite,  j'ai  dû  faire  à  l'appareil  quelques  modifications 
assez  importantes.  Je  remplace  le  prisme  par  un  écran  fixe  à 45®  ;  il 
reçoit  en  E,  sur  du  papier  blanc,  une  image  large  de  la  flamme  F; 
en  regardant  en  O,  on  voit  tout  le  champ  uniformément  éclairé 
et  l'on  a  une  grande  latitude  pour  mettre  l'œil.  Je  place  le  typeT 
au-dessous  de  la  lentille  L,  il  est  équilibré  sur  son  support  par 
trois  ressorts;  ce  support  est  fixé  à  une  douille  D,  qui  glisse  sur  la 
colonne  C  au  moyen  de  la  vis  M,  de  sorte  que  le  type  monte  ou 
descend  parallèlement  à  lui-même.  Le  socle  H  porte  trois 
vis  à  caler  V;  il  y  a  une  échancrurc  dans  laquelle  on  place  un 
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support  P  indépendant,  dont  la  colonne  est  à  rallonge  afin  de  pou- 
voir supporter  des  pièces  de  différentes  épaisseurs. 

Soit  une  sur/ace  S  à  examiner  :  on  la  pose  sur  Je  support  P, 
on  rélève  jusque  près  du  type  T  et  Ton  regarde  en  O.  On  dé- 
visse M,  le  type  descend  et,  dès  qu'il  touche  la  surface,  on  voit  des 
franges;  par  les  trois  vis  V,  on  les  transforme  en  anneaux;  par 
la  vis  M  on  monte  ou  l'on  baisse  le  type,  on  est  ainsi  maître  des 
franges  et,  si  on  les  perd,  on  les  retrouve  de  suite.  Le  plan  type 
a  sa  place  bien  déterminée  sous  la  lentille,  mais  on  peut  soulever 


Fig.  I. 
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un  peu  son  support  D,  le  tourner  de  côté  et  sortir  à  volonté, 
soit  le  type  T,  soit  la  grande  lentille  L,  qui  ne  sont  que  posés 
dans  leurs  creusurcs,  pour  les  essuyer,  etc. 

Dans  la  pratique  ordinaire,  on  peut  encore  simplifier  beau- 
coup la  manipulation;  il  suffit,  en  effet,  d'appliquer  la  surface 
à  essayer,  sous  le  type  T,  en  la  soutenant  à  la  main;  on  voit,  de 
suite^  l'état  de  la  surface,  si  elle  est  régulière  ou  non,  convexe 
ou  concave,  et  Ton  peut  examiner  plusieurs  surfaces  en  peu  de 
temps. 

Les  réglages  superflus  sont  supprimés,   la  plupart  des  pièces 
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sont  fixées  :  le  support  de  la  flamme  F,  Técran  E  et  la  lentille  L; 
l'appareil  n^est  pas  sujet  à  se  déranger  et  il  est  toujours  prêt. 

Le  plan-type  a  un  diamètre  de  0^,19;  pour  l'obtenir,  on  tra- 
vaille trois  plateaux  de  même  diamètre  et  on  les  compare  deux  à 
deux,  dans  la  lumière  monochromatique  ;  on  note  le  nombre  d'an- 
neaux noirs  (ou  jaunes)  et  leur  signe,  c'est-à-dire  qu'on  observe 
si,  en  appuyant  au  centre  du  plan  T,  ils  diminuent  de  diamètre 
ou  s'ils  augmentent.  Dans  le  premier  cas,  la  déformation  produite 
est  de  même  signe  que  celle  qui  préexistait;  l'intervalle  des  deux 
verres  est  plus  mince  au  centre  des  anneaux  qu'au  bord  :  c'est 
l'inverse  dans  le  second  cas.  Les  observations  fournissent  trois 
équations  à  trois  inconnues,  on  en  déduit  facilement  la  valeur  de 
chacune  des  trois  surfaces  comparées,  c'cst-à-dir.*  le  nombre  et  le 
signe  des  anneaux  qu'elle  donnerait  dans  la  lumière  jaune  avec  un 
|)lan  idéal  parfait.  Connaissant  le  diamètre  du  plan  imparfait  et  le 
nombre  d'anneaux,  on  peut  calculer  le  payon  de  courbure  de  sa 
surface. 

Appareil  pour  contrôler  les  surfaces  parallèles. 

L'appareil  est  représenté  [y?^. 2(3  gauche)]  en  coupe  verticale. 
Il  se  compose  d'une  lunette  et  d'un  collimateur  réglés  à  Tinfini  et 
fixés  solidement  sur  un  socle  horizontal  stable. 

La  lunette  porte  un  diaphragme  avec  deux  fils  F,  perpendicu- 
laires entre  eux  et,  au-dessus,  une  glace  transparente  G,  inclinée  à 
45°.  L'axe  de  la  lunette  est  vertical.  Le  socle  S  porte  trois  pointes 
à  vis,  disposées  en  triangle  et  d'une  manière  déterminée;  l'une 
d'elles  seulement  est  fixe;  on  pose  sur  ces  pointes  la  glace  type  ï, 
dont  les  deux  faces  sont  planes  et  parallèles. 

L'axe  du  collimateur  est  horizontal.  Il  est  accompagné  d'un 
prisme  K  à  réflexion  totale  qui  renvoie  verticalement  la  lumière 
issue  du  collimateur.  En  H  sont  deux  chariots  croisés  et  un  dia- 
phragme avec  deux  fils/  perpendiculaires  entre  eux. 

Pour  que  l'appareil  soit  en  état  de  servir,  il  faut  régler  l'axe  de 
la  lunette  par  rapport  à  celui  du  collimateur;  pour  cela,  on 
éclaire  les  fils /au  moyen  d'une  flamme  ordinaire  /,  plac(!eà  o",i5 
environ,  la  lumière  traverse  le  collimateur,  d'abord  horizontale- 
ment, puis  sort  verticalement  en  faisceau  parallèle,  traverse  le 
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type,  pénètre  dans  la  lunette  et  vient  former  en  F,  sur  les  fils  de 
cette  dernière,  une  image  des  fils  /  du  collimateur.  Si  le  ré- 
glage est  parfait,  on  verra  l'apparence  /?  (même  figure);  dans  le  cas 
contraire,  on  verra  celle  b\  les  fils  F  de  la  lunette  sont  noirs  et  cen- 
trés, et  rimage  des  fils /du  collimateur  est  excentrique;  ils  sont 
reconnaissables  en  ce  qii^ils  sont  moins  noirs.  On  agit  alors  sur  les 
deux  chariots  H  pour  amener  les  fils  en  coïncidence  et  Ton  re- 
trouve l'apparence  «. 

Il  faul  aussi  que  le  type  T  soit  perpendiculaire  à  Taxe  de  la  lu- 


Fig.  2. 
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ncite.  Pour  reconnaître  si  cette  condition  est  remplie,  on  trans- 
porte la  flamme  en  L.  la  lumière  se  réfléchit  sur  la  glace  G,  tra- 
verse la  lunette,  sort  en  faisceau  parallèle,  se  réfléchit  sur  chacune 
des  deux  faces  du  type  T  et  revient,  dans  la  lunette,  former  sur  les 
fils  F  une  image  de  ces  derniers.  On  regarde  en  O  :  si  le  tvpe  est 
perpendiculaire  à  Taxe  de  la  lunette,  on  a  Tapparence  a^  sinon 
celle  b\  on  agit  alors  sur  les  deux  vis  mobiles  \  du  socle  S;  on 
commence  par  celle  de  gauche  qui  met  les  fils  horizontaux  seuls 
en  coïncidence,  puis,  parcelle  de  droite,  qui  agit  sur  les  fils  ver- 
ticaux. La  disposition  des  vis  fait  que  ce  second  mouvement  ne 
déplace  pas  les  fils  horizontaux,  on  opère  ainsi  rapidement  et  sans 
tâtonner. 
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Soit  une  glace  à  examiner  par  réfraction;  on  la  place,  soit  sur 
les  trois  pointes,  soit  sur  le  type  et  Ton  éclaire  en  /.  On  aura 
gént^Talement  Tapparence  b  qui  indique,  du  premier  coup  d'œil, 
le  sons  et  la  grandeur  de  Terreur  de  parallélisme.  En  tournant 
la  glace  horizontalement  sur  elle-même,  on  obtient  l'apparence  rf, 
Terreur  est  alors  à  son  maximum  et  se  trouve  dans  le  plan  vertical 
qui  passe  par  le  fil  horizontal.  L'erreur  (angulaire)  est  égale  à 
0,5  fois  environ  Tangle  des  .deux  surfaces. 

Soit  maintenant  une  glace  n'ayant  qu'une  surface  polie;  il  s'agit 
de  savoir  si  Taulre  est  préparée  suffisamment  parallèle  pour  la 
polir.  On  met  alors  la  flamme  en  L,  la  surface  polie  étant  en  des- 
sus; la  lumière  agit  par  réflexion  sur  elle.  En  regardant  en  O  et 
en  tournant  la  pièce  horizontalement  sur  elle-même,  on  obtient 
Tapparence  rf,  Touvrier  opticien  voit  où  est  Terreur  et  mène  son 
travail  en  conséquence;  il  peut  regarder  souvent,  car  cela  se  fait 
vite  et  il  n'y  a  rien  à  toucher;  c'est  ainsi  que  le  type  Ta  été  exécuté. 

Les  deux  surfaces  étant  polies,  j'ai  eu  Tidée  de  les  examiner 
aussi  par  réflexion.  En  étudiant  la  marche  des  rayons  réfléchis, 
on  peut  voir  que  Terreur  est  ici  2,5  fois  environ  Tangle  des  deux 
surfaces  ;  cette  méthode  de  vérification  du  parallélisme  par  ré- 
flexion  est  donc  cinq  fois  aussi  précise  que  celle  par  réfraction  et 
lui  est,  par  conséquent,  bien  préférable. 

Dans  le  cas  du  non-parallélisme,  on  a  Tapparence  c  que  Ton 
ramène  à  celle  rfen  tournant  la  glace  horizontalement. 

Appareil  pour  exécuter  des  prismes  d'un  angle  déterminé 

quelconque. 

On  se  sert  de  l'appareil  précédent  [flff»  2  (gauche)], dans  lequel 
on  enlève  le  support  de  la  lunette  pour  le  remplacer  par  un  cercle 
divisé  C  [fig'  2  (droite)],  une  alidade  A  porte  un  support  à  bon- 
nette dans  laquelle  entre  la  lunette  précédente;  ce  cercle  est  fixé 
solidement  sur  le  socle  S.  L'axe  de  la  lunette  se  meut  parallèle- 
ment au  limbe  par  construction. 

Pour  régler  Tappareil,  on  met  d'abord  la  lunette  verticale,  on 
serre  la  pince  quand  son  vernier  marque  o  et  on  le  vérifie  à  la 
loupe.  On  place  le  type  T  sur  les  trois  pointes  et  on  le  rend  per- 
pendiculaire à  Taxe  de  la  lunette,  comme  précédemment. 


4i6  LÉON  LAURENT. 

• 

Proposons-nous  de  mesurer  Tangle  d*un  prisme,  soit  achevé,  soîl 
en  cours  d'exécution,  c'est-à-dire  ayant  une  face  polie  (indiquée  par 
un  Irait  fort)  et  l'autre  préparée  pour  le  poli.  On  place  cette  der- 
nière sur  Je  type  L  (ou  sur  les  trois  pointes)  et  Ton  fait  tourner  la 
lunette  de  manière  à  rendre  son  axe  perpendiculaire  à  la  face  polie 
(il  faut  déplacer  la  lumière  en  conséquence).  On  a  généralement 
l'apparence  b\  on  fait  coïncider  les  fils  horizontaux  en  tournant 
un  peu  le  prisme  horizontalement,  et  les  fils  verticaux  en  tour- 
nant l'alidade  A  (au  moyen  de  la  vis  tangente);  lorsqu'ils  coïn- 
cident, on  lit  la  division  au  vernier  ou  bien  on  arrête  le  vernier  à 
une  division  déterminée  ;  l'opticien  voit  si  le  fil  vertical  réfléchi 
est  à  droite  ou  à  gauche  et  il  sait  alors  où  il  doit  reloucher  pour 
arriver  à  la  coïncidence  des  fils.  L'angle  dont  l'alidade  a  tourné 
est  égal  à  celui  du  prisme  ;  l'erreur  indiquée  par  les  fils  est  double 
de  celle  du  prisme. 

On  peut  opérer  aussi  par  réfraction  dans  le  cas  d'un  prisme 
biréfringent  de  Rochon,  de  WoUaston,  etc.,  et  mesurer  successi- 
vement la  déviation  de  chaque  image  avec  la  lumière  ordinaire 
ou  monochromatique,  et  exécuter  avec  précision  des  prismes  don- 
nant un  dédoublement  voulu. 

Cet  appareil  peut  encore  servir  dans  beaucoup  de  cas.  On  peut, 
en  effet,  enlever  le  diaphragme  à  fils  /  du  collimateur  et  le  rem- 
placer par  une  fente  variable.  Si  l'on  regarde  en  O,  on  voit  une 
image  de  la  fente,  nette  et  achromatique,  par  conséquent,  si  l'on 
pose  sur  le  type  T  un  système  optique  composé  quelconque  : 
prismes  de  Nicol,  de  Foucault,  biréfringents  en  quartz  et  en 
spath,  etc.,  on  jugera  de  suite  de  la  netteté  du  système  et  de  son 
achromatisme  (les  fils  croisés  sont  préférables  pour  juger  du  cen- 
trage) et  enfin,  au  moyen  du  tirage  de  l'oculaire  et  des  fils  F, 
on  verra  si  le  système  est  convexe  ou  concave  et  s'il  présente 
quelque  astigmatisme. 

Appareil  pour  contrôler  les  surfaces  perpendiculaires. 

L'appareil  est  représenté  {fig*  3),  en  coupe  verticale.  La  lunette 
est  horizontale  et  ses  fils  sont  éclairés  sur  le  côté;  le  socle  porte 
trois  pointes,  mais  une  seule  est  mobile.  Le  type  T  comprend 
deux  surfaces  parallèles  verticales,  coupées  par  une  surface  liori- 
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zontale  bien  perpendiculaire.  Pour  régler  l'appareil,  on  pose  celte 
dernière  sur  les  pointes.  Si  la  lunette  est  perpendiculaire  aux 
faces  verticales,  on  aura  Tapparence  a  {Jig*  3),  sinon  celle  b\  on 
amènera  alors  les  fils  verticaux  en  coïncidence  en  tournant  le 
type  horizontalement,  et  les  fils  horizontaux,  en  agissant  sur  la 
pointe  mobile. 

Soit  un  système  optique  ayant  deux  faces  perpendiculaires;  on 
désire  vérifier  si  elles  font  bien  entre  elles  un  angle  de  90°.  Les 
deux  surfaces  peuvent  être  polies  ou  bien,  et  c'est  le  cas  de  Texé- 
cution,  une  des  faces  est  polie  et  l'autre  seulement  préparée;  on 
pose  cette  dernière  sur  les  pointes,  la  première  sera  verticale  et 
perpendiculaire  à  la  lunette.  On  aura  alors  généralement  l'appa- 
rence a  {fig*  3),  on  fera  coïncider  les  fils  verticaux  en  tournantla 


Fig.  3. 
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pièce  horizontalement,  ce  sont  ici  les  fils  horizontaux  qui  in- 
diquent Terreur;  si  l'angle  est  plus  grand  que  90°,  le  fil  horizon- 
tal re^yZcWu*  sera  en  dessous  de  l'autre;  si  l'angle  est  plus  petit,  il 
sera  en  dessus  et  l'opticien  voit  où  il  doit  toucher.  L'erreur  vue 
est  double  de  celle  de  l'angle  droit.  Le  type  T  se  vérifie  par  lui- 
même  en  le  retournant  horizontalement  de  iSo**. 

Cet  appareil  a  des  applications  nombreuses  :  pour  faire  les 
prismes  à  réflexion  totale,  pour  faire  les  bases  des  prismes  quel- 
conques, simples  ou  composés,  etc.  On  peut  les  finir  chacun  sé- 
parément de  façon  qu'étant  accouplés,  en  plus  ou  moins  grand 
nombre,  comme  dans  les  spectroscopes  à  grande  dispersion  de 
M.  ïhoUon,  toutes  les  faces  soient  perpendiculaires  à  un  même 
plan. 

On  peut,  avec  les  trois  derniers  appareils,  opérer  sur  des  verres 
n'ayant  aucune  surface  polie  et  même  sur  des  surfaces  métal- 
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Uques;  il  suffît  d'appliquer  sur  la  surface  qui  doit  réfléchir,  une 
glace  parallèle  que  Ton  fixe  avec  de  la  cire  molle,  après  avoir  es- 
suvé  les  surfaces  pour  les  faire  bien  plaquer.  Celte  disposition 
pourrait  être  utilisée  dans  la  confection  des  calibres  de  précision 
dans  des  cas  divers. 

Tous  ces  appareils  sont  rustiques  et  les  réglages  très  réduits. 
On  peut  les  mettre  instantanément  au  o;  ils  indiquent  alors 
d'un  coup  d'œil  et  sans  fatigue  le  sens  de  Terreur  et  sa  grandeur 
sans  touchera  une  vis. 

Chaque  appareil  se  contrôle  par  lui-même.  Au  moven  du  re- 
tournement à  180",  on  double  encore  toutes  les  erreurs  déjà  trou- 
vées. Aussi,  parmi  les  pièces  à  examiner  au  moyen  de  ces  appa- 
reils, y  en  a-t-il  peu  qui  n'indiquent  pas  d'erreur. 


THÉOBÈME  RELATIF  AUX  CIRCUITS  LIHÉAIRE8  RAMIFIÉS; 

Par  m.  L.  THÉVExNIN. 

TiiÉOBEME.  —  Etant  donné  un  système  quelconque  de  con- 
ducteurs linéaires  reliés  de  manière  quaux  extrémités  de 
chacun  d^eux  en  aboutisse  au  moins  un  second,  et  renfermant 
ries  forces  électromotrices  quelconques  E|,  E^,  ...,  E,,  répar- 
ties d^ine  manière  quelconque^  on  considère  deux  points  \  et  A' 
appartenant  au  système  et  possédant  actuellement  des  poten- 
tentiels  V  et  V.  Si  Von  vient  ù  réunir  les  points  A  et  A'  par  un 
fil  ABA'  de  résistance  /•,  ne  contenant  pas  de  force  électromo- 
trice, les  potentiels  des  points  A  et  A!  prennent  des  valeurs 
différentes  de  V  et  V,  mais  le  courant  i  qui  circule  dans  ce  fil 

est  donné  par  la  formule  i  =  .  >  dans  laquelle  R  représente 

la  résistance  du  système  primitif  mesurée  entre  les  points  A 
et  A',  considérés  comme  électrodes. 

Ainsi  la  formule  d'Ohm  est  applicable,  non  seulement  aux  cir- 
cuits électromoteurs  simples  et  présentant  des  pôles  bien  définis, 
comme  une  pile  ou  une  machine  à  courant  continu,  mais  à  un 
réseau  quelconque  de  conducteurs  que  Ton  peut  dès  lors  considé- 
rer comme  un  électromoteur  à  pôles  arbitraires,  dont  la  force 
électromotrice  est,  dans  chaque  cas,  égale  à  la  diflerence  des  po- 
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tentiels  préexistant  aux  deux  points  choisis  pour  pôles.  Cette 
rèf;le,  qui  ne  semble  pas  avoir  été  indiquée  jusqu'à  ce  jour,  peut 
être  d'un  usage  1res  commode  dans  certains  calculs  de  théorie. 
Au  point  de  vue  pratique,  elle  permet  d'évaluer  immédiatement, 
au  moyen  de  données  faciles  à  obtenir  expérimentalement,  l'in- 
tensité du  courant  qui  traversera  un  branchement  que  Ton  vien- 
'dralt  à  greffer  sur  un  réseau  quelconque  de  conducteurs,  sans  que 
Ton  ait  à  se  préoccuper  autrement  de  la  constitution  intime  de  ce 
réseau. 

Pour  démontrer  le  théorème,  supposons  qu'on  introduise  dans 
le  conducteur  AB.V  une  force  électromotrice  — E,  égale  et  op- 
posée à  la  différence  de  potentiel  V  —  V;  il  est  clair  qu'aucun 
courant  ne  traversera  le  conducteur  ABA'.  Ainsi  le  système  des 
forces  électromotrices  —  E,  E|,  E2,  . . .,  E,,  donne  lieu  à  une  dis- 
tribution de  courants,  parmi  lesquels  celui  qui  traverse  le  con- 
ducteur ABA'  est  nul. 

Supposons  maintenant  (|ue,  dans  ce  même  conducteur,  on  in- 
troduise, conjointement  avec  la  première,  une  seconde  force  élec- 
tromptrice  -+-E,  égale  à  la  différence  de  potentiel  V — V  et  de  même 
sens.  En  vertu  du  principe  de  l'indépendance  des  forces  électro- 
motrices  simultanées,  la  force  électromotrice  -h  E  donne  nais- 
sance à  une  nouvelle  distribution  de  courants  qui  se  superpose 
sim[)lement  à  la  précédente. 

Parmi  ces  nouveaux  courants,  celui  qui  traverse  le  conducteur 
ABA'  est  précisément  le  courant  cherché  /,  puisque  les  effets  des 
forces  -r  E  et  — E,  égales  et  opposées,  s'annulent.  Ce  courant  / 

étant  dû  à  la  seule  force  •+-  E  =  V  —  V,  dont  le  siège  est  dans  la 

.       V-  -V 

branche  /',  on  peut  poser,  d'après  la  loi  d'Ohm,  i=     __  .^  et  la  si- 

gniiication  de  la  quantité  R  apparaît  immédiatement;  c'est  la  ré- 
sistance d'un  fil  pouvant  remplacer,  entre  les  points  A  et  A',  le 
réseau  primitif  de  conducteurs,  sans  que  le  débit  propre  d'une 
source  constante  d'électricité  qui  existerait  dans  la  branche  /•  en 
soit  modifié.  La  quantité  R  a  donc  une  signification  physique  pré- 
cise, et  l'on  peut  l'appeler  la  résistance  du  réseau  primitif  mesurée 
entre  les  points  A  et  A',  considérés  comme  électrodes.  L'énoncé 
du  théorème  résulte  immédiatement  de  cette  définition. 


iio 
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ÉLEGTBOMÉTRE  GAPIUiAIBE  HOBOOITAL 


Pak  m.  Cil.  CLAVERIE. 


Un  tube  de  verre  V,  de  o™,oo5  à  o"*,oo6  de  diamètre  intérieur, 
est  étiré  à  la  lampe,  de  façon  à  donner  un  fil  capillaire  légèrement' 
conique  ayant  au  plus  o™,ooi  de  diamètre  intérieur.  La  partie 
capillaire  est  recourbée  comme  l'indique  la  figure,  et  le  tout  est 
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fixé  sur  une  planchette  verticale  portée  par  un  pied  à  trois  vis 
calantes,  ainsi  qu'un  second  tube  V  fermé  inférieuremcnt  contenant 
un  peu  de  mercure  et  de  Teau  acidulée  dans  laquelle  plonge  Textré- 
inité  du  tube  capillaire.  Au-dessous  de  AB  sont  des  divisions  en  milli- 
mètres: a  et  |3  sont  des  fils  de  platine;  on  les  met  en  contact,  on 
verse  du  mercure  en  V,  on  incline  l'appareil  jusqu'à  ce  que  le 
mercure  coule  goutte  à  goutte  dans  V,  on  redresse  l'appareil  en 
plaçant  AB  à  peu  près  horizontal,  et  Ton  verse  peu  à  peu  du  mercure 
en  V  jusqu'à  ce  que  le  ménisque  mercuriel  soit  dans  AB  près  de 
l'extrémité  B  voisine  de  V^  C'est  le  zéro  de  l'appareil.  Si  Ton  rend 
maintenant  a  négatif  par  rapport  à  [5,  le  ménisque  se  déplace  de 
B  vers  A,  et  le  déplacement  est  toujours  le  même  pour  une  même 
force  électromotrice  si  l'appareil  est  bien  construit.  Mais  il  est  rare 
qu'un  appareil  construit  sans  précautions  particulières  n'ait  pas 
plusieurs  zéros,  et  que  la  même  force  électromotrice  ne  produise 
pas  plusieurs  déplacements  diflerents.  Si  l'on  étudie  la  variation 
(le  diamètre  de  la  partie  capillaire  en  y  promenant  une  bulle  de 
mercure,  on  voit  qu'elles  sont  en  général  très  irrégulières;  je  ne 
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conserve  que  les  tubes  dont  les  diamètres  varient  sur  une  certaine 
longueur  comme  les  ordonnées  d'une  ligne  droite,  et  c'est  la  portion 
correspondante  du  tube  qui  sert  à  (aire  la  partie  recliligne  et  hori- 
zontale AB  de  Télectromètre. 

Les  hauteurs  de  mercure  que  le  ménisque  placé  aux  différents 
points  du  tube  peut  supporter  sont,  d'après  la  loi  de  Jurin,  en  raison 
inverse  des  diamètres  du  tube  et  varient  par  conséquent  comme  les 
ordonnées  d'une  brandie  d'hyperbole  qui  ne  diffère  pas  sensible- 
ment d'une  droite  dans  la  partie  correspondant  à  la  branche  capil- 
laire AB. 

Supposons  que  AB  fasse  un  angle  a  avec  l'horizon  en  s'abaissant 
à  partir  de  A.  Par  les  différents  points  de  AB  menons  des  verticales 
sur  lesquelles  à  partir  de  cette  droite  nous  porterons  des  longueurs 
égales  aux  hauteurs  de  mercure  que  le  ménisque  placé  en  ces  points 
du  tube  peut  supporter,  les  fils  a  et  ^  se  touchant. 

Les  extrémités  de  ces  longueurs  déterminent  une  droite  CD.  Si 
l'on  étîiblit  entre  a  et  ^  une  différence  de  potentiel  e,  les  hauteurs 
de  mercure  soutenues  par  le  ménisque  croissent   d'une  fraction 

Fig.  2. 


d'elles-mêmes  proportionnelle  à  e,  et  l'on  a  une  nouvelle  droite 
C  D'  qui  rencontre  AB  au  mcfme  point  que  CD.  Si  le  ménisque 
est  d'abord  en  M,  il  vient  en  un  point  M' tel  que  les  ordonnées  de 
C  D'  et  de  CD  passant  par  M'  et  par  M  soient  égales. 

Si  /  est  la  longueur  AB,  a  et  6  les  hauteurs  de  mercure  soutenues 
en  A  et  B  par  le  ménisque  lorsque  e  =  o,  :r  et  od  les  distances 
de  M  et  de  M'  au  point  de  rencontre  de  S&  avec  CD  et  CD',  ûf  le 

/.  de  Pkys,,  a*  série,  t.  II.  (Septembre  i883.)  ad 
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déplacement  MM', 

k{b — a)x'e  kib  —  a)'xe 


d  = 


b  —  a — /sina       {b — a){\  -^  ke) — /sinot 


les  variations  de  x  sont  toujours  assez  faibles  pour  qu'on  puisse 
considérer  x^  comme  sensiblement  constant;  par  exemple,  x  étant 
égal  à  4™>  la  plus  grande  différence  entre  xf  el  x  sera  de  o™,  20. 
On  voit  donc  que  ce  déplacement  d  est  proportionnel  à  e.  On 
voit  de  plus  que  la  sensibilité  augmente  avec  a  jusqu'à  ce  que 
b  —  a  —  /sina=o;  pour  cette  valeur  de  a,  CD  serait  horizontal, 
l'appareil  n'aurait  plus  de  zéro.  Pour  une  valeur  plus  grande  de  a, 
on  verrait  facilement  qu'il  n'y  aurait  plus  pour  ce  ménisque  qu'une 
position  d'équilibre  instable,  et  le  ménisque  amené  en  un  point 
du  tube  se  déplacerait  en  général  soit  d'un  côté  soit  de  l'autre  jusqu'à 
sortir  de  AB. 

Si  l'on  incline  le  tube  en  sens  contraire  en  élevant  l'extrémité 
étroite  B,  on  diminue  la  sensibilité. 

On  peut  donc  avec  les  vis  calantes  régler  l'appareil  pour  'une 
sensibilité  déterminée.  Avec  un  déplacement  de  o",  i5o  pour  une 
force  électromotrice  d'un  volt,  le  zéro  est  parfaitement  fixe,  et  les 
arrêts  du  ménisque  sont  très  nets. 


F.  AUERB.VCH.  —  Ucber  Tonschwingungen  fester  Kôrper  in  Gegenwart  der 
Fliissigkeiten  (Vibrations  sonores  des  solides  en  présence  des  liquides);  Ann, 
der  Physik,  t.  XVII,  p.  9G4  ;  1882. 

L'auteur  a  cherché  à  déterminer  rinlluence  des  liquides  sur  la 
hauteur  des  sons  rendus  par  des  vases  cylindriques  de  verre  rem- 
plis en  totalité  ou  en  partie.  11  mesurait  le  nombre  de  vibrations 
des  sons  au  moyen  du  monocorde.  Ses  premières  expéiiences  ont 
porté  sur  l'eau.  11  y  a  toujours  abaissement  du  son  produit. 
M.  Anerhach  appelle  abaissement  géométrique  du  son  le  rapport 
du  nombre  de  vibrations  du  vase  vide  à  celui  du  vase  plein  et 
abaissement  arithmétique  du  son  le  rapport  de  la  différence  de 
ces  deux  nombres  de  vibrations  à  celui  du  vase  vide. 

1^  premier  est,  pour  un  vase  rempli  de  liquide,  d'autant  plus 
petit  que  le  son  est  plus  aigu,  sensiblement  indépendant  de  la  hau- 
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leur  du  vase  et  d^autant  plus  grand  que  le  diamètre  de  ce  vase  est 
plus  petit.  Le  second  varie  sensiblement  en  raison  inverse  de  la 
racine  carrée  du  nombre  de  vibrations  du  son  rendu  par  le  vase 
vide,  ainsi  que  de  la  racine  carrée  du  diamètre  de  ce  vase.  Si  Ton 
considère  la  longueur  d'onde  du  son  rendu  par  le  vase  vide,  on 
peut  admettre  que  rabaissement  arithmétique  du  son  dépend  uni- 
quement du  nombre  de  longueurs  d'onde  contenues  dans  le  rayon 
du  cylindre  et  qu'il  est  inversement  proportionnel  à  la  racine  car- 
rée de  ce  nombre. 

L'abaissement  du  son  dépend  aussi  de  la  hauteur  du  liquide 
quand  le  vase  n'est  pas  rempli  ;  mais  il  est  loin  de  lui  être  propor- 
tionnel. 

Pour  produire  un  abaissement  moitié  moindre  que  celui  qui 
correspond  au  vase  plein,  il  faut  une  colonne  de  liquide  dont  la 
hauteur  est  comprise  entre  les  |  et  les  j  de  la  hauteur  totale. 

M.  Auerbach  a  enfin  expérimenté  sur  ^es  liquides  autres  que 
l'eau.  11  a  déterminé  V abaissement  spécifique  du  son  pour  ces 
différents  liquides ,  c'est-à-dire  le  rapport  de  l'abaissement  pro- 
duit par  le  liquide  à  l'abaissement  produit  par  l'eau.  Dans  une 
première  approximation,  on  peut  supposer  qu'il  dépend  unique- 
ment de  la  densité  du  liquide;  on  trouve  qu'il  croît  avec  cetle 
densité,  mais  moins  rapidement.  Si  l'on  tient  compte  des  diffé- 
rences observées,  on  remarque  que  cet  abaissement  spécifique 
dépend  aussi  de  la  compressibilité  du  liquide  et  est  d'autant  plus 
grand  qu'elle  est  plus  faible. 

On  peut  regarder  pour  chaque  liquide  l'abaissement  spécifique 
du  son  comme  une  constante  caractéristique  analogue  à  la  vitesse 
du  son,  et  l'ordre  des  liquides  rangés  suivant  la  densité,  la  vitesse 
du  son  et  l'abaissement  spécifique  du  son,  est  le  même  dans  les 
trois  cas. 

Enfin  si  l'on  calcule  la  variation  de  l'abaissement  du  son  avec  la 
hauteur  du  liquide  d'après  les  résultats  trouvés  pour  l'eau,  on 
trouve,  en  général,  des  nombres  très  concordants  avec  ceux  que 
donne  l'expérience,  sauf  pour  le  mercure.  Les  expériences  faites 
par  l'auteur  ne  lui  ont  pas  permis  de  formuler  à  l'égard  des  dif- 
férences présentées  par  le  mercure  une  conclusion  précise. 

Ch.  Gomibh. 


4^4    E.  PRINGSHEIM.  —  MESURE  DE  LONGUEUR  D'ONDE. 

E.  PRINGSHEIM.  —  Eine  WelIenUngcnmessung  im  ultrarothen  Sonnenspectmm 
(Une  mesure  de  longueur  d'onde  dans  le  spectre  ultra-rouge  du  Soleil);  Wied. 
Ann,  der  Physik,  t.  XVIII,  p.  Sa;  i883. 

L'auteur  s'était  proposé  de  mesurer  la  longueur  d'onde  maxi- 
mum du  spectre  solaire.  Il  utilisa,  à  cet  effet,  les  spectres  d'un 
réseau  métallique  plan  de  Chapman,  les  lentilles  étant  remplacées 
par  un  système  de  miroirs  en  verre  argenté.  La  pile  thermo- 
électrique est  remplacée  par  un  radiomètre  extrêmement  sen- 
sible. On  faisait  varier  la  longueur  d'onde  de  la  radiation  en- 
voyée sur  le  radiomètre  en  faisant  tourner  le  réseau,  placé  à  cet 
effet  au  centre  d'un  cercle  gradué  horizontal.  Gomme  le  spectre 
calorifique  de  premier  ordre  se  prolonge  sur  toute  l'étendue  du 
spectre  visible  de  deuxième  ordre,  l'auteur  éteignait  ce  dernier 
par  l'interposition,  soit  d'une  dissolution  d'iode  dans  le  sulfure  de 
carbone,  soit  d'une  plaque  d'ébonite  de  o°*",  3  d'épaisseur  (*). 

Les  résultats  de  ces  expériences  sont  les  suivants  :  i®  il  existe 
dans  le  spectre  solaire  des  radiations  de  longueur  d'onde  au  moins 
double  de  celle  du  rouge  extrême  (X  =  0,001 52).  Le  spectre  ca- 
lorifique de  premier  ordre  s'étend,  en  effet,  certainement  dans  le 
spectre  calorifique  obscur  de  deuxième  ordre.  Les  effets  superposés 
des  deux  spectres  empêchent,  du  reste,  de  pousser  les  mesures  au 
delà  de  cette  limite;  2?  il  existe  une  bande  complètement  froide, 
qui  a  pour  limite  supérieure  7.  =  0,00 189  environ  et  pour  limite 
inférieure  X  =  G, 001 366  (iode)  ou  o,ooi383  (ébonile)  (=^). 

J.  Màcé  de  Lépinay. 


(')  Abney  et  Festi^co,  Chem.  A'etv.,  t.  XLIII,  p.  176;  1881. 

(^)  11  est  à  remarquer  que  cette  même  bande  d'absorption  est  également  signa- 
b-e  dans  le  récent  travail  de  M.  Langley,  The  sélective  Absorption  of  solar 
Energy  publié  dans  V American  Journal  of  Science,  yo\.  X\V,  p.  1G9;  mars  i883, 
et  analysé  dans  le  Journal  de  Physique,  p.  3^1 . 
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AHHALES  DE  CHIKIS  ET  DE  PHTSiaUE. 
Tomes  XXVI  et  XXVII;  1882. 

Tome  XXVI. 

J.  REISET.   —  Recherches  sur  la  proportion  de  l'acide  carbonique  dans  l'air, 
p.  i/|5. 

A.  MUNTZ  et  E.  AUBIN.  —  Recherches  sur  les  proportions  d'acide  carbonique 
contenues  dans  Tair,  p.  222. 

DUMAS.  —  Sur  l'acide  carbonique  normal  de  l'air  atmosphérique,  p.  354. 

I.  Les  Traités  de  Chimie  indiquent  que  Vair  atmosphérique 
contient  une  quantité  d'acide  carbonique  variant  ordinairement 
entre  ^et(S  dix -mil  lié  mes  de  son  volume.  M.  Reiset  s'attache  à 
démontrer  que  cette  assertion  est  absolument  inexacte.  Dans  la 
première  partie  de  son  important  Mémoire,  il  décrit  les  appareils 
et  les  procédés  d'anaivse  qu'il  emploie.  II  public  ensuite  les  Ta- 
bleaux qui  résument  de  longues  séries  d'expériences  faites  les  unes 
au  hameau  d'Ecorchebœuf,  à  S*'"  de  Dieppe,  les  autres  à  Paris  (rue 
de  Vigny,  parc  de  Monceau)  (*).  L'air  analysé  a  été  recueilli  dans 
les  conditions  les  plus  différentes  :  soit  au  centre  des  foyers  de 
réduction,  au  milieu  des  récoltes  en  végétation,  sous  l'influence 
des  rayons  solaires  ;  soit  au  centre  des  foyers  de  production,  à 
Paris,  près  d'usines  et  de  maisons  dont  les  cheminées  émettent 
jour  et  nuit  d'énormes  quantités  d'acide  carbonique.  Le  minimum 
absolu  a  été  de  27,99  pour  100 000  en  volume  le  10  juillet  iSy'i 
pendant  le  jour,  dans  un  champ  d'orge  avec  luzerne  (foyer  de 
réduction);  le  maximum  absolu  35, 16  a  été  obtenu  le  27  janvier 
1879,  à  Paris.  Ces  deux  résultats  numériques  représentent  d'ail- 
leurs des  proportions  extrêmes  :  les  minima  au-dessous  de  28  sont 
exceptionnels  ainsi  que  les  maxima  de  35;  les  oscillations  normales 
dans  la  proportion  de  l'acide  carbonique  se  font  généralement 
entre  28  et  3o  pour  100  000  d'air  en  volume.  Ces  oscillations  sont 
plus  soudaines  et  plus  nombreuses  pendant  la  saison  d'été  :  la 


(')  A  Écorchcbœuf,  du  9  septembre  187a  au  20  août  1873,  du  17  juin  au  '.\  no- 
vembre 1879  et  du  19  juin  au  28  août  1880;  à  Paris,  à  diverses  dates  en  1873, 
1875,  1879. 
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moyenne  est  de  29,6a.  M.  Reiset  conclut  que  si  l'on  veut  étudier 
les  relations  qui  peuvent  exister  entre  les  variations  de  la  quantité 
d'acide  carbonique  dans  Tair  et  les  différents  états  de  l'atmosphère, 
on  devra  employer  des  méthodes  rigoureuses  permettant  d'affirmer 
tout  au  moins  l'exactitude  des  cent-millièmes. 

M.  Reiset  signale  des  observations  faites  à  Rostock,  par 
M.  Schuize,  en  1868-71,  dont  la  moyenne  coïncide  sensiblement 
avec  celle  de  ses  propres  expériences. 

II.  MM.  Aubin  et  Miintz,  après  un  historique  très  complet, 
exposent  la  méthode  de  dosage  de  l'acide  carbonique  qu^ils  ont 
employée,  et  publient  les  résultats  qu'ils  ont  obtenus  d'une  part  à 
de  faibles  altitudes,  soit  à  Paris,  au  Conservatoire  des  Arts  et 
Métiers,  soit  dans  la  plaine  découverte  qui  s'étend  vers  le  plateau 
de  Gravelie,  à  proximité  de  la  ferme  de  l'Institut  agronomique; 
d'autre  part  à  une  altitude  de  2877"  au  pic  du  Midi  de  Bigorre, 
et  à  des  altitudes  de  740"  et  de  507™  près  de  Luz  et  de  Pierrefitte. 
Tous  les  chiffres  qu'ils  ont  obtenus  sont  en  accord  entre  eux  ou 
avec  ceux  de  M.  Reiset  et  de  M.  Schulze.  Au  pic  du  Midi,  notamment 
du  9  au  i4  août  1 881,  la  proportion  d'acide  carbonique  en  volume 
a  varié  de  3o,i  pour  100  000  à  28  seulement,  bien  que  l'état  de 
l'atmosphère  et  la  direction  du  vent  aient  éprouvé  d'assez  grandes 
variations.  L'influence  propre  de  l'altitude  n'a  pu  cire  cons- 
tatée. 

III.  M.  Dumas  conclut  de  l'ensemble  des  recherches  récentes 
sur  racldc  carbonique  de  l'air  que  ce  gaz,  considéré  comme  élé- 
ment géologique  appartenant  à  l'enveloppe  gazeuse  du  globe,  peut 
être  considéré  comme  formant  les  3  dix-millièmes  en  volume  de 
l'air.  Les  phénomènes  accidentels  et  locaux  résultant  de  l'action 
des  animaux,  de  celle  des  plantes,  des  effets  des  foyers,  de  celui 
des  masses  de  matières  organiques  en  décomposition,  des  émana- 
tions volcaniques,  enfin  de  l'action  des  brouillards  et  des  pluies, 
bien  qu'offrant  au  point  de  vue  de  la  météorologie  et  de  l'hygiène 
un  intérêt  qu'on  ne  saurait  nier,  ne  doivent  passer  qu'au  second 
rang.  Mais  il  y  a  lieu  d'étudier  les  variations  dont  la  proportion 
d'acide  carbonique  pourrait  être  susceptible  par  des  causes  géné- 
rales,   se    rattachant  aux    grands    mouvements   de  l'atmosphère. 
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M.  Dumas  a  recommandé  celle  élude  à  rallenlion  de  TAcadémie 
des  Sciences,  ainsi  qu'à  celle  des  missions  chargées  de  l'observalion 
du  passage  de  Vénus. 

J.  THOULET.  —  Recherches  expérimentales  sur  la  conductibilité  thermique  des 
minéraux  et  des  roches,  p.  a6i. 

H.  LAGARDE.  —  Recherches  analytiques  sur  la  méthode  de  M.  Thoulet,  relatives 
à  la  conductibilité  thermique,  p.  552. 

La  méthode  employée  par  M.  Thoulcl  consiste  à  maintenir  la 
face  inférieure  d'une  plaque  à  des  tempéralures  constantes  connues, 
et  à  déterminer  le  temps  nécessaire  pour  faire  passer  la  face  supé- 
rieure de  la  plaque  d'une  température  fixe  8|  à  une  autre  tempé- 
rature fixe  82.  La  fusion  de  deux  index  de  nature  différente  (stéa- 
rine fondant  à  5o*,  cire  de  Carnauba  fondant  à  84*^)?  s'opérant  dans 
des  conditions  identiques,  permet  de  reconnaîlre  l'instant  où  l'on 
arrive  aux  températures  8i  et  83. 

Pour  produire  les  températures  constantes,  M.  Thoulet  a  recours 
à  un  bloc  de  fer  forgé  de  o",ii  sur  0^,77  et  o",  58  de  hauteur, 
percé  longitudinalement  d'une  cavité  remplie  de  mercure  et  con- 
tenant un  thermomètre.  Ce  bloc  parfaitement  poli  à  sa  face  supé- 
rieure repose  sur  une  plaque  de  fonte  échauffée  par  un  bec  Bunsen; 
il  reçoit  sur  sa  face  supérieure  une  plaque  de  la  substance  dont  on 
veut  évaluer  la  conductibilité.  Celle-ci  est  un  parallélépipède  carré 
de  o™,  o3  de  cùlé  auquel  on  a  donné,  dans  trois  séries  d'expériences, 
des  hauteurs  de  o",i5,  o",io  et  o",o6  ou  o™,o8.  Afin  d'éliminer 
l'influence  du  poli  plus  ou  moins  parfait  de  la  surface  de  contact, 
les  deux  bases  du  parallélépipède  sont  recouvertes  d'une  feuille  de 
papier  d'étain  collée  à  l'aide  de  la  mixtion  (composée  principale- 
ment d'huile  de  lin),  dont  on  se  sert  dans  Tinduslric  pour  fixer  les 
feuilles  d'or. 

Les  index  s'obtiennent  de  la  manière  suivante  :  un  petit  fragment 
du  corps  fusible  est  placé  sur  la  feuille  d'étain  supérieure  :  par 
l'approche  d'une  aiguille  à  tricoter  chauff<ée  au  rouge,  on  le  fond 
en  une  petite  sphère  de  |  à  |  de  millimètre  de  diamètre  que  l'on 
fait  ensuite  adhérer  légèrement  en  éloignant  rapidement  l'aiguille 
d'acier  au  moment  où  apparaît  sur  la  sphère  une  sorte  de  cligne- 
ment ressemblant  à  l'éclair  des  coupellations.  Dans  chaque  groupe 
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d'expériences,  on  a  maintenu  le  bloc  aux  températures  de  loo®, 
io5**,  1 10",  120**,  i3o**,  i4o®,  i5o®  et  lôo**.  Les  résultats  sont  d'une 
régularité  parfaite.  M.  Thoulet  les  représente  par  des  courbes 
construites  en  prenant  pour  abscisses,  soit  les  épaisseurs  des 
plaques,  soit  les  températures  du  bloc  et  pour  ordonnées  les 
temps.  Les  expériences  ont  été  réalisées  avec  des  plaques  de  fer, 
d'anhydrite  et  de  verre. 

M.  H.  Lagarde  tire  de  la  théorie  générale  de  la  conductibilité 
les  formules  qui  conviennent  au  calcul  des  expériences  de 
M.  Thoulet.  Il  démontre  que  la  courbe,  construite  en  prenant  pour 
abscisses  les  températures  du  bloc  et  pour  ordonnées  les  temps  qui 
s'écoulent  entre  la  production  des  températures  8|  et  82  à  la  face 
supérieure  de  la  plaque,  est  une  hyperbole  équilatère  dont  l'une  des 
asymptotes  est  l'axe  des  températures.  Deux  expériences  faites 
pour  une  épaisseur  déterminée  de  la  plaque  suffisent  à  déterminer 
cette  hyperbole.  De  même  la  courbe  formée  en  prenant  pour  ab- 
scisses les  épaisseurs  est  une  hyperbole  non  équilatère  passant  par 
l'origine  et  ayant  une  de  ses  asymptotes  parallèle  à  l'axe  des  temps. 
M.  Lagarde  montre  enfin  comment  les  expériences  conduisent  au 
calcul  du  coefficient  k  de  conductibilité  intérieure,  et  d'un  élément 
nouveau  que  M.  Thoulet  croit  devoir  introduire  sous  le  nom  de 
résistance  thermique  :  c'est  le  temps  nécessaire  pour  faire  passer 
la  face  supérieure  d'une  lame  d'épaisseur  i,  de  la  température  0| 
à  la  température  82,  la  température  du  bloc  étant  100".  En  prenant 
pour  unités  le  centimètre,  le  gramme  et  la  seconde,  MM;  Thoulet 
et  Lagarde  trouvent  les  résultats  suivants  : 

Conductibilité       Résistance 
Substances  interne.  thermique. 

Fer 10,26  4^î3 

Anhydrilc 4»  56  56,4 

Verre 2,66  122,4 


SYDNEY  MARSDEN.  —  Sur  ia  diffusion  d'une  poudre  impalpable  dans  un  corps 
solide,  p.  286.  —  Le  fer  en  barre  transformé  en  acier  par  cémentation,  p.  568. 

Le  professeur  Tait  ayant  observé  qu'une  poudre  impalpable 
devient  très  mobile  sous  l'action  de  la  chaleur  a  posé  la  question 
suivante  :   si  l'on  suppose  que  l'on  ait  deux  poudres  infusibles, 
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impalpables,  se  diflTuseront-elles  Tune  dans  l'autre  à  la  manière  des 
gaz  et  des  liquides?  L'auteur  a  fait,  avec  M.  Tait,  des  expériences 
sur  ce  sujet,  mais  le  résultat  en  est  demeuré  incertain.  Il  croit 
cependant  pouvoir  répondre  d'une  manière  affirmative  à  la  question 
proposée,  car  il  a  observé  que  des  creusets  de  porcelaine  de  Berlin 
maintenus  pendant  dix  à  douze  heures  en  contact  avec  du  carbone 
amorphe,  à  de  très  hautes  températures,  sont  pénétrés  par  le 
charbon  à  une  assez  grande  profondeur,  bien  que  ces  creusets  ne 
soient  pas  fondus  et  qu'ils  aient  conservé  leur  forme.  En  exami- 
nant au  microscope  une  tranche  du  creuset,  on  peut  voir  distinc- 
tement les  parcelles  de  carbone  disséminées  dans  la  pâte  argileuse. 

Comme  le  carbone  n'exerce  aucune  aclion  chimique  connue  sur 
la  silice  et  l'alumine,  M.  Sydney  Marsden  voit  dans  cette  expé- 
rience le  résultat  d'une  action  purement  physique,  d'une  véritable 
diffusion. 

Il  croit  aussi  que  c'est  par  cette  diffusion  qu'il  convient  d'expli- 
quer la  transformation  du  fer  en  acier  dans  le  procédé  de  la  cé- 
mentation.' 

Tome  XXVII. 
BERTHELOT.  —  Sur  l'électrolyse  de  l'eau  oxygénée,  p.  iio. 

Cette  électrolyse  peut  s'effectuer  de  deux  manières  :  i®  il  se  dé- 
gage de  l'hydrogène  au  pôle  négatif,  de  l'oxygène  au  pôle  positif 
et  la  réaction  électroly tique 

HO»  =  H  -4-  0» absorbe —  aSC»»,- 

C'est  seulement  sous  l'influence  d'un  élément  Daniell  (-1-  fî4^*S5) 
que  cette  réaction  se  produit;  2®  il  ne  se  dégage  que  de  l'oxy- 
gène; l'hydrogène  réduit  au  pôle  positif  de  l'eau  oxygénée.  Dans 
ce  dernier  cas,  on  a 

H0»=  H  -4-0'- — a3^«',7 

H-4-HOî=2HO -4-45C«i,3 

c'est-à-dire  en  tout 

2H0«=  alIO  -4-0* -+-2oC*»,6 

Cette  réaction  totale,  dégageant  de  la  chaleur  au  lieu  d'en  absorber, 
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peut  s^accomplir  sous  Tinfluence  d'une  *force  électromotrice  aussi 
minime  que  Ton  voudra.  On  l'observe  même  avec  un  élément 
zinc-cadmium  ;  à  la  limite,  elle  se  confond  avec  la  décomposition 
lente  que  Teau  oxygénée  éprouve  spontanément,  le  courant  élec- 
trique ayant  alors  pour  seul  effet  apparent  d'activer  cette  décom- 
position au  contact  de  l'électrode  qui  se  trouve  au  pôle  positif. 

Les  deux  modes  d'électrolyse  de  l'eau  oxygénée  peuvent  d'ail- 
leurs coexister  dans  le  cas  de  forces  électromotrices  supérieures  à 
I  Daniell.  Cette  coexistence  se  traduit  par  la  variation  des  rapports 
de  volume  entre  l'oxygène  et  l'hydrogène  dégagés,  lesquels  ne 
sont  plus  rigoureusement  égaux. 

E.  BRANLY.  —  Dosage  de  Thémoglobine  dans  le  sang  par  les  procédés  optiques, 

p.  238. 

Une  étude  comparée  des  diverses  méthodes  optiques  qui  ont  été 
proposées  pour  le  dosage  des  matières  colorantes  conduit  M.  Branly 
aux  conclusions  suivantes  : 

L'hémoglobine  exerçant  son  pouvoir  absorbant  principalement 
sur  une  région  du  spectre  bien  limitée  et  très  visible,  les  spectro- 
photomètrcs  sont  supérieurs  aux  photomètres  ordinaires  pour  le 
dosage  de  Thémoglobine  dans  le  sang.  La  comparaison  des  di- 
vers speclrophotomèlres  établit  la  supériorité  des  spectrophoto- 
mctres  basés  sur  rapplication  des  lois  de  la  polarisation  et  surtout 
du  spectropholomètre  à  faisceaux  polarisés  à  angle  droit  et  su- 
perposés. 

L'une  quelconque  des  régions  du  spectre  peut  être  choisie  pour 
Tétude  des  variations  quantitatives  de  la  matière  colorante  du 
sang,  mais  l'absorption  dans  les  deux  bandes  noires  comprises 
entre  les  raies  D  et  E  est  celle  qui  présente  le  plus  de  fixité  et  qui 
se  mesure  avec  le  plus  d'exactitude.  L'appareil  une  fois  réglé,  sa 
précision  est  supérieure  à  — . 


H.  BECQUEREL.  —  Mesure  de  la  rotation  du  plan  de  polarisation  de  la  lumière 

sous  l'influence  magnétique  de  la  Terre,  p.  3i2. 

Dans  un  Mémoire  antérieur,  l'auteur  a  établi  que  rinfluence 
magnétique  de  la  terre  sur  la  propagation  de  la  lumière  polarisée 
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au  travers  des  milieux .  transparents  peut  être  manifestée  et  me- 
surée expérimentalement  (*). 

L'expérience  fondamentale  consiste  à  disposer,  sur  un  même 
support  horizontal  mobile  autour  d'un  axe  vertical,  une  source  de 
lumière,  un  polariseur,  une  colonne  de  substance  transparente 
convenablement  choisie,  puis  un  analyseur  monté  sur  un  cercle 
divisé.  On  commence  par  orienter  l'appareil  de  telle  sorte  que  les 
rayons  lumineux  qui  traversent  la  colonne  liquide  soient  parallèles 
au  méridien  magnétique,  puis  on  retourne  l'appareil  bout  pour 
bout,  et  l'on  observe  que  le  plan  de  polarisation  a  tourné  d'un  petit 
angle  :  c'est  le  double  de  la  rotation  due  à  l'influence  de  la  terre. 
Le  sens  de  cette  rotation  est  le  sens  direct,  c'est-à-dire  de  droite  à 
gauche  pour  un  observateur  supposé  couché  horizontalement  dans 
la  direction  des  rayons  lumineux,  la  tête  vers  le  nord  et  les  pieds 
vers  le  sud. 

L'expérience  primitive  avait  été  faite  avec  une  colonne  de  o™,5o 
de  sulfure  de  carbone.  D'après  le  procédé  de  multiplication  em- 
ployé par  Faraday,  les  rayons  lumineux  réfléchis  sur  des  miroirs 
aux  extrémités  de  la  colonne  liquide  traversaient  celle-ci  cinq 
fois,  et  la  rotation  observée  était  de  &  environ.  L'objet  du  présent 
Mémoire  est  de  fournir  la  constante  de  cette  rotation  au  j^  près  de 
sa  valeur. 

L'appareil  mis  en  usage  est  celui  qui  a  servi  pour  les  recherches 
expérimentales  de  M.  H.  Becquerel  sur  la  polarisation  rotatoire 
magnétique  dans  les  gaz(^),  avec  quelques  additions  importantes. 
Ainsi  :  1°  la  poutre  supportant  le  système  optique  a  été  rendue 
mobile  sur  un  pivot  en  cuivre  reposant  sur  un  trépied  en  char- 
pente très  solidement  établi,  de  telle  sorte  que  l'on  pouvait  re- 
tourner bout  pour  bout  tout  l'appareil  sans  lui  communiquer  aucun 
ébranlement;  2**  la  source  lumineuse  oxyhydrique  a  été  rendue 
remarquablement  fixe,  par  l'emploi  de  régulateurs  appropriés; 
3"  les  glaces  fermant  aux  deux  bouts  le  tube  de  cuivre  de  i^y^y 
de  long  et  de  o"*,  12  de  diamètre  destiné  à  recevoir  le  liquide  (sul- 
fure de  carbone)  ont  dû  être  mastiquées  de  manière  à  empêcher 


(*)  Comptes  rendus  des  séances  de  l* Académie  des  Sciences,  t.  LXXXVI, 
p.  io-j5;  1878. 
O  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  5*  série,  t.  XIX;  1880. 
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l'écoulement  de  celui-ci ,  mais  en  évitant  de  comprimer  les  glaces  : 
une  pâte  d^cau  et  de  dextrine  faite  à  chaud  a  rempli  ce  double 
but  d'une  manière  suflGsante.  Le  tube  n'est  pas  entièrement  plein, 
afin  de  permettre  tous  les  phénomènes  de  dilatation  du  liquide  et 
de  sa  vapeur  :  il  est  en  communication  permanente  avec  l'atmo- 
sphère; enfin  il  est  protégé  par  un  matelas  épais  de  ouate  qui  le 
maintient  suffisamment  à  l'abri  des  influences  extérieures  pour 
que  la  quatrième  image  réfléchie  soit  encore  nettement  visible, 
quand  le  tube  contient  du  sulfure  de  carbone  parfaitement  pur  ; 
mais  les  mesures  ont  porté  seulement  sur  la  première  et  la  seconde 
image.  L'appareil  était  installé,  pour  les  mesures  définitives,  dans 
une  sorte  de  sous-sol  où  la  température  est  à  peu  près  constante. 

Deux  sortes  de  mesures  ont  été  effectuées  :  les  unes  directes,  les 
autres  dans  lesquelles  la  rotation  à  mesurer  était  doublée  et  même 
triplée  par  l'emploi  d'une  lame  cristalline  demi-onde,  d'après  un 
procédé  précédemment  publié  par  M.  H.  Becquerel  (*),  et  dont  il 
discute  dans  le  Mémoire  actuel  la  limite  d'exactitude.  Mais,  pour 
les  résultats  très  précis  qu'il  publie,  les  mesures  directes  ont  été 
jugées  préférables.  Nous  ne  nous  occuperons  donc  que  de  ces  der- 
nières. Les  corrections  qu'il  est  nécessaire  de  leur  faire  subir  se 
rapportent  :  i"  aux  variations  de  température;  a**  aux  variations 
dans  la  longueur  d'onde  des  rayons  lumineux  qui  arrivent  à  l'œil 
de  l'observateur;  3°  aux  variations  de  l'intensité  magnétique  à  la- 
quelle est  soumis  l'appareil  dans  les  divers  emplacements  où  l'ex- 
périence a  été  faite.  Les  mesures  définitives  ont  été  corrigées  de 
ces  diverses  variations  et  rapportées  à  la  température  de  o"C.,  à  la 
longueur  d'onde  de  la  raie  D,  et  à  l'intensité  moyenne  de  la  com- 
posante horizontale  du  magnétisme  terrestre  à  PaHs,  au  moment 
de  l'observation. 

La  rotation  correspondant  à  un  passage  unique  de  la  lumière  à 
travers  le  tube  a  été  trouvée  en  moyenne  de  6',  i8  avec  une  erreur 
probable  ne  dépassant  pas  o',  o35  en  plus  ou  en  moins,  c'est- 
à-dire,  les  o,oo56  de  la  valeur  cherchée.  Ce  nombre  6',i8  est  relatif 
à  la  double  rotation  que  subissent  les  rayons  lumineux,  quand  on 
retourne  le  tube   bout  pour  bout  dans  le  champ,  c'est  donc    le 


(•)  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  X  Cl  If,  p.  i43. 


ANNALES  DE  CIILMIE  ET  DE  PHYSIQUE.  433 

double  de  la  rotation  réelle  correspondant  à  un  passage  ;  il  a  dû 
être  corrigé  de  reflet  perturbateur  des  glaces  qui  est  connu,  puis- 
qu'on connaît  le  rapport  des  pouvoirs  rotatoircs  magnétiques  du 
verre  et  du  sulfure  de  carbone.  On  trouve  en  définitive  que  la  ro- 
tation correspondant  à  o"*,oi  de  sulfure  de  carbone  est  o',  009435. 
Or  rintensité  horizontale  du  champ  magnétique  terrestre  au  lieu 
occupé  par  Tappareil  s'est  trouvée,  en  unités  C. G. S. ,  égale  à  0,2037. 
Donc,  dans  un  champ  magnétique  égal  à  Tunité,  la  rotation  spéci- 
fique du  sulfure  de  carbone  est 

o\oo<)i35        , 
r  =  .- —  =  o  ,0|63, 

à  un  centième  près  de  sa  valeur.  Ce  résultat  est  d'accord,  à 
6  pour  100  près,  avec  celui  d'une  mesure  de  M.  Gordon  (*),  faite 
dans  un  champ  magnétique  artificiel  d'une  intensité  considérable, 
mais  dans  des  conditions  de  précision  que  M.  H.  Becquerel  ne  juge 
pas  supérieures  à  celles  qu'il  a  atteintes  lui-même,  malgré  la  très 
faible  intensité  du  champ  magnétique  terrestre  qu'il  a  seul  employé. 

W.  LOUGUININE. —  Sur  un  nouvel  appareil  pour  la  détermination  des  chaleurs 

spécifiques,  p.  398. 

Cet  appareil  est  une  modification  du  calorimètre  de  Regnault 
dont  il  ne  diffère  essentiellement  que  par  la  disposition  de  l'étuve. 
Celle-ci  est  disposée  de  telle  sorte  que,  par  une  rotation  de  180®, 
communiquée  à  la  partie  supérieure  de  l'appareil,  la  chambre  qui 
reçoit  le  corps  à  échauffer  se  trouve  simultanément  portée  au-dessus 
du  calorimètre,  et  automatiquement  ouverte;  le  corps  tombe  de 
lui-même  dans  le  calorimètre.  L'incertitude  sur  la  vraie  tempéra- 
ture du  corps  au  moment  de  l'immersion  se  trouve  donc  réduite 
au  minimum. 

E.   Bout Y. 


(«)  Phil.  Trans.,  Part.  I,  p.  7;  1877. 
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LIVEING  et  DEWAR.  —  Renversement  des  lignes  spectrales  des  métaux. 

Les  auteurs  ont  en  vue  un  double  objet  :  i°  de  tracer  un  paral- 
lèle entre  les  conditions  où  les  éléments  se  trouvent  dans  le 
Soleil,  et  celles  où  ils  peuvent  être  mis  sur  la  terre  ;  2**  d^établir 
que  la  connaissance  des  lignes  réversibles  permettrait  de  distinguer 
celles  qui  sont  dues  aux  vibrations  des  molécules  et  celles  qui 
résultent  de  la  superposition  d^ondes,  ou  de  quelque  déformation 
moléculaire,  telle  que  Tare  électrique  pourrait  en  produire.  Ils 
classent  les  renversements  de  la  manière  suivante  :  i°  renverse- 
ments produits  quand  la  ligne  étalée  est  le  fond  sur  lequel  se 
dessine  la  ligne  d'absorption  rétrécie  ;  dans  ce  cas  la  densité  de  la 
vapeur  absorbante  est  moindre  que  celle  de  la  vapeur  qui  émet  la 
lumière;  c'est  le  cas  le  plus  généralement  connu;  2"  renverse- 
ments dans  lesquels  l'expansion  des  lignes  est  faible  ou  nulle,  le 
fond  commun  étant  fourni  par  les  parois  chaudes^  par  le  fond  du 
tube,  le  pôle  chaud,  ou  l'arc,  ou  une  partie  du  spectre  assez  riche 
en  lignes  pour  pouvoir  être  considérée  comme  continue  ;  comme 
exemple  les  auteurs  montrent  des  photographies  dans  lesquelles 
les  lignes  du  fer  et  d'autres  métaux  sont  renversées;  3°  renver- 
sements dans  lesquels  le  fond  est  fourni  par  l'expansion  d'une 
ligne  d'un  autre  métal;  on  montre  des  photographies  dans  les- 
quelles les  lignes  du  fer  et  d'autres  métaux  apparaissent  renver- 
sées sur  celle  du  magnésium;  4°  renversements  produits  par  l'in- 
troduction dans  le  creuset  où  se  forme  l'arc  d'un  courant 
d'hydrogène,  gaz  d'éclairage  ou  ammoniac  :  les  lignes  métalliques 
disparaissent  presque  complètement  et  l'intensité  du  spectre 
continu  se  trouve  augmentée;  5"  quand  un  tube  de  charbon  pas- 
sant à  travers  un  bloc  d'argile  forme  l'électrode  positive  de  l'arc  et 
que  l'électrode  négative  est  une  baguette  de  charbon  pénétrant  dans 
le  même  bloc  de  manière  à  rencontrer  le  tube  au  centre  même  du 


(  '  )   Voir  p.  336. 
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bloc,  le  tube  s'échauffe  peu  à  peu,  et  dans  la  direction  de  Taxe  du 
tube,  les  li^es  paraissent  brillantes,  parce  qu'elles  ne  se  projettent 
sur  aucun  fond,  mais  paraissent  renversées  sur  les  bords  chauds 
du  tube.  Les  auteurs  indiquent  la  marche  du  phénomène  pendant 
réchauffement  progressif  du  tube.  6°  Un  double  renversement  de 
lignes  est  observé  accidentellement,  et  dans  une  occasion  l'exten- 
sion des  lignes  du  magnésium  entre  H  et  K  prit  une  étendue  telle 
qu'elles  produisaient  le  renversement  des  bandes  les  plus  réfran- 
gibles  du  cyanogène;  d'autre  part  le  magnésium  produisait  une 
bande  d'absorption  très  large  sur  laquelle  le  triplet  du  magné- 
sium se  détachait  nettement  en  lignes  brillantes.  Ce  curieux  phé- 
nomène résulte  sans  doute  de  ce  que  la  vapeur  chaude  de  ma- 
gnésium se  trouve  projetée  sur  la  paroi  du  tube,  par  suite  de  la 
production  soudaine  de  vapeur  qui  résulte  de  l'introduction  dans 
l'eau  d'un  nouveau  morceau  de  métal. 


J.-M.  CRAFTS.  — Point  d'ébullition  et  tension  de  vapeur  du  mercure,  du  soufre,  et 
de  quelques  composés  carbonés,  déterminés  parle  thermomètre  à  hydrogène. 

M.  Crafts  décrit  son  thermomètre  à  hydrogène.  Ce  gaz  a  été 
choisi  parce  que,  de  tous  les  gaz,  l'hydrogène  est  celui  qui  s'écoule 
le  plus  rapidement  à  travers  un  tube  capillaire;  le  volume  du  ré- 
servoir est  seulement  de  i"  à  lo*^*'.  Le  thermomètre  est  à  volume 
constant  :  un  contact  électrique  entre  le  mercure  du  manomètre  et 
jne  pointe  de  platine  ferme  un  courant  qui  excite  un  aimant  et 
ferme  le  robinet  d'arrivée  du  mercure  dans  le  manomètre  au  mo- 
ment où  le  gaz  atteint  un  volume  iixe  limité  à  la  position  de  la 
pointe.  Le  point  d'ébullition  du  mercure  a  été  déterminé  à  nou- 
veau et  trouvé  de  'ioy'^  à  la  pression  normale;  celui  du  soufre  a  été 
trouvé  un  degré  au-dessous  du  point  indiqué  par  Regnault.  Le 
naphtalène  a  pour  point  d'ébullition  2i8°o8  et  le  benzophénone 
3o6,  I .  Ces  derniers  corps  peuvent  être  employés  pour  obtenir  des 
températures  constantes  vers  200  ou  Soo"*.  Leurs  points  d'ébulli- 
tion ont  été  mesurés  sous  des  pressions  variant  de  87  à  a3oo"™ 
et  fournissent  une  série  de  températures  faciles  à  établir  et  à 
maintenir  constantes  de  i4o°à  35o'\  Il  est  probable  que  le  benzène 
pourrait  être  obtenu  assez  pur  pour  être  employé  de  la  mêfne  ma- 
nière. Des   séries  de  déterminations  des   points    d'ébullition  de 
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composés  carbonés  ont  montré  que  lorsque  le  poids  moléculaire 
augmente  de  quantités  égales,  les  points  d'ébullition  ne  s'élèvent 
pas  de  quantités  constantes,  comme  Kopp  l'avait  supposé  ;  mais 
que,  dans  un  grand  nombre  de  cas,  les  accroissements  des  points 
d'ébullition  vont  en  décroissant  en  progression  arithmétique. 
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SUR  LES  GHAHGEMEHTS  DE  LOMGÏÏEÏÏB  D'OIDE  OBTEHUS  PAR  LA  ROTATIOM 
D'UN  P0LARI8EUR .  ET  SUR  LE  PHÉMOMËHE  DES  BATTEMENTS  PRODUITS 
A?EG  LES  TIBRATIOMS  LUHUEUSES; 

Par  m.  a.  RIGHI  ('). 

m 

I. 

J*ai  déiiioiilré,  dans  un  travail  précédent  (^),  que  si  l'on  pouvait 
l'aire  interfrier  deux  ravons  dont  les  nombres  de  vibrations  seraient 
Icgèremenl  dinV'renls,  on  obtiendrait  sur  un  diaphragme,  au  Heu 
des  franges  ordinaires,  des  franges  en  mouvement  uniforme  dans 
une  direclion  perpendiculaire  à  leur  longueur,  avec  une  vitesse 
telle  que  sur  chaque  point  du  diaphragme  passerait,  à  chaque  se- 
conde, un  nombre  de  franges  lumineuses  égal  à  la  différence  des 
nombres  de  vibrations.  On  aurait  donc  un  phénomène  identique 
à  celui  des  batlements  que  Ton  obtient  avec  les  vibrations  sonores 
dans  Fair. 

Mais  une  telle   expérience  est  impossible  à  effectuer,  en  choi- 
issant  deux  ra^'ons  dans  un  spectre;  car,  avant  tout,  ces  raYon>  / 

seraient  indépendants,  et,  en  dehors  de  cela,  le  nombre  de  batte-  /^ 

menls  serait  toujours  énorme. 

J'ai  eu  ridée  de  réaliser  les  battements  lumineux  en  faisant  in- 
terférer des  rajons  provenant  de  deux  sources  conjuguées,  mais 
dont  les  nombres  de  vibrations  aient  été  modifiés  mécaniquement. 
M.  Airv  (^)  et  Verdet  (*)  ont  démontré,  en  effet,  que  la  lumière 
qui  sort  d'un  prisme  de  Nicol  tournant  autour  de  son  axe  peut 
être  considérée  comme  composée  d'un  ravon  circulaire  dexlrogvre 
Je  N  ±  n  vibrations,  et  d'un  lévogvre  de  N  zp  /?  vibrations,  N  étant 
le  nombre  de  vibrations  du  rayon  naturel  qui  entre  dans  le  nicol, 
vX  n  le  nombre  de  tours  à  chaque  seconde  (les  signes  supérieurs 
lorsque  le  nicol  tourne  à  droite). 


(')  Le  Mémoire  complet  a  paru  dans  les  Mémoires  de  l'Académie  de  Bologne, 
Y  série,  t.  JV. 
(')  .\uovo  Cimento,  3- s  "rie,  t.  lit,  p.  aij;  18-H. 
(^)  On  the  ondula  tory  theory  of  Optics,  cd.  1877,  p.  iVî. 
(M  Œuvres  de  Verdet,  l.  VI,  p.  88. 

J.  de  Phvs.,  2*  sjrie,  t.  II.  (Octobre  i883.)  a.) 
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J'ai  étudié  théoriquement  plusieurs  cas  analogues,  et  j'ai  dé- 
montré les  énoncés  suivants  : 

(a)  Un  rayon  de  lumière  naturelle  de  N  vibrations,  qui  tra- 
verse un  système  tournant  capable  de  polariser  circulairement 
la  lumière  {nicol  et  lame  quart  d'onde  dont  Vaxe  soit  à  45°  de 
la  section  principale),  se  transforme  dans  un  simple  rayon  po- 
larisé circulairement  y  dont  le  nombre  de  vibrations  est  ou 
N  -I-  71  ou  N  —  71,  suivant  que  la  rotation  du  système  tournant 
se  fait  ou  dans  le  même  sens,  ou  en  sens  contraire ,  de  la  rota- 
tion des  molécules  d'éther  sur  le  rayon  émergent,  n  étant  le 
nombre  de  tours  du  système  par  seconde, 

(b)  Un  rayon  circulaire  de  N  vibrations,  qui  traverse  un 
nicol  tournant  à  n  tours  par  seconde,  se  transforme  en  deux 
autres  rayons  circulaires  inverses;  celui  qui  est  de  même  sens 
que  le  rayon  incident  a  le  même  nombre  N  de  vibrations,  pen- 
dant que  le  nombre  de  vibrations  de  Vautre  est  N-|-  2/i  ou 
N  —  2/î,  suivant  que  la  rotation  du  nicol  se  fait  ou  en  sens  con- 
traire ou  dans  le  même  sens  que  la  rotation  des  molécules 
cVéther  sur  le  rayon  incident, 

(c)  Un  rayon  circulaire  de  N  vibrations  qui  traverse  un  jn)- 
lariseur  circulaire  {par  exemple,  nicol  et  mica  quart  d'onde), 
tournant  à  raison  de  n  tours  par  seconde,  reste  identique  à 
lui-même,  si  le  rayon  circulaire  que  produirait  le  polariseur 
en  recevant  de  la  lumière  naturelle  est  de  même  sens  que  Ir 
rayon  incident. Mais,  s'il  est  de  sens  contraire,  le  rayon  émer- 
a^ent  est  un  rayon  circulaire  de  sens  contraire  au  rayon  inci- 
dent,  et  de  N  H-  2/î  ou  N —  a/?  vibrations,  suivant  que  le  s}'s- 
tème  mobile  tourne  ou  en  sens  contraire  ou  dans  le  même  sens 
que  le  mouvement  de  Véther  sur  le  rayon  incident, 

(d)  Un  rayon  circulaire  de  N  vibrations  qui  traverse  une 
lame  quart  d'onde  tournant  dans  son  plan,  à  raison  de  n  tours 
par  seconde,  se  transforme  comme  dans  l'énoncé  (b). 

(e)  Un  rayon  de  N  vibrations  polarisé  rectilignement,  qui 
traverse  une  lam<?de  mica  demi-onde  tournant  dans  son  plan 
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'/  raison  de  n  tours  par  seconde,  se  transforme  en  deux  rayons 
circulaires  inverses,  l'un  rfe  N+  a/i  vibrations,  polarisé  dans 
le  sens  de  la  rotation,  Vautre  de  îi  —  9./i.  On  obtient  donc  le 
même  effet  que  si  Ton  faisait  passer  un  rayon  naturel  dans  un 
nicol  tournant  à  9.n  tours  par  seconde. 

(/)  Un  rayon  circulaire  de  N  vibrations ,  qui  irai  erse  un 
mica  demi-onde  tournant  avec  une  vitesse  de  n  tout  s  par  se- 
conde,  se  transforme  en  un  simple  rayon  circulairede  sens  coti- 
traire  au  rayon  incident  y  et  dont  le  nombre  de  vibrations  est 
ou  N  +  9. /i  ou  bien  N  —  ?./i,  suiv(tnt  fjuc  la  rotation  de  la  lame 
se  fait  ou  en  sens  contraire  ou  dans  le  môme  sens  que  le  mou- 
vement de  Véther  sur  le  rayon  circulaire  incident. 

On  a  des  énonct*s  un  peu  moins  simples  quand  le  rayon  incident 
est  elliptique. 

Voici,  comme  exemple,  la  démonstration  de  Ténoncé  {a)  ('). 

Prenant  pour  plan  de  la  figure  (que  le  lecteur  est  prié  de  con- 
struire) un  plan  normal  au  rayon,  soient 

O  le  point  par  où  arrive  ce  rayon  ; 

O  J7,  Oy  deux  axes  fixes  dans  l'espace  ; 

Ou  la  direction  de  la  vibration  qui  sort  du  nicol  à  un  instant 

donnr ; 
Oç  la  position  qu'occupe  la  section  principale  de  la  lame  (juart 

d'onde  entraînée  par  le  nicol  tournant  ; 
Otj  la  perpendiculaire  à  OÇ. 

Soit,  en  outre,  w  Tangle  uO^,  que  nous  ferons,  par  la  suite, 
égal  à  4'^"  selon  Ténoncé,  a  l'angle  variable  xOu. 
La  vibration  sur  le  rayon  sortant  du  nicol 

u  =  a  sin(2T:N^) 

<lonne  les  deux  composantes 

5  =  rt  cosuj  sinC^irNO»     t,  =  a  sinio  sin('i'nNO. 

Ç  sera  la  vibration  du  rayon  extraordinaire.  Soit  s  sa  vitesse  dans 


(')  Vouv  les  uulr.''s  déinonslrations,  iH)ir  le  Mémoire  complet. 
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la  lame;  o  la  vitesse  du  rayon  ordinaire;  d  Tépaisseur  de  la  lame 
Les  vibrations  à  la  sortie  seront 

Ç'  =  a  cosa  sin   2irN  (t j    >     t/=  asincosinl  2rN(  / j    • 

Mais,  comme  la  lame  est  quart  d'onde. 


d'où 


d 

d 

I 

o 

s 

4^' 

d 

o  ~ 

d 

s 

-\- 

1 

Donc  la  valeur  de  r/ devient 

t/  =  —  ezsincocos   itzS  It J    • 

Soient  maintenant  X  et  Y  les  composantes  de  la  vibration  finale 
suivant  les  axes  fixes.  On  aura 

V 

X  —  ;'cos(a  —  a>)  —  7/ sin  (a  —  toj,     Y  =  T/cos(a —  (u  )  —  ;'siiii(a —  ta). 

Substituant  pour  r/ et  Ç' leurs  valeurs,  posant  to  = /\i>"  comme 
dans  l'énoncé,  et  faisant  usage  des  formules  connues  pour  trans- 
former les  sommes  des  lignes  trigonomélriques  en  produits,  on 
obtient  aiséjnent 

Mais,  li  le  système  polarisant  tourne  uniformément,  à  raison  de 
/?  tours  par  seconde,  l'angle  a  devra  varier  proportionnellement 
au  temps,  cl  l'on  pourra  poser  a  r=  ao  -r  'iT:nt.  On  a  donc,  substi- 
tution faite, 

\  z^       —-  sin    2'7:(iN  -   n)t ; a,  —  î  >"*  h 

y2        L  *'  J 

«         r        i^T  V  2xNr/  ,^~\ 

\    = -COS     ^-(N  -h/l)/ ; :-  aj—   î>»     . 

^•JL  L  *'  .1 

Ces  formules  représentent  évidemment  un  rayon  circulaire  lé- 
vogyre  de  N  -j-  /i  vibrations. 

Dans  les  cas  (a),  (c)  et  (/),  la  lumière  émergente  du  système 
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lournanlest  simple.  Nul  doute  donc  que,  si  l'on  avait  des  spectro- 
scopes  assez  puissants,  on  pourrait  confirmer  expérimentalement, 
par  un  déplacement  des  raies  spectrales,  le  changement  du  nombre 
de  vibrations  démontré  théoriquement. 

On  peut  augmenter  les  effets  par  un  des  moyens  suivants.  Profi-'. 
lant  de  l'énoncé  (/),  on  peut  monter  sur  deux,  axes  parallèles, 
tournant  en  sens]conlraires,  un  grand  nombre  de  lames  de  mica 
demi-onde  ,  de  manière  que  les  lames  de  l'un  des  axes  passent 
<lans  les  espaces  qui  restent  entre  les  lames  de  l'autre  axe.  Un 
rayon  polarisé  circulairement  pourra  ainsi  traverser  toutes  les 
lames  passant  alternativement  par  une  qui  tourne  à  droite  et  par 
une  qui  tourne  à  gauche.  A  chaque  passage,  le  rayon  de  dextro- 
*xyre  deviendra  lévogyre  ou  vice  versa  et,  en  outre,  son  nombre  dc> 
vibrations  s'élèvera  ou  s'abaissera  de  2/?,  selon  le  sens  des  rota- 
tions. 

Autrement,  on  pourra  placer  entre  deux  miroirs  plans  presque 
parallèles  une  seule  lame  demi-onde  tournante,  de  manière  qu'un 
rayon  circulaire,  se  réfléchissant  sur  les  deux  miroirs,  traverse 
plusieurs  fois  la  lame.  Sur  chaque  miroir,  il  faudra  placer  une  lame 
(|uart  d'onde  ;  sinon  les  effets  des  passages  successifs  ne  s'ajou- 
tent pas.  Dans  ce  cas,  le  rayon  devant  traverser  deux  fois  chaque 
lame  quart  d'onde,  de  dextrogyre  il  devient  lévogyre  ou  vice 
versa,  et  il  arrive  sur  la  lame  tournante  dans  des  conditions  telles 
que  son  nombre  de  vibrations  soit  modifié  toujours  dans  le  même 
sens,  comme  il  est  facile  de  le  comprendre. 

Dans  les  autres  cas,  c'est-à-dire  dans  le  cas  de  Verdet  et  dans 
les  cas  (ft),  (cf),  (e),  le  rayon  émergent  n'est  pas  simple,  et  l'on 
peut  seulement  dire  qu'il  peut  être  considéré  comme  résultant 
<le  l'ensemble  de  deux  rayons  circulaires  de  sens  contraire.  Verdet 
admet  qu'un  spectroscope  d'une  grande  puissance  pourrait  les  sé- 
parer, mais  cela  semble  bien  douteux,  car  on  peut  dire  aussi  que 
la  lumière  qui  sort  d'un  nicol  tournant  est  un  rayon  N  polarisé 
rectilignement,  mais  dont  l'azimut  de  vibration  varie  continuelle- 
ment. Dès  lors,  comme  la  déviation  dans  le  prisme  ne  dépend  pas 
de  la  direction  de  la  vibration,  on  ne  voit  pas  pourquoi  le  rayon 
devrait  être  dédoublé.  Le  spectre  représente  l'état  vibratoire  qui  a 
lieu  dans  la  fente  du  spectroscope,  décomposé  en  vibrations  sim- 
ples, sans  égard  à  l'état  de  polarisation  de  ces  vibrations. 


y 
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Si  avec  un  analyseur  circulaire  on  arrêtait  l'un  des  deux  rayons 
circulaires,  alors  on  aurait  certainement  le  spectre  correspondant 
à  l'autre  rayon  circulaire. 

Dans  les  cas  (a),  (c)  et  (/),  la  lumière  émergente  est  simple 
par  elle-même,  et  doit  donner  dans  le  spectre  la  raie  correspon- 
dant à  son  nombre  de  vibrations  mécaniquement  changé.  Si  donc 
un  jour  on  parvient,  soit  à  obtenir  par  la  rotation  d'un  polariseur 
des  changements  de  longueur  d'onde  plus  notables,  soit  à  con- 
struire des  spectroscopcs  très  puissants,  on  pourra  constater  le 
déplacement  de  raies  démontré  théoriquement  dans  les  cas  (a), 
(c)  et  (/),  de  même  qu'on  a  un  déplacement  par  le  mouvement 
relatif  de  la  source  et  de  l'observateur. 

II. 

On  peut  donc,  de  différentes  manières,  modifier j  par  des  polari- 
sateurs  tournants,  le  nombre  de  vibrations  des  rayons  qui  inter- 
fèrent dans  l'expérience  de  Fresnel.  Voici  quelques-unes  des  dis- 
positions que  j'ai  réalisées;  pour  les  autres  et  pour  les  détails,  je 
renvoie  au  Mémoire  complet. 

(a)  Les  rayons  solaires,  polarisés  de  manière  que  leurs  vibra- 
tions soient  verticales,  tombent  sur  la  lentille  cylindrique  ordi- 
naire, qui  les  réunit  en  une  image  linéaire  verticale,  et  de  là  sur 
les  miroirs  de  Fresnel ,  disposés  avec  soin  pour  n'avoir  pas  de 
franges  de  diffraction  gênantes.  Après  cela,  les  rayons  arrivent  à  une 
lentille  achromatique,  au  delà  de  laquelle  ils  forment  deux  images 
réelles  linéaires  conjuguées.  Si  plus  loin  encore  on  place  un  dia- 
phragme, on  voit  les  franges  dues  à  Tlnterférence  des  rayons  émis 
par  ces  deux  sources  conjuguées.  Mais,  entre  ces  deux  sources  et 
le  diaphragme,  on  place  une  lame  de  Bravais  (formée  de  deux 
micas  quart  d'onde  dont  la  ligne  de  jonction  est  verticale,  avec  les 
axes  à  45°  des  deux  côtés),  de  manière  que  la  lumière  de  chaque 
source  traverse  la  moitié  correspondante  de  la  lame.  Enfin,  entre 
la  lame  de  Bravais  et  le  diaphragme,  on  place  un  analyseur 
(prisme  biréfringent)  convenablement  orienté. 

Si,  cela  étant,  le  nicol  ou  le  prisme  biréfringent,  qui  sert  à  po- 
lariser la   lumière  solaire,   tourne  uniformément  ou   encore   si. 
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laissant  le  polariseur  immobile,  on  le  fait  suivre  par  une  lame  de 
mica  demi-onde  tournant  dans  son  plan,  on  voit  les  franges  se 
déplacer  d^un  mouvement  uniforme,  comme  la  théorie  le  faisait 
prévoir. 

L'expérience  peut  être  expliquée  comme  il  suit.  La  lumière  qui 
tombe  sur  les  miroirs  peut  être  considérée  comnie  composée  d'un 
rayon  circulaire  dextrogyre  et  d'un  lévogyre  de  nombres  de  vibra- 
tions différents.  Or  les  deux  moitiés  de  la  lame  de  Bravais  et 
l'analyseur  forment  deux  analyseurs  circulaires,  qui  agissent  sé- 
parément sur  les  rayons  émis  par  les  deux  images  conjuguées 
auxquelles  sont  dues  les  franges;  mais,  pendant  que  pour  l'une 
d'elles  c'e.st  le  rayon  dextrogyre  qui  est  arrêté,  c'est  le  lévogyre 
pour  l'autre.  Les  lumières  qui  tombent  sur  le  diaphragme  ont 
donc  deux  nombres  de  vibrations  différents,  d'où  le  phénomène 
des  battements. 

(ù)  On  peut  supprimer  l'analyseur  qui  suit  la  lame  de  Bravais, 
et  placer  entre  elle  et  les  miroirs  un  gros  quartz  normal  à  l'axe. 
Dès  lors  il  est  facile  de  démontrer  (et  l'expérience  confirme  cette 
prévision)  que  sur  le  diaphragme  doivent  apparaître  deux  sys- 
tèmes de  franges,  dans  lesquels  le  mouvement  se  fait  dans  les  deux 
directions  contraires.  Si  le  quartz  n'a  que  o""*, 008  ou  o"*"*,©!© 
d'épaisseur,  les  deux  systèmes  sont  très  rapprochés  et  se  confon- 
dent en  partie.  Suivant  le  sens  dans  lequel  tourne  le  polariseur 
(ou  une  lame  demi-onde  placée  après  lui),  on  voit  les  franges 
naître  au  milieu  du  champ,  se  dédoubler  et  s'éloigner  des  deux 
côtés,  comme  des  ondes  sur  l'eau,  bu  bien  naître  des  deux  côtés, 
et  s'approcher  du  centre  pour  y  disparaître.  L'expérience  devien» 
ainsi  extrêmement  remarquable. 

(c)  Dans  l'expérience  suivante,  c'est  un  seul  des  deux  rayons 
interférents  dont  le  nombre  des  vibrations  est  modifié. 

Les  rayons  solaires  passent  avant  tout  par  un  polariseur  circu- 
laire (par  exemple,  nicol  et  mica  quart  d'onde  avec  son  axe  à  4*>" 
de  la  section  principale  du  nicol),  qui  les  rend  polarisés  circulai- 
rement,  par  exemple  à  droite;  puis  ces  rayons  dextrogyres  sont 
concentrés  par  une  petite  lentille  cylindrique,  en  une  image  li- 
néaire verticale.  De  là  ils  tombent  sur  une  lentille  convergente 
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qui  les  rend  parallèles,  puis  sur  le  biprisme  et  sur  une  nouvelle 
lentille  convergente.  Près  du  foyer  de  cette  dernière  lentille,  on 
verra  se  former  deux  images  réelles  linéaires  conjuguées,  et  si,  à 
une  distance  suffisante,  on  reçoit  dans  l'œil,  armé  de  l'oculaire  de 
Frcsnel,  les  rayons  qu'elles  émettent,  des  franges  d'interférence 
apparaîtront  dans  le  champ  de  vision. 

Cela  fait,  on  place  devant  une  des  moitiés  du  biprisme  une 
lame  de  mica  demi-onde  fi\e,  devant  l'autre  moitié  une  lame  sem- 
blable, mais  en  forme  de  disque  tournant  autour  de  son  centre,  et 
devant  l'angle  obtus  du  prisme  un  petit  diaphragme  rectangulaire 
pour  masquer  les  bords  des  micas. 

Dans  ces  conditions  les  rayons,  que  nous  avons  supposés  dex- 
trogjres,  devant  traverser  les  deux  micas  demi-onde,  seront  trans- 
formés en  lévog\res;  mais,  pendant  que  ceux  qui  passent  par  la 
lame  fixe  conservant  leur  nombre  de  vibrations,  ceux  qui  traver- 
sent la  lame  tournante  auront  leur  nombre  de  \ibrations  changé 
(selon  l'énoncé/).  Les  rayons  qui  partent  des  deux  sources  linéaires 
conjuguées,  ayant  deux  nombres  de  vibrations  difl'érents,  produi- 
ront donc,  non  plus  des  franges  d'interférence  fixes,  mais  des 
franges  en  mouvement,  c'est-à-dire  le  phénomène  des  batte- 
ments. 

(d)  Je  suis  arrivé  à  projeter  des  franges  d'interférence  extrê- 
mement brillantes  et  telles  qu'elles  peuvent  être  vues  par  nn 
nombreux  auditoire,  en  faisant  usage  du  parallélépipède  de  quartz, 
que  Fresnel  inventa  pour  démontrer  la  double  réfraction  circu- 
laire suivant  l'axe.  En  faisant  tourner  le  polariseur,  les  franges  sr 
mettent  en  mouvement,  et  Ton  réalise  l'effet  des  battements. 
Pour  obtenir  ces  franges,  on  peut  opérer  de  deux  manières  diffé- 
rentes. 

Les  ra\ons  solaires  horizontaux  qui  entrent  par  une  fente  ver- 
ticale tombent  sur  le  polariseur,  puis  sur  une  lentille  convergentr. 
qui  donnera  une  image  réelle  de  la  fente.  Au  delà  tie  cette  image, 
on  place  les  parallélépipèdes.  La  lumière  polarisée  qui  part  de 
l'image  se  sépare  dans  les  quartz  du  parallélépipède  en  rayons  de\- 
trogyres  et  en  rayons  lévogyres,  qui  donnent  deux  images  virtuelles 
distinctes  de  la  première  image  de  fente  formée  par  la  lentille. 
Mais  les  rayons  qui  divergent  de  ces  deux  images  étant  de  polari- 
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sation  opposée  ne  donnent  de  franges  visibles  qu^en  plaçant  entre 
le  parallélépipède  et  le  diaphragme  un  analyseur,  par  exemple  un 
prisme  biréfringent.  Alors  les  franges  apparaissent  et  sont  très 
brillantes,  et  plus  ou  moins  larges  selon  la  distance  entre  la  pre- 
mière image  de  la  fente  et  le  parallélépipède. 

En  faisant  tourner  le  polariseur  (ou  une  lame  demi-onde  placée 
après  lui),  les  franges  se  meuvent,  car  le  nombre  de  vibrations 
des  rayons  circulaires  droits  devient  différent  de  celui  des  gau- 
ches. 

En  appelant  t/ la  distance  entre  le  parallélépipède  et  la  première 
image  de  la  fente  donnée  par  la  lentille;  7.a  la  largeur  du  parallèle* 
pipède;  26  sa  longueur;  n  Tindice  ordinaire tlu  quartz;  0  la  quan- 
tité — y— ^  ny  où  i'i  et  ^2  sont  les  vitesses  d'un  rayon  dextrogjrè 

et  d'un  lévogjre  dans  le  quartz,  et  V  la  vitesse  dans  Tair,  on  peut 
démontrer  que  la  distance  Z  entre  les  deux  images  conjuguées, 
données  par  le  parallélépipède,  est  donnée  par 

Z  =  {b  -h  {in). 

a 

La  dettxièoie  manière  d'opérer  est  la  suivante.  La  lumière  so- 
laire entre  par  une  large  ouverture,  tombe  sur  le  polariseur,  puis 
elle  rencontre  successivement  le  parallélépipède,  la  lentille  conver- 
gente, l'analyseur  et  le  diaphragme.  En  déplaçant  ce  dernier  ou  bien 
la  lentille,  on  trouve  une  position  dans  laquelle  des  franges  très 
brillantes  apparaissent  sur  le  diaphragme,  et  cela  lorsque  les  dis- 
tances entre  le  parallélépipède  et  la  lentille,  et  entre  cette  dernière 
et  le  diaphragme,  sont  des  distances  conjuguées  par  rapport  à  lu 
lentille.  Ces  franges,  qu'on  n'avait  pas  encore  projetées,  s'expli- 
quent d'une  manière  analogue  à  celles  que  montre  le  compensa- 
teur de  Babinet;  ce  sont  les  mêmes  franges  utilisées  dans  le  polari- 
scope  de  Scnarmont. 

L'expérience  ainsi  disposée,  on  fait  tourner  uniformément  le 
polariseur  (ou  encore  une  lame  de  mica  demi-onde  placée  à  la 
suite);  on  obtient  alors  les  franges  en  mouvement  ou  les  batte- 
ments. 

Il  est  naturel  que,  à  cause  des  mojens  par  lesquels  on  arrive  à 
modifîer  la  longueur  d'onde  des  rayons  intcrférenls,  chaque  expé- 
rience puisse  être  expliquée  encore  en  considérant  quel  doit  être 
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Faspect  des  franges  pour  chaque  position  successive  du  polariseur 
tournant.  Mais  pendant  que  de  cette  manière  Pexplication  est 
presque  toujours  plus  longue  et  difficile,  elle  est  encore  moins  ra- 
tionnelle, car«  en  effet,  on  a  vu  que,  lorsque  les  rayons  de  longueur 
d'onde  modifiée  ont  été  séparés,  ils  ont  une  existence  réelle,  et 
un  prisme  doit  certainement  les  réfracter  en  raison  de  cette  nou- 
velle longueur  d'onde. 

Ces  expériences  réalisent  donc  bien  le  phénomène  optique  des 
battements.  Elles  réussissent  toutes  d'une  manière  très  saisissante, 
car  elles  évoquent  l'idée  de  la  périodicité  ou  de  la  nature  vibratoire 
des  mouvements  de  l'éther,  de  la  même  manière  que  les  batte- 
ments sonores  imposent,  même  à  ceux  qui  ne  connaissent  pas  la 
nature  des  sons,  l'idée  de  mouvements  alternatifs  ou  d'oscilla- 
tions. 


8ÏÏR  LES  SPEGTBES  BRQJiAnS  DU  DIDTME  ET  DU  SAHARIUM  ; 

Par  m.  ROB.  THALÉN. 

J'ai  donné  les  longueurs  d'onde  des  raies  spectrales  les  plus  mar- 
quées des  corps  jttrium,  erbium,  didyme  et  lanthane  (*).  Depuis 
cette  époque  les  chimistes  se  sont  efforcés  de  trouver  des  corps  nou- 
veaux parmi  ce  groupe  des  éléments  simples,  et  leurs  eflbrls  onl 
été  dirigés  principalement  vers  les  deux  corps  erbium  et  didyme,  qui 
jouissenl  de  la  propriété  remarquable  de  posséder  des  spectres 
d'absorption.  Par  rapport  aux  résultats  auxquels  ils  sont  arrivés, 
il  faut  se  rappeler  en  premier  lieu  qu'ils  ont  réussi  en  ou  tre  à  séparer 
l'ytterbium  de  l'erbium,  et  de  plus  à  détacher  le  samarium  du 
didyme.  Quels  sont  maintenant  les  spectres  brillants  de  ces  corps 
différents? 

En  18-5,  on  attribua  à  Terbium  aussi  bien  le  spectre  d'absor- 
ption bien  connu  que  le  spectre  d'émission  qui  y  correspond,  el 
en  outre  les  raies  spectrales,  énumérées  dans  ma  liste  de  cette  date. 
Cependant,  depuis  lors,  on  a  été  forcé  de  modifier  ces  vues  d'une 


(')  Voir  Journal  de  Physique,  i'»  série,  t.  IV,  p.  33. 
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manière  essentielle.  En  eflet,  en  comparant  les  longueurs  d^ondc 
des  raies  brillantes,  données  autrefois  comme  appartenant  à  Ter- 
bium,  avec  celles  de  rytterbium,  déterminées  pour  moi  en  1880  (*), 
on  voit  que  toutes  les  anciennes  raies  fortes  de  Terbium  sont  dues 
exclusivement  à  l'ytterbium,  tandis  que  les  raies  vraies  de  Terbium, 
dont  l'intensité  est  assez  faible,  en  diffèrent  tout  à  fait,  comme  je 
l'ai  indiqué  d'une  manière  détaillée  dans  les  Comptes  rendus  de 
l* Académie  des  Sciences,  t.  XCXI,  en  i88o(^). 

11  reste  maintenant  à  savoir  si  le  spectre  du  didvme,  donné  par 
moi  en  1875,  doit  être  regardé  comme  dû  à  ce  corps  ou  non. 
N'ayant  pas  l'intention  de  donner  ici  un  résumé  historique  des 
découvertes  purement  chimiques,  je  me  borne  à  dire  que  M.  Clève, 
professeur  de  Chimie  à  Upsal,  m'a  procuré  cette  année  des  chlo- 
rures soit  du  didyme,  soit  du  samarium,  qu'il  a  préparés  à  nouveau. 
En  les  soumettant  à  l'analyse  spectrale,  j'ai  retrouvé  presque  toutes 
les  anciennes  raies  brillantes  du  didvme,  données  en  1876  comme 
appartenant  à  ce  corps,  quoiqu'on  doive  maintenant  les  partager 
entre  le  didyme  vrai  et  le  nouveau  corps,  nommé  samarium.  Ces 
corps  sont  ainsi  distingués,  l'un  de  l'autre,  par  ces  spectres  bril- 
lants aussi  bien  que  par  leurs  spectres  d'absorption,  tout  à  fait  dif- 
férents. En  renvoyant,  par  rapport  au  spectre  d'absorption  du 
samarium, à  la  Notice  de  M.  Lecoq  de  Boisbaudran,  insérée  dans  les 
Comptes  rendus,  t.  LXXXIX,  je  remarque  seulement  que  les  lon- 
gueurs d'onde  des  bandes  d'absorption,  situées  dans  le  bleu  et  le 
violet  du  spectre,  données  par  lui,  sont  en  accord  parfait  avec  nos 
déterminations.  Je  donne  ici  les  longueurs  d'onde  des  spectres 
lumineux  des  deux  corps,  telles  que  je  les  ai  trouvées  cet  été  en 
me  servant,  comme  à  l'ordinaire,  de  la  bobine  de  Ruhmkorffetdo 
notre  spectroscope  à  six  prismes  de  flint  de  60°.  Je  me  restreins 
pour  le  présent  à  énumérer  les  raies  les  plus  fortes,  en  me  réser- 
vant pour  une  autre  fois  de  donner  la  description  détaillée  de  ces 
spectres. 


(')  Voir  Journal  de  Physique,  1*  série,  t.  II,  p.  33. 

(')  Veut-on  Icnircomple  même  des  faibles  raies  de  l'ancien  erhium,  il  y  m  a  une 
qui  apparlicnl  réellement  à  l'erbium  vrai,  savoir  5-i5<i,o,  el  une  autre  .'iSr^fso  qui 
est  propre  au  thallium  (  Voir  Journal  de  Physique,  2'  série,  t.  Il,  p.  38  el  39'. 
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(Quoiqu'il  soit  bien  probable  ([ue  les  spectres  mcnliomirs  sonl 
réellement  dus,  Tun  au  clidvme,  l'autre  au  samarium,  cependant, 
pour  en  être  siir,  on  doit  les  comparer  avec  ceux  des  aulres  corps 
bien  déterminés,  et  en  premier  lieu  c'est  le  spectre  dn  lerbiuni 
qu'il  faut  étudier.  X'a\ant  pas  encore  vu  moi-même  le  spectre  pur 
de  ce  corps,  j'ai  recouru  aux  longueurs  d'onde  données  par  M.M.  Ro>- 
coë  et  Schuster  (-),  et  j'ai  trouvé  ([u'il  existe  une  identilé  pres(jue 
parfaite  pour  un  nombre  limité  de  mes  raies  du  didyme  et  quel- 


(  ^)  Journal 0/ the  Chemical  Society,  t.  Vï.l,  i8Si  ;  Transactions,  p.  >.s  >,  I.oïKion 
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qucs-uncs  des  raies  qu'ont  attribuées  MM.  Roscoë  et  Schuster  au 
tcrbiitm,  tandis  que,  par  rapport  au  samarium,  cette  identité  s'étend 
à  une  multitude  de  mes  raies,  montant  presque  aux  deux  tiers  du 
nombre  total  énuméré  dans  ma  liste.  Ce  sont  ces  raies  que  j'ai 
marquées  par  un  astérique.  Outre  ces  raies  communes  à  nos 
spectres  et  à  celui  de  MM.  Roscoë  et  Schuster,  il  y  a  aussi  dans 
ma  liste  quelques  autres  raies  qu'on  ne  retrouve  pas  chez  des  chi- 
mistes anglais,  et  vice  versa.  Remarquons  enfin  que  Taccord  n'est 
pas  assez  satisfaisant  par  rapport  à  l'intensité  de  ces  raies  com- 
munes, telle  qu'elle  a  été  estimée  d'un  côté  par  eux  et  d'un  autre 
côté  par  moi. 

Qu'est-ce  donc  qu'il  faut  conclure  de  cette  coïncidence  des 
raies?  Est-ce  que  les  produits  chimiques  préparés  par  M.  Clève 
auraient  été  mélangés  de  terbium,  ou  que  ceux  de  MM.  Roscoë 
et   Schuster  auraient  contenu  comme  impuretés  du  did\nie  et  du 


samarium? 


Suivant  Ténoncé  des  savants  anglais  (p.  a85),  leurs  produits 
ont  été  réellement  mêlés  d'ytlrium,  et  en  outre  la  solution  em- 
plo\ée  a  donné  un  faible  spectre  d'absorption  du  didyme,  cor- 
respondant à  4  pour  100  de  ce  corps,  d'où  il  suit  immédiatement 
que  leur  spectre  lumineux  du  terbium  devait  contenir  les  raies 
spectrales  du  didyme.  En  outre,  vu  la  difficulté  de  séparer  par  des 
opérations  chimiques  le  didyme  du  samarium,  il  est  bien  probable 
que  leur  spectre  du  terbium  a  dii  contenir  aussi  les  raies  du  sa- 
marium, ce  qui  devient  presque  certain  quand  on  observe  que  les 
raies  communes  à  notre  spectre  du  didyme  et  à  leur  spectre  du 
terbium  sont  tout  à  fait  au  très  que  celles  qu'on  trouve  comme  com- 
munes au  samarium  et  à  leur  terbium. 

On  voit,  par  ce  que  nous  venons  de  dire,  que  le  spectre  du 
terbium,  donné  par  MM.  Roscoë  et  Schuster,  n'étant  pas  parfaite- 
ment pur,  ne  se  prête  pas  à  nous  indiquer  quelles  sont  les  raies 
vraies  du  terbium,  d'où  il  suit  qu'il  est  encore  prématuré  de  déci- 
der si  les  spectres  donnés  ci-dessus  comme  appartenant  au  didyme 
et  au  samarium  sont  exclusivement  dus  ou  non  à  ces  corps.  Pour 
arriver  dans  ce  cas  à  des  résultats  définitifs,  il  faut  donc  attendre 
les  recherches  ultérieures  que  devront  entreprendre  vraisembla- 
blement les  chimistes. 


î5o  A.  CROVA. 


SUR    L'HT&ROMÉTRIE, 
Par  m.  a.  CROVA. 

La  mesure  précise  de  Tétat  hygrométrique  de  Tair  est  d'une 
grande  importance  en  Météorologie,  mais  sa  détermination  est  dé- 
licate et  sujette  à  bien  des  causes  d*errciir. 

Regnault  (*),  dans  ses  importantes  études  sur  l'hygrométrie,  a 
discuté  les  diverses  méthodes  hygrométriques  en  usage^  et  son  hy- 
gromètre condenseur,  surtout  avec  la  modification  si  commode  de 
M.  Aliuard,  est  Tun  des  appareils  les  plus  précis  et  le  plus  gêné- 
ralementadoptés  pour  le  contrôle  des  hygromètres  ;  il  peut  toutefois 
se  trouver  en  défaut  dans  certains  cas,  comme  nous  le  verrons. 

J'ai  étudié  les  diverses  méthodes  actuellement  en  usage  dans  les 
observatoires  météorologiques  pour  la  mesure  des  états  hygrométri- 
ques, et  j'ai  été  conduit  à  des  résultats  qui  pourront,  je  Tespère, 
être  de  quelque  utilité. 

Il  importe,  en  Météorologie,  d'être  en  possession  d'une  méthode 
qui  permette  d'obtenir  rapidement  l'état  hygrométrique  avec  toute 
l'exactitude  possible,  afin  de  pouvoir  comparer  les  instruments 
d'observation  courante  et  délenriiner  leur  constante.  Le  principe 
de  la  condensation  permet  de  réaliser  un  hygromètre  étalon  à  l'aidc! 
duquel  on  peut  facilement  contrôler  les  indications  des  autres  hv- 
gromèlres. 

La  méthode  chimique  ne  m'a  pas  paru  atteindre  ce  but.  En  effet, 
la  pesée  de  tubes  absorbants  est  une  opération  délicate,  et  la  durée 
toujours  considérable  des  déterminations  faites  par  cette  méthode 
ne  donne  qu'un  état  hygrométri(|ue  intermédiaire  entre  Télat  ini- 
tial et  l'état  final;  les  mesures  faites  pendant  ce  temps  donnent  des 
états  intermédiaires  dont  la  moyenne  ne  concorde  pas  souvent 
d'une  manière  exacte  avec  le  poids  de  vapeur  d'eau  fourni  par  la 
méthode  chimique,  en  raison  des  variations  accidentelles  qui  peu- 
vent se  produire  pendant  cette  durée. 

On  se  trouve  ici,  en  effet,  placé  entre  deux  alternatives  :  ou  bien 


(')  Annales  de  Chimie  et  de  l*hysique,  V  séri»*,  l  W,  \\.  1J9. 
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Ton  abrégera  la  durée  de  la  détermination  en  ne  faisant  passer  par 
les  tubes  qu'un  petit  volume  d'air,  et  alors  l'erreur  absolue  de 
pesée  peut  être  une  fraction  très  notable  de  l'augmentation  du  poids 
du  tube;  ou  ce  volume  d'air  sera  considérable,  et  l'on  tombe  dans 
l'inconvénient  que  j'ai  signalé  plus  haut.  Dans  les  déterminations 
que  j*ai  faites,  j'ai  pris  les  précautions  suivantes  : 

Le  tube  en  U  est  équilibré  par  un  autre  tube  taré,  identique  au 
précédent  et  hermétiquement  clos  à  la  lampe. 

Les  substances  absorbantes  ont  été  successivement  la  ponce 
sulfurique,  comme  l'indique  Rcgnault,  l'acide  métaphosphorique 
pulvérisé  en  grains  assez  petits,  enfln  l'acide  phosphorique  an- 
hydre. Ces  deux  dernières  substances  me  paraissent  préférables 
à  la  ponce  sulfurique  ;car,  si  l'on  a  de  nombreuses  déterminations 
à  faire,  Tacide  sulfurique,  en  s'hydratant,  ne  donne  aucune  indica- 
tion visible  du  moment  où  il  commence  à  ne  plus  absorber  complè- 
tement la  vapeur  d'eau,  tandis  que  les  acides  métaphosphorique  <  t 
phosphorique  anhydres  indiquent  par  leur  liquéfaction  les  progrès 
de  l'absorption;  enfin,  avec  ces  derniers,  l'eau  absorbée  n'est  plus 
de  l'eau  d'hydratation,  mais  bien  de  l'eau  de  constitution  dont  la 
tension  de  vapeur  est  absolument  nulle.  Cependant  la  nécessite  de 
rendre  le  courant  d'air  très  lent,  afin  que  l'absorption  soit  com- 
plète, laisse  à  cette  méthode  une  valeur  pratique  trop  faible  pour 
que  les  météorologistes  puissent  l'adopter,  et  elle  me  paraît  réservée 
au  cas  restreint  des  analyses  quantitatives  de  l'air. 

La  méthode  par  condensation,  au  contraire,  permettant  de  dé- 
terminer rapidement  Tétat  hygrométrique  avec  une  très  grande 
précision,  me  paraît  particulièrement  favorable  aux  observations 
météorologiques,  et  elle  constitue  en  réalité  le  seul  moyen  employr 
pour  contrôler  les  indications  des  autres  instruments. 

Pour  appliquer  avec  précision  le  principe  de  la  méthode  par 
condensation,  il  faudrait  théoriquement  se  placer  dans  les  condi- 
tions suivantes  :  isoler  un  volume  d'air  déterminé  et  le  refroidir 
lentement  jusqu'à  ce  qu'il  soit  abaissé  dans  toute  sa  masse  à  la 
température  où  il  est  saturé  complètement  par  la  vapeur  qu'il  con- 
tient; la  température  de  ce  point  de  saturation  donne  immédiate- 
ment, au  moyen  des  Tables  de  Rcgnault,  la  tension  de  la  vapeur 
d'eau  et,  par  suite,  l'état  hygrométrique. 

Mais  pour  cela  il  faut  :  i^  amener  la  masse  d'air  considérée  à  lu 
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température  de  saturation  ;  a^  obtenir  un  signe  visible  que  Ton  a 
atteint  cette  température.  La  première  condition  n'est  pas  toujours 
réalisée  dans  les  hygromètres  en  usage. 

J'écarte  de  la  discussion  les  divers  hygromètres  à  condensation 
employés  avant  celui  de  Regnault;  leurs  défauts  sont  trop  connus 
pour  qu'il  soit  nécessaire  de  revenir  sur  ce  point. 

L'hygromètre  de  Regnault  est  d'une  extrême  sensibilité,  et  dans 
bien  des  cas  d'une  exactitude  rigoureuse  ;  mais,  pour  que  son  usage 
soit  à  Tabri  de  toute  objection,  il  faut  admettre  que,  quelle  que 
soit  la  température  du  point  de  rosée  et  quel  que  soit  Tétat  atmo- 
sphériquC;  la  couche  d'air  qui  est  en  contact  avec  la  surface  polie 
du  d('*  d'argent  se  met  en  équilibre  de  température  avec  elle.  Cer- 
tainement, si  l'air  est  calme  et  si  la  température  du  point  de  rosée 
n'est  pas  de  beaucoup  inférieure  à  celle  de  l'air,  il  pourra  en  être 
ainsi,  quoique  la  couche  d'air  qui  entoure  le  dé  soit  en  contact, 
d'une  part,  avec  sa  surface  refroidie,  de  l'autre  avec  l'air  atmosphé- 
rique dont  la  température  est  plus  élevée.  En  raison  de  la  mauvaise 
conductibilité  de  l'air,  on  peut  admettre  que  cet  équilibre  de  tem- 
pérature soit  possible  dans  bien  des  cas;  mais  il  n'en  est  pas  de 
même  dans  toutes  les  circonstances. 

Nous  plaçant  au  point  de  vue  des  observations  méléorologiques, 
nous  ferons  remarquer  que  les  déterminations  hygroni' triques  doi- 
vent èivc  nécessairement  faites  en  plein  air,  à  coté  de  Tabri  qui 
porte  les  instruments  d'observations  courantes,  et  dans  une  position 
aussi  éloignée  que  possible  de  l'observateur  et  dos  objets  dont  le 
voisinage  pourrait  influer  sur  la  température  el  sur  l'élat  hygromé- 
trique de  l'air. 

C'est  dans  ces  conditions  que  nous  nous  étions  placés  lorsque 
la  Commission  des  appareils  solaires  entreprit  ses  travaux  à  Mont- 
pellier (*),  el,  dès  le  début,  je  fus  frappé  des  discordances  qui  se 
produisaient  entre  le  psychromèlre  et  l'hygromèlre  de  Kegnaull. 
Par  des  l(împs  et  des  états  hygrométriques  assez  élevés,  l'accord 
était  en  général  satisfaisant;  h*s  meilleures  concordances  se  produi- 


(')  Ktude  des  appareils  solaires  {Comptes  rendus  de  l'Acad.  des  Sciences. 
|.  XCIV,  p.  9'j3),  et  Rapport  sur  les  expériences  /ailes  à  Montpellier  jnir 
1 1  Conunission  des  appareils  solaires  {Mémoires  de  l'Acad.  des  Sciences  et  Let- 
tres de  Montpellier,  t.  X,  1882). 
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saientpar  des  vents  faibles  du  sud  et  du  sud-est,  qui  dans  notre  ré- 
gion sont  chauds  et  humides  ;  mais  par  les  vents  du  nord  et  du  nord- 
ouest,  qui,  surtout  au  printemps,  sont  froids,  secs  et  assez  violents, 
se  manifestaient  des  discordances  inexplicables;  souvent  môme,  le 
dépôt  de  rosée  ne  pouvait  être  obtenu,  même  à  des  températures 
très  basses;  en  portant  l'instrument  à  l'abri  d'un  laboratoire  en 
planches  placé  près  de  la  station,  ces  discordances  s'atténuaient, 
mais  ne  disparaissaient  pas  complètement. 

11  fut  évident  pour  moi  que,  dans  ce  cas,  l'air  amené  rapidement 
sur  la  surface  refroidie  du  dé  d'argent  glissait  sur  sa  surface  sans 
pouvoir  se  mettre  en  équilibre  de  température  avec  lui,  et  que  ce 
qui  se  passait  dans  ces  circonstances  devait  se  produire  aussi  dans 
la  généralité  des  cas. 

11  est  très  naturel  que  cette  remarque  ait  été  faite  pour  la  pre- 
mière fois  à  Montpellier,  en  raison  de  la  nature  spéciale  de  son 
climat.  Dans  le  nord  de  la  France,  l'état  hygrométrique  est  généra- 
lement plus  élevé  et  les  vents  moins  violents  que  dans  le  Midi,  et 
surtout  sur  le  littoral  méditerranéen,  qui  oflre  à  bien  des  égards 
des  particularités  climatériques  analogues  à  celles  des  cotes  algé- 
riennes ;  des  états  hygrométriques  extrêmement  faibles  par  des  vents 
assez  violents,  des  sécheresses  prolongées  et  des  températures  sou- 
vent très  élevées  et  variant  rapidement,  constituent  des  circon- 
stances très  défavorables  à  des  déterminations  hygrométriques, 
surtout  quand  celles-ci  sont  faites  à  l'air  libre.  Il  n'est  pas  rare, 
dans  nos  climats,  de  voir  le  point  de  rosée  descendre  à  20"  et  même 
à  So**  au-dessous  de  la  température  de  l'air;  si  le  venl,  sans  être 
violent,  souffle  avec  une  certaine  force,  il  est  évidemment  impos- 
sible, dans  ces  circonstances,  que  la  nappe  d'air  qui  glisse  rapide- 
ment sur  la  surface  polie  de  l'hygromètre  se  mette  instantanément 
en  équilibre  de  température  avec  elle,  et  de  là  résultent  des  erreurs 
souvent  considérables;  de  plus,  la  nécessité  d'opérer  en  plein  air 
est  souvent  pénible  pour  l'observateur,  surtout  par  des  températures 
ex-trêmes  et  des  vents  assez  forts,  et  l'on  conçoit  que  l'exactitude 
des  déterminations  se  ressente  aussi  des  circonstances  défavorables 
dans  lesquelles  il  se  trouve  placé. 

J'ai  essayé  de  remédier  à  tous  ces  inconvénients  à  la  fois  et  de 
me  placer  dans  les  conditions  théoriques  que  j'ai  exposées  plus 
haut,  en  disposant  un  hygromètre  d'une  manière  telle  que  la  con- 
/.  de  Phys,,  2*  série,  t.  II.  (Oclobre  i883.)  3o 
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densation  s^opère,  non  plus  à  la  surface  d^un  corps  refroidi,  mais  en 
vase  clos,  dans  des  conditions  toujours  ideutiques  à  elles-mêmes, 
quel  que  soit  Tétat  atmosphérique.  J'ai  déjà  décrit  (*)  l'hygro- 
mètre à  condensation  intérieure  que  j'ai  fait  construire  dans  ce  but. 

COMPARAISONS    HYGROMéTRIQUBS. 

La  comparaison  de  l'hygromètre  à  condensation  intérieure  avec 
les  hygromètres  à  condensation  extérieure  et  avec  le  psychromètre 
permet  de  se  rendre  compte  d'une  manière  précise  des  causes 
d'erreur  dont  nous  avons  déjà  parlé.  J'ai  fait  un  nombre  considé- 
rable de  comparaisons  de  ce  genre,  l'hygromètre  à  condensation 
extérieure  étant  placé  sur  une  terrasse,  à  l'ombre  et  à  une  assez 
grande  distance  du  psychromètre,  et  l'hygromètre  à  condensation 
intérieure  dans  mon  cabinet;  l'air  extérieur  était  pris  à  côlé  de  l'hy- 
gromètre extérieur  au  moyen  d'un  tube  en  plomb  ou  en  cuivre 
rouge  recuit  qui  traversait  le  mur  du  laboratoire.  L'air  insufHé, 
chargé  de  vapeurs  du  liquide  volatil  qui  produisait  le  refroidisse- 
ment, était  évacué  au  loin  par  un  tube  en  caoutchouc.  Dans 
d'autres  essais,  les  deux  hygromètres  étaient  placés  à  l'air  libre 
dans  le  parc  météorologique  et  abrités  du  soleil  par  un  écran.  Des 
observations  psychroniétriques  donnaient  l'état  hygrométrique  au 
nio^en  des  Tables  usuelles  de  M.  Renou  ;  Télat  hygrométrique 
déduit  de  la  température  du  point  de  rosée  et  de  celle  d'un  thermo- 
mètre fronde  était  calculé  au  moyen  des  Tables  de  la  tension  de  la 
vapeur  d'eau  de  Regnault  (2);  l'interpolation,  pour  les  tempéra- 
tures intermédiaires  entre  celles  qui  sont  données  par  Regnault 
dans  ses  Tableaux,  était  faite  au  mojen  d'une  courbe  tracée  avec 
le  plus  grand  soin  et  donnant  la  tension  maxinia  de  la  vapeur  d'eau 
en  fonction  de  la  température,  entre  -f-  4o  et  —  20". 

Les  thermomètres  du  psychromètre,  des  hygromètres  et  du  ther- 
momètre fronde  ont  été  corrigés  par  leur  comparaison  avec  un 
thermomètre  étalon  dont  la  correction  était  rigoureusement  dé- 
terminée. 

Au  commencement  de  ces  séries  d'observations,  j'avais  joint  à 


(')   Voir  p.  j66  de  ce  Volume. 

(')  Relations  des  expériences,  etc.,  i8'i7,  t.  \. 
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ces  diverses  déterminations  celle  do  Télal  hygrométrique  de  l'air 
par  la  méthode  chimique;  mais  les  lenteurs  inhérentes  à  cette  mé- 
thode m*ont  déterminé  à  Tabandonner,  avec  d*autant  plus  de  rai- 
son que,  pendant  le  temps  nécessité  par  une  détermination  par  la 
méthode  chimique,  nous  pouvions  faire  un  grand  nombre  d'obser- 
vations avec  les  autres  hygromètres  ;  ceux-ci  donnant  un  état  hy- 
grométrique variable  aux.  divers  moments,  la  méthode  chimique 
donnait  Tétat  moyen  pendant  tout  le  temps  des  observations,  et 
la  comparaison  perdait  par  là  beaucoup  de  son  intérêt  (*). 
Les  appareils  étaient  disposés  de  la  manière  suivante  : 
L'air  insufflé  dans  les  deux  hygromètres  était  fourni,  comme 
dans  les  expériences  sur  le  refroidissement  de  Téther  et  du  sulfure 
de  carbone,  par  un  soufflet  à  double  vent;  un  tube  de  caoutchouc 
conduisait  cet  air  dans  un  flacon  ù  deux  tubulures  à  moitié  rem- 
pli d'acide  sulfurique  à  travers  lequel  il  barbotait,  puis  s'échappait 
par  une  allonge  remplie  de  ponce  sulfurique  adaptée  à  la  seconde 
tubulure;  Tair  desséché  était  dirigé,  au  moyen  d'un  tube  en  T 
muni  de  deux  robinets  et  de  caoutchoucs  dans  les  deux  hygro- 
mètres; l'emploi  du  barboteur  à  acide  sulfurique  nous  a  été  im- 
posé dans  bien  des  cas,'par  suite  de  l'obstruction  par  un  bouchon  de 
glace  du  tube  d'insufflation,  qui  faisait  descendre  la  température 
du  point  de  rosée  à  plusieurs  degrés  au-dessous  de  zéro;  cette  ob- 
struction se  produit  souvent  même  avec  l'air  insufflé  par  le  soufflet. 
Quand  la  température  du  point  de  rosée  n'arrive  qu'à  zéro  ou  à 
très  peu  de  degrés  au-dessous  de  cette  température,  l'insufflation 
par  la  bouche  est  insuffisante. 

Voici  les  résultais  de  nos  comparaisons,  qui  ont  été  très  nom- 
breuses et  répétées  dans  les  circonstances  les  plus  variées;  je  me 
bornerai  ici  à  un  petit  nombre  d'exemples  pouvant  servir  de  types 
et  comprenant  ceux  dans  lesquels  les  différences  sont  à  peu  près 
nulles  (états  hygrométriques  élevés  et  vents  du  sud  extrêmement 
faibles),  et  ceux  dans  lesquels  elles  sont  très  notables  (états  hygro- 
métriques moindres  et  vent  du  nord  ou  du  nord-ouest).  La  vitesse 


(*)  J'ai  clé  assisté  avec  beauroup  de  cèle,  pendant  toutes  res  observations,  pur 
M.  Iloudaillo,  qui  observait  l'un  des  hygromètres  pendant  que  j'observais  l'autre: 
qu'il  me  soit  permis  ici  de  le  remercier  de  son  concours,  qui  m'a  permis  de  faire 
des  observations  simultanées  dans  d'excellentes  conditions. 
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moyenne  du  vent  en  mètres  par  seconde  et  sa  direction  étaient 
relevées  sur  Tanémomètre  et  Tanémographe  enregistreurs  servant 
aux  observations  continues.  J^éiiminerai  les  cas  très  fréquents  où 
le  point  de  rosée  n'a  pu  être  obtenu  à  l'hygromètre  à  condensation 
extérieure,  tandis  qu'on  l'obtenait  facilement  avec  la  condensation 
intérieure,  car,  dans  ces  circonstances,  toute  comparaison  devient 
impossible. 

Je  ferai  observer  ici  que,  tandis  que  l'hygromètre  à  condensa- 
tion intérieure  donnait,  dans  un  intervalle  de  temps  assez  long,  des 
points  de  rosée  qui  différaient  à  peine  de  -^  de  degré,  la  conden- 
sation extérieure  donnait,  par  les  vents  du  nord  et  du  nord-ouest 
surtout,  des  nombres  variables  à  chaque  instant;  il  est  très  curieux 
de  voir,  même  avec  des  vents  dont  la  vitesse  moyenne  ne  dépasse 
pas  4"*  à  6"  par  seconde,  le  voile  de  rosée  de  l'hygromètre  à 
condensation  extérieure  disparaître  rapidement  lorsque  le  vent 
devient  plus  fort,  pour  reparaître  par  places  et  devenir  quelquefois 
général  et  très  fort  lorsque  le  vent  faiblit:  c'est  que  Findicatioii 
de  l'anémomètre  enregistreur  donne  la  vitesse  moyenne  du  vent 
par  intervalles  d'un  quart  d'heure;  si  cette  vitesse  moyenne  est. 
par  exemple,  de  5™  par  seconde,  on  conçoit  que,  pendant  cette 
durée,  elle  passe  alternativement  par  toutes  les  valeurs  comprises 
entre  zéro  et  une  vitesse  d'environ  lo™,  ce  dont  on  est  averti  du 
reste  par  les  coups  de  vent  brusques  et  les  instants  d'accalmir 
relative  qui  se  succèdent  quehjuefois  à  intervalles  assez  courts,  tan- 
dis que  l'anémomètre  enregistreur  totalise  ces  vitesses  pendant  un 
(juarl  d'heure  et  en  donne  la  moyenne.  Cette  circonstance,  que 
nous  avons  remarquée  très  souvent  dans  le  cours  de  nos  expc- 
riences,  nous  paraît  donner  l'explication  du  phénomène  que  je 
signale,  et  qui  a  été  cité  par  Regnault  dans  son  beau  travail  sur 
rhvgrométrie  (')  comme  donnant  une  idée  de  l'exlrénie  sensibilité 
de  son  hvgromètre. 

<(  Lorsqu'on  fait  des  observations  en  plein  air,  on  reconnaît 
combien  l'état  hygrométrique  est  variable  d'un  instant  à  l'autiv, 
par  suite  des  changements  incessants  de  température.  Lorsqu'on 
maintient  le    thermomètre   du   condenseur   stationnairc  dans   les 


(')  h'tudes  sur  r hygrométrie  {Annales  de  Chimie  et  de  Physique ^  i'  scrir, 
l.  \IV,  p.  Mjt*>\  i8'|.'>). 
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environs  du  point  de  rosée,  on  voit  le  métal  se  ternir  ou  reprendre 
son  éclat,  suivant  que  le  plus  léger  souffle  vient  d'un  côte  ou  de 
l'autre.  Les  hygromètres  ordinaires  et  les  psychromètres  sont  beau- 
coup trop  peu  sensibles  pour  indiquer  ces  variations  momen- 
tanées. » 

Ayant  eu  l'occasion  de  faire  de  nombreuses  déterminations  en 
plein  air,  sous  un  climat  où  Textrême  sécheresse  à  certaines  époques 
et  les  changements  brusques  du  vent  exagèrent  la  variation  du  point 
de  rosée  observée  sur  une  surface  exposée  à  l'air  libre,  j'ai  pu  me 
rendre  compte  de  la  cause  des  fluctuations  déjà  observées  par  Re- 
gnault.  J'ajouterai  que,  en  observant  avec  la  plus  grande  attention 
avec  mon  hygromètre,  je  D'ai  jamais  rien  observé  d'analogue,  ce 
([ui  se  conçoit  du  reste  facilement,  même  lorsque,  la  température 
(lu  point  de  rosée  était  longtemps  maintenue  constante  à  moins 
de  -^  de  degré  près. 

Voici  quelques  résultats  pris  dans  les  séries  d'expériences  faites 
à  Tair  libre,  en  i88i,  au  polygone  du  Génie,  et  qui  avaient  attire 
mon  attention  sur  cette  cause  d'erreurs  : 

KTATS   IITCRO MÉTRIQUES. 

1881.  Psycliromt'tre.     Hygrom.  de  He^nault. 

3  frvricr o,84  o,84       /  ^  .        , 

'  ,   Temps  1res  calme. 

»         o,77  o,77       \ 

II  février o,5i  <>ï49  Vent  du  N. as. fort. 

1À       »         i),6o  0,48       I 

»         o,Gi  0,52       (  ..     ..    ,  ... 

-  ,  ^  Vent  Ires  variable. 

»         o,5i  0,47       i 

»         0,53  0,43       / 

•M)  décembre o,4H  o,44  Venl  «lu  \.  faible. 

Dans  un  grand  nombre  de  cas,  l'état  hygrométrique  n'a  pu  êlre 
mesuré  par  des  vents  assez  forts,  le  refroidissement  n'étant  pas 
suilisant  pour  provoquer  le  dépôt  de  rosée,  quoique  la  température 
de  l'hygromètre  fût  bien  inférieure  à  celle  que  l'état  hygrométrique 
obtenu  par  le  psychromètre  permettait  de  calculer  pour  le  point 
de  rosée. 
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Première  série.  —  17  juin  1882. 

Etat  atmosphérique  de  la  journée  :  ciel  alternativement  décou- 
vert et  voilé. 

Cabinet  de  Physique.  —  Fenêtres  ouvertes. 


t:ut 

tmpératurc 

Poinl  d 

e  rosée, 
isation 

Condensation 

hygrom 
Conde 

élriqiH*. 

T. 

Condcr 

nsalioii 

Heures. 

de  l'air. 

F. 

ex  ter. 

intér. 

extér. 

intér. 

exlêr. 

int«'T. 

h     m 
9.Î0 

0 

9A  ,0 

mm 
18,5 

0 
4,6 

0 

4,7 

mm 

6,40 

mm 
6,45 

0,346 

0,348 

9.50 

21  ,0 

18,5 

5,3 

5,9 

6,70 

7,00 

0,362 

0,378 

10.00 

21  ,0 

18,5 

5,9 

7,4 

6,95 

7,20 

0,375 

0,389 

10. 3o 

21,5 

i9»o 

6,5 

7,5 

7,»5 

7,75 

o,38i 

0,408 

11.00 

22,0 

19,65 

6,5 

7,0 

7,25 

7»45 

0,369 

^  )  ^79 

1 .3o 

22,5 

20,2 

6,7 

8,3 

7,35 

8,20 

0',  364 

0,409 

Ktal  liygromélri(|ue 
par  le   psychronièlrc. 

0,27 


A  9" 

A    i"3o 0,53 

Vent  nord-est  assez  fort.  —  Baromètre  à  zéro  :  de  709,3  à  759,0. 

Cet  exemple  donne  des  écarts  assez  faibles  entre  les  deux 
méthodes;  l'air  était  peu  agité  et  la  température  assez  élevée,  cir- 
constances favorables  à  Texaclitude  de  la  méthode  par  condensa- 
tion extérieure. 

Dkuxième  série.  —  19  juin  1882. 

Voici  un  second  exemple  dans  lequel  les  différences  s'accentuent 
davantage;  les  comparaisons  ont  été  faites  à  l'air  libre,  sur  la  ter- 
rasse attenant  au  Laboratoire  de  Physique. 

État 
Point  de  rosée.  /.  hygrométrique. 


Température 

Heures,  de  l'air.  F. 

h      m  o  aim 

8.i5  19,4  16,7 

8.3o  19,9  17,3 

«.45  19,7  17,1 

y. 00  19,6  16,9 


Condensation     Condensation        Condensation 


extér.    intér. 
mm  rom 


8,9 
9,0 

8, a 
8,1 


8,9 
9>> 
9,'> 
8,9 


cxlcr. 

0,53 
o,52 

0,47 
0,47 


intér. 

0,53 
0,55 
0,52 
o,56 


Le  vent  a  été  assez  fort  du  nord-ouest;  sa  vitesse  était  variable 
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La  vitesse  du  vent  allant  en  augmentant,  la  difTérence,  d'abord 
nulle,  augmente  progressivement. 

Pendant  cet  intervalle,  le  psychromètre  a  indiqué  un  (!^tat  hygro- 
métrique croissant  de  o,54  à  o,58. 

Le  ciel  a  été  nuageux  pendant  la  durée  des  comparaisons. 

Le  baromètre  a  varié  pendant  ce  temps  de  758™"*,  85  à  758™", 90. 

Troisième  série.  —  21  juin  1882. 
Terrasse  dit  Cabinet  de  Physique, 

Pendant  la  durée  des  déterminations^  le  ciel  a  été  un  peu  nua- 
geux, le  vent  était  très  faible  au  début  et  à  la  fm,  et  soufflait 
de  Touest-nord-ouest 

Le  baromètre  a  varié  pendant  ce  temps  de  759,1  à  759,3. 


Point  de  rosée. 


/ 


État, 
hygrométrique. 


Température 

Heures,    de  l'air, 
h      m  o 

8-i5 
8-3o 
8-45 
9-5 


Condensation        Condensation 


22,0 
22,4 
2.3,0 
23,  o 


F. 

mm 

19,65 
20,  10 
20,9 
20,9 


ex  1er. 

o 

II, I 

9>6 

10,2 

10,4 


intér. 
o 

II, I 

10,7 
10,4 


ex  ter. 
mm 

9,9 

8,95 

9.3 

9,4 


intér. 
mm 

9,9 
10,2 

.9,6 

9,4 


Condensation 
cxtér.      intér. 


o,5o4 
0,445 

0,443 

0,449 


o,5o4 
0,507 
0,460 

0,449 


L'état  hygrométrique  mesuré  au  psychromètre  a  varié  de  o,54 
à  0,48,  du  commencement  à  la  (in  de  la  série. 

Le  vent,  très  faible  et  très  variable,  a  influé  d'une  manière  très 
inégale  sur  la  condensation  extérieure. 


Quatrième  série.  —  i3  avril  i883. 

Parc  météorologique,  a  côté  de  l'abri  des  thermomètres. 

Ciel  pur,  non  voilé.  —  Vent  du  sud.  —  Vitesse  du  vent  à  peu 
près  constante,  de  4">3o  par  seconde  pendant  toute  la  durée  des 
comparaisons.  —  Baromètre  75i"*",4« 

Les  circonstances  atmosphériques  sont  donc  au  nombre  de 
celles  qui  donneront  de  faibles  écarts  entre  les  deux  méthodes. 

Le  psychromètre  a  varié  de  o,35  à  o,4o,  du  commencement  à 
la  fin  des  comparaisons,  qui  ont  duré  de  3^  à  3^3o"*. 


iGo 
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Point  de  rosée. 


Tempéra  lu  rc 
de  l'air.  F. 


Condensation 


o 

I5.7J 
i5.G5 


mm 


■n 


H 
» 


n 


extcr. 

o 

o,83 

o,65 

— i,r> 

de— 0,35 

à  — 0,55 

o,8:> 

0,45 


in  ter. 

o 

1,35 
i,3> 

0,95 

I  ,2J 

1,35 


/. 


Condensation 
ex  ter.      in  ter. 


Ktat 
hygrométrique. 


Condensation 
cxicr.     intcr. 


mm 
4,90 

4,85 
4,20 
\  (leî,5 
\    à  4,4 
4,3 
4,8 


mm 

5,35 
5,10 


J,IO 


0,32  0.40 

0,36  o,38 

o,3i  o,38 

_         \deo,33  ^ 

^•"^  )  à  0,34  "'^^ 

5,1            0,32  o,38 

5,1            o,36  o,38 


La  condensation  extérieure  a  donné  des  points  do  rosée  très 
variables  d'un  moment  à  l'autre,  selon  que  la  vitesse  du  veni 
augmentait  ou  diminuait. 

Cinquième  sêbie.  —  2  mai  i883. 

Parc  météorologique,  à  côté  de  Tabri  des  tbermomètres.  Ciel 
un  peu  nuageux,  très  beau  temps.  —  Vitesse  du  vent  un  peu 
variable,  en  moyenne  de  5",  10  au  commencement  et  de  (3"*  à  hi 
fin;  direction  :  du  nord-ouest  au  commencement  et  du  nord  à  la 
fin.  —  Baromètre  :  7^1,9  à  ^51,5. 

Psycliromètre  :  o,4o5. 

Les  difTérences  sont  ici  plus  accentuées  :  le  vent  est  en  cfl'et  pins 

rapide  et  souHle  du  nord. 

Eut 

l*oint  de  rosée.  /.  liygrométri(iue. 


Température 
Heures.        de  l'air. 


Il     III 

2.3<) 


r. 

mm 


16,75 

successivement, 


3.0 


» 


Condensation      Condensation 

cxtcr.      intcr.     extér.     inlér. 
o  o  mm         mm 

/  2,45     4,o5  /  5,47     ^,''-i 

1  3,oj  1  5,72  consl. 

<  { 

I  1 ,90  const.  j  5,28 

\  I ,25  \  3,02 

/   i,3:>  5,o5  o,3oi 


Condensation 
extér.       intrr. 

0,34*/     o,365 

0,326 

o,3i5    consl. 

o,3oi 


Je  crois  avoir  donné,  par  l'exposé  de  quelques-unes  des  séries 
d'observations,  une  idée  assez  nette  de  l'influence  qu'exercent  sur 
le   point  de  rosée  obtenu  par  la  condensation   extérieure   l'élal 
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atmosphérique,  la  force  et  la  direclion  du  vent;  dans  un  certain 
nombre  d'autres  séries,  j'ai  obtenu  des  résultats  encore  plus  diver- 
ents.  D'après  des  séries  d'observations  faites  à  des  intervalles  très 


f?' 


rapprochés,  je  crois  pouvoir  affirmer  que  l'on  peut,  en  faisant 
usage  de  la  condensation  intérieure,  répondre  de  l'état  hygromé- 
trique à  un  millième  près. 

Ij'état  hygrométrique  déterminé  au  moyen  du  psychromètrc 
présente  souvent  des  différences  très  notables  avec  les  résultats 
obtenus  avec  la  méthode  par  condensation.  Ce  point,  qui  a  été 
Tobjet  des  recherches  de  Regnault  et  plus  récemment  de  plusieurb 
autres  physiciens,  appelle  de  nouvelles  études;  ici  encore,  les 
influences  atmosphériques  exercent  des  actions  perturbatrices  que 
Ton  peut  diminuer  par  l'emploi  des  psychromètres  fronde  et  à 
ventilateur,  on  par  d'autres  méthodes  que  j'espère  pouvoir  indiquer 
dans  un  travail  ultérieur. 


SUR  LA  COMPRESSIBILITÉ   DES  LUUIDES; 
Par  mm.  E.  PAGLIANl  et  J.  VICENTINI. 

Les  recherches  faites  jusqu'à  présent  sur  la  compressibililé 
des  liquides  ont,  en  général,  conduit  à  ce  résultat  que  le  'coef- 
ficient de  compressibilité  des  liquides  croît  avec  la  tempéra- 
ture, l'eau  exceptée.  Les  expériences  de  M.  Grassi,  en  particu-* 
lier,  ont  mis  hors  de  doute  que  cette  grandeur,  pour  Teau,  décroîl 
quand  la  température  augmente;  mais  M.  Grassi  s'est  arrêté  à 
53'\3. 

Nous  proposant  de  faire  une  étude  expérimentale  sur  la  com- 
pressibilité de  quelques  liquides  à  températures  diff*érentcs,  nous 
l'avons  fait  précéder  par  une  série  d'expériences  sur  l'eau  distillée 
et  bouillie,  faites  à  six  températures  diverses  comprises  entre  o"et 
100". 

Or  des  valeurs  obtenues  il  résulte  ce  fait  bien  intéressant  que, 
tandis  que  le  coefficient  de  compressibilité  de  l'eau  décroît  quand 
la  température  augmente  entre  o"  et  35**  (conformémejit  aux  résul- 
tats de  M.  Grassi),  pour  les  températures  supérieures^  il  croît  avec 
la  température,  comme  pour  les  autres  liquides.  De  là  oh  peut 
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conclure  qu'il  doit  exister  une  température  pour  laquelle  ce  coef- 
ficient a  une  valeur  minimum. 

Nous  nous  bornons  pour  le  moment  à  faire  remarquer  ce  fail, 
qui  est  important  pour  quelques  considérations  de  Thermodyna- 
mique, en  nous  réservant  d'exposer,  dans  un  Mémoire  qui  paraîtra 
prochainement,  les  méthodes  employées  et  les  résultats  numérîqu«\s 
obtenus. 


EZPÉRIEHGE  D'ÉLECTRODTIAUaUE  ; 
Par  m.  a.  BUGUET. 

La  répulsion  exercée  sur  un  élément  de  courant  par  les  por- 
tions voisines  se  montre  d'ordinaire  à  l'aide  de  la  double  ri^ob* 
bien  connue  d'Ampère. 

Chacun  sait  combien  cette  expérience  est  délicate  et  que  lo 
mouvement  de  l'équipage  est  nécessairement  très  limité. 

Voici  une  manière  de  manifester  cette  répulsion  par  un  mou- 
vement de  durée  illimitée  : 

Dans  un  disque  de  bois,  on  pratique  deux  rigoles  circulaires 
l\f  R'  (y?ir.  i),  séparées  par  une  mince  cloison. 

Un  gros  fil  d'aluminium  AA'  repose  par  une  aiguille   d'acier 

Vi'^.  I.  l'ig.   >. 


sur  une  chape  portée  par  une  colonne  centrale O.  Un  fil  de  platine, 
replié  à  la  manière  de  l'équipage  d'Ampère,  se  fixe  en  s'enroulani 
sur  l'extrémité  A'  du  levier  AA'.  Un  contrepoids  P,  mobile  sur  la 
branche  OA,  permet  d'équilibrer  le  levier  de  manière  que  les  ex- 
trémités horizontales  du  fil  de  platine  reposent  sans  appuyer  sur 
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les  surfaces  du  mercure  dont  on  remplit  les  rigoles  R^  R^  Quand 
le  fil  de  platine  ne  suffit  pas  à  lester  Tappareil,  on  y  arrive  en 
courbant  un  peu  vers  le  bas  la  branche  AD. 

Aux  points  C,  O  des  rigoles,  on  installe  deux  petites  cloisons 
verticales  isolantes,  qui  ne  s^élèvent  pas  jusqu'au  haut  des  rigoles, 
et  on  règle  la  hauteur  du  mercure  de  manière  qu'il  vienne  faire 
un  ménisque  de  chaque  côté  et  au-dessus  du  bord  supérieur  do 
chaque  cloison.  II  laisse  ainsi  une  solution  de  continuité  au  niveau 
de  chaque  cloison,  comme  on  voit  dans  la  section  ci-contre  (Jiff'  a), 
faite  par  un  plan  vertical  perpendiculaire  à  Tune  des  cloisons. 

On  fait  arriver  le  courant  de  la  pile  aux  bornes  (i)  et  (a)  qui  le 
conduisent  par  des  fils  de  platine,  Tune  à  la  rigole  R,  Tautre  à 
la  rigole  R'  et  du  même  côté  des  cloisons. 

On  voit  qu'aussitôt  l'équipage  se  mettra  à  tourner  autour  de  O 
dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre.  Quand  le  fil  de  platine 
arrivera  aux  cloisons  C,  C,  il  passera  sans  peine  par-dessus  et  se 
retrouvera  dans  les  conditions  primitives.  Si  le  fil  touche  le  mer- 
cure par  plusieurs  points,  on  n'aura  pas  d'étincelle  au  passage  des 
ponts  et  le  mouvement  se  continuera  aussi  longtemps  que  passera 
le  courant. 

Avec  une  machine  Gramme  de  cabinet  et  un  équipage  en  fil  de 
platine  d'environ  o"*,ooi  de  diamètre,  on  a  un  mouvement  très 
rapide  et  le  fil  ne  rougit  pas. 

L'usage  de  cloisons  telles  que  B,  B'  peut  s'étendre  à  d'autres 
expériences   d'électrodynamique   ou  d'électromagnétisme.    Cette 
disposition  permet  d'interrompre  ou  de  renverser  le  courant  dans 
des  équipages  en  des  points  quelconques  de  leur  trajet,  tout  en     • 
leur  conservant  une  grande  mobilité. 


HOUTELLE  APPUCATIOH  DE  LA  MAGHUE  PIEUMATiaUE  ; 

Par  m.  J.  TEISSIER. 

On  peut  tirer  de  la  machine  pneumatique  un  parti  avantageux 
dans  certains  cas  qui  se  présentent  assez  souvent  dans  les  labora- 
toires, et  encore  plus  souvent  chez  les  constructeurs.  Je  veux  parler 
de  remplissage  des  vases  surmontés  d'un  tube  étroit  ou  capillaire  : 
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tels  sont  les  flacons  à  densité  pour  les  liquides  et  les  divers  ther- 
momètres. 

Dans  le  premier  cas  on  emploiera  une  cloche  tubulée;  dans  la 
tubulure  on  fixera  un  bouchon  percé  de  façon  à  recevoir  la  longue 
tige  d^un  tube  à  brome  ^  la  boule  de  ce  tube  renfermera  le  liquide 
dont  on  veut  emplir  le  flacon  placé  dans  de  la  glace  fondante.  Le 
tout  étant  installé  sur  la  platine  de  la  machine,  le  goulot  étant 
empli  avec  le  liquide,  on  placera  la  cloche  de  telle  sorte  que  le  bec 
du  tube  à  brome  plonge  dans  le  liquide  qui  emplit  le  goulot;  il 
sera  bon  de  remplacer  au  préalable  Tair,  qui  emplit  le  tube,  par 
le  liquide  à  employer.  Après  avoir  donné  quelques  coups  de  piston, 
on  laisse  rentrer  l'air  et  en  même  temps  on  ouvre  le  robinet  et  Ton 
retire  le  bouchon  du  tube  à  brome.  Le  liquide  se  précipite  au  fond 
du  flacon;  on  ferme  à  temps  le  robinet  du  tube.  Deux  ou  trois 
opérations  de  ce  genre  permettent  d'emplir  très  rapidement  le 
flacon. 

Le  procédé  s'applique  également  à  l'emplissage  du  piézomètre. 
D'une  manière  générale,  il  est  particulièrement  avantageux  quand 
il  s'agit  de  liquides  qu'on  ne  peut  pas  chauffer,  comme  l'albumine. 

Pour  le  thermomètre  à  poids,  on  procédera  de  la  même  façon. 
L'extrémité  ouverte  du  tube  deux  fois  recourbé  plonge  dans  le 
liquide  qu'on  veut  y  introduire;  celui-ci  devra  être  placé  dans  un 
vase  assez  large  pour  qu'il  ne  descende  pas,  avant  la  fin  de  l'opé- 
ration, au-dessous  de  l'extrémité  ouverte. 

Le  thermomètre  à  poids  ayant  servi  à  déterminer  la  dilatation 
apparente  du  liquide,  il  est  très  facile  de  le  vider  enllèrement  et 
en  quelques  instants.  On  le  placera  renversé  dans  un  vase  à  fond 
plat.  L'air  qui  s'est  introduit  pendant  le  refroidissement  du  liquide 
gagne  le  haut  du  tube.  Si  Ton  fait  le  vide,  la  détente  de  l'air  fail 
sortir  en  partie  le  liquide.  On  rétablit  la  pression  sous  la  cloche 
et  l'on  recommence  le  vide. 

Le  procédé  est  surtout  utile  quand  il  s'agit  de  thermomètres 
de  forme  ordinaire,  car  on  peut  opérer  sur  autant  de  thermomè- 
tres que  Ton  voudra,  ceux-ci  étant  logés  dans  une  éprouvette  à 
pied. 

Après  avoir  cassé  la  pointe  terminale  du  tube  qui  surmonte 
l'olive,  on  introduit  dans  ce  tube  la  pointe  effilée  d'un  entonnoir  à 
filtrer  le  mercure.  On  pourra  ainsi  faire  entrer  dans  l'olive  la  quan- 
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tité  voulue  du  mercure,  et  l'on  opérera  comme  ci-dessus,  sans  aucune 
chance  de  casse. 

M.  Jamin,  dans  son  Cours  de  Physique  de  TÉcole  Polytechnique, 
parle  de  tubes  tellement  capillaires  qu'on  ne  peut  décider  le  mer- 
cure à  y  entrer.  Je  n'ai  pu  me  procurer  un  de  ces  tubes  ;  mais  je 
pense  que,  grâce  au  procédé  qui  vient  d'être  décrit,  on  parviendrait 
facilement  à  emplir  des  thermomètres  ayant  de  pareils  tubes. 


V.  DVORAK.  —  Die  ciWuslischcn  Hotalioosapparate  und  Apparale  zur  Mcssuiig 
(1er  Slàrke  cicr  Lurisrhwingiiogen  (Appareils  acoustiques  de  rotation  et  jjour  la 
mesure  de  rintensité  des  vibrations  de  l'air)  ;  Zeitschrift  fur  fnstrumenten- 
kunde,  t    III,  p.  127;  i883. 

M.  Dvorak  s'occupe  déjà,  depuis  plusieurs  années,  de  l'étude 
des  attractions  et  répulsions  qui  se  produisent  dans  le  voisinage 
des  corps  en  vibration  placés  dans  une  atmosphère  indéfinie, 
ainsi  que  des  phénomènes  analogues  obtenus  avec  des  résonna- 
leurs. 

Les  recherches  antérieures  «de  M.  Dvorak  ont  été  publiées  dans 
les  Annales  de  Poggendorfi*,  de  Wiedemann,  les  Comptes  rendus 
de  l'Académie  de  Vienne;  une  analyse  de  ces  travaux  a  été  don- 
née dans  les  Annales  de  Chimie  et  de  Physique  et  le  Journal 
de  Physique  (*). 

La  plupart  de  ces  phénomènes  ne  peuvent  être  observés  que 
quand  les  vibrations  sont  très  énergiques,  c'est-à-dire  quand  on 
ne  peut  plus  admettre  la  simple  proportionnalité  de  la  variation  de 
pression  à  la  dérivée  du  déplacement  moléculaire,  et  que  l'ampli- 
tude maxima  n'est  plus  négligeable  par  rapport  à  la  longueur 
d'onde.  Dans  ces  circonstances,  ainsi  que  l'a  fait  voir  M.  Dvorak, 
la  moyenne  des  pressions  d'une  onde  dilatée  et  condensée  ne  se- 
rait plus  égale  à  la  pression  primitive  :  il  y  aurait  un  excès  de 
pression.  On  peut  compléter  ainsi  le  calcul  donné  précédemment 
par  M.  Dvorak. 

La  pression  />,  dans  une  tranche  quelconque  d'un  gaz  vibrant  à 


(')  Journal  de  Phriùjue,  \*'  série,  t.  V,  p.  ia3,  cl  t.  VIII,  p.  aô  et  aôo. 
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un  instant  donné,  est  donnée  par  la  relation 


X  étant  le  déplacement  moléculaire,  y  le  rapport  des  deux  cha- 
leurs spécifiques  ou  i ,  4 1  • 

C  étant  la  pression  pendant  une  condensation  et  D  pendant  une 
dilatation,  on  aura 

Si  Ton  peut  négliger  les  puissances  de  -^  supérieures  à  la  pre- 
niière, 

Si  Ton  conserve  la  deuxième  puissance  de  -,-  >  dans  le  dévelop- 
pement des  puissances,  on  a 

f   _    ^\     Yrv-.-t)  /</\\M 

C-D  Y(Y-f-i)  (d\y 

^  /)„  --  i— i -7-       • 

À  1         \^  dx  I 

Dans   un  appareil  où  existent  des  ondes  fixes,  on  pourra  pDser 
approximativement,  même  dans  ce  cas, 

_.  t     .       X       d\        T^a  t  X 

A  —  a  COS-J5  7:  7=-  SUIT   ,  >     —7—  —  —r  cos-iT  ^  cost:  -■  , 
T  /        dx  I  T  / 

/  étant  la  longueur  d'onde. 

La  valeur  moyenne  de  -^ y^o,  pendant  la  durée  d'une  vibra- 

lion  T,  et  dans  l'étendue  d'une  demi-onde  ou  d'un  ventre  au  sui- 
vant, sera  par  suite 
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/T 
Comme  la  valeur  de  Tînlégrale  est  -5-»  on  obtient  comme  rr- 

snltal 

8?» 

La  pression  moyenne  dans  le  voisinage  des  nœuds  serait  donc 
supérieure  à  la  pression  normale  qui  continue  à  exister  aux  ven- 
tres. M.  Dvorak  a  démontré,  par  diverses  expériences,  l'existence 
de  cet  excès  de  pression  au  voisinage  des  nœuds  dans  le  cas  de 
vibrations  très  intenses.  Ainsi,  dans  un  tube  de  Kundt,  il  se  pro- 
duit un  courant  continuel  des  nœuds  vers  les  ventres  au  centre  du 
tub  '  et  un  contre-courant  en  sens  inverse  le  long  des  parois.  C'est 
par  cet  excès  de  pression  qui  se  produit  au  fond  des  résonnateurs 
que  M.  Dvorak  explique  la  répulsion  de  ces  derniers  par  les  corps 
sonores  qui  les  mettent  en  vibrations. 

Dans  le  travail  actuel,  M.  Dvorak  décrit  quelques  appareils  de 
rotation  fondés  sur  la  répulsion  des  résonnateurs,  plus  parfaits 
que  ceux  qu'il  avait  déjà  indiqués,  et  quelques  appareils  nou- 
veaux dont  la  théorie  n'est  pas  encore  faite. 

Une  des  conditions  essentielles  pour  la  réussite  de  ces  expé- 
riences, c'est  d'employer  comme  source  sonore  des  vibrations 
aériennes  très  énergiques;  on  se  sert,  dans  ce  but,  d'un  diapason 
muni  d'une  boîte  de  résonnance,  comme  on  le  fait  d'habitude. 
Mais,  d'après  M.  Dvorak,  pour  que  les  vibrations  soient  très  in- 
tenses, il  faut  non  seulement  que  la  capacité  de  la  boîte  rende  le 
même  son  que  le  diapason,  mais  encore  qu'il  en  soit  de  même 
pour  les  parois  avec  la  surcharge  du  diapason;  le  plus  souvent  le 
son  des  parois  est  trop  grave  à  cause  de  la  faible  épaisseur  de  ces 
dernières. 

Si  le  son  des  parois  esl  trop  haut,  on  peut  le  baisser  en  dimi- 
nuant l'épaisseur  des  parois  supérieures  et  inférieures.  On  déter- 
mine assez  facilement  le  son  propre  des  parois  en  remplissant  la 
boîte  intérieure  de  coton,  plaçant  un  morceau  de  liège  entre  les 
branches  du  diapason,  et  frappant  sur  la  partie  supérieure  d'une 
des  branches  de  ce  dernier  avec  un  petit  marteau  de  liège. 

Le  diapason  employé  dans  toutes  les  expériences  qui  suivent 
rendait  le  son  sol^  (^92  vibrations  doubles).  Dans  la  fig^,  5  esl 
représentée  la  caisse  résonnante  (c^'=o"*,i3j,crf=  i  i,r/=  10, 5). 
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L'accord  du  diapason  et  de  la  capacité  de  la  boîte  était  obtenu  en 
modifiant  l'ouverture  circulaire  antérieure  et,  avec  les  parois,  en 
diminuant  progressivement  répaisseur  des  deux  parois  supérieures 
et  inférieures.  La  boîte  est  soutenue  par  quatre  morceaux  dr 
tubes  de  caoutchouc  collés  dans  le  sens  de  la  longueur  aux  quatre 
coins  de  la  boîte.  M.  Dvorak  préfère  cette  disposition  à  celle 
qu'on  emploie  habituellement,  consistant  à  soutenir  la  boîte  par 
deux  tubes  collés  transversalement. 

On  peut  ébranler  le  diapason  avec  un  archet,  ou  éleclri(|ue- 
ment. 

Dans  ce  dernier  cas,  on  se  sert  d'un  électro-aimant  E  {fig*  i). 
dont  le  noyau  est  formé  de  quelques  plaques  de  fer  doux  séparer** 

Kig.  I. 


par  des  feuilles  de  papier,  et  soutenu  par  la  lige  de  bois  cthr 
vissée  sur  la  paroi  postérieure  de  la  boîte;  on  fixe  celle  li*;e  en  /> 
dans  une  pince,  et  tout  l'appareil  est  ainsi  soutenu  en  Tair  par 
celte  pince.  Au  lieu  d'un  autre  diapason  interrupteur  à  mercure, 
comme  l'indique  M.  Dvorak,  il  serait  préférable  d'employer  un 
diapason  auto-interrupteur,  à  contacts  solides,  comme  l'a  indiqut' 
\L  Mercadier. 

\  oici  les  principaux  appareils  décrits  par  M.  Dvorak. 


1.   Répulsion  de  rksownateurs. 

<7.   Roue  à  réaction  acoustique  (Jig*  a).  —  Une  croix  légère 
en  bois  reposant  sur  la  pointe  d'une  aiguille  porte  quatre  résoji- 
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aateurs  en  verre  (diamètre  =  44'"  ;  diamètre  de  l'ouverture  =  4"""* 
fth:=z  8j"*").  a  la  rigueur,  un  ,seul  résonnateur  suffirait,  puisque 


Ici»     ■•• 


la  répulsion  est  indépendante  de  la  position  du  résonnateur  par 
rapport  à  la  source  sonore. 

h.   Résonnateur  tournant  {fig^  3a  et  3  6).  —  Un  cylindre  abc 
fait  de  papier  épais  porte  quatre  appendices  tels  que  dj\  sur  clia- 


\».  .»« 


Fig.  3^ 


cun  de  ceux-ci  se  trouve  une  ouverture  latérale  avec  une  petile 
tubulure  cylindrique.  L'appareil  est  suspendu  à  un  long  fil  de  soie 

/.  de  Phys,,  V  série,  l.  II.  (Octobre  i883.)  3i 
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sans  lorsion,  et  une  petite  aiguille  posée  au-dessous,  passant  dans 
une  petite  ouverture  percée  dans  une  plaque  métallique,  cmpÂclie 
les  oscillations  latérales  (ab=:  70"",  ic=:  36"°,  d/^=  10""",  dia- 
mètre des  ouvertures  =  e"",  longueur  des  ajutages  cylindri- 
ques î=  S""). 


2.  Fon, 


ATlOn  D  ANNEAUX  TOURBILLON  HAUTS  KT  DE  CC 

VAB  LE  SON  {pncore  peu  expliquée). 


a.  Jiadiomèlre  acoustique  {/Ig-  4D).  —  Pour  préparer  les 
ailes  de  cet  instrument,  on  prend  un  morceau  de  carton  ayant  une 
épaisseur  de  0,8"°,  puis  le  posant  sur  un  bloc  de  plomb,  on  y 
perce  des  ouvertures  coniques  distantes  de  6""  à  G""",  5,  avec  un 
emporte-pièce  d'acier  représenté ^^.^  A  («6^  S"",  8,  cd  ^  u""). 


t-is.  ' 


Ce  carlon,  placé  devant  une  caisse  résonnante,  est  repoussé  si  le 
petit  diamÈlrc  des  ouvertures  est  tourné  vers  la  boite,  attiré 
si  on  le  tourne  en  sens  contraire.  Pour  augmenter  l'action,  on 
rend  plus  forte  la  saillie  des  cônes  cl  leur  surface  plus  régu- 
lière en  mouillanl  le  carlon,  et  se  servant  du  mandrin  d'acier 
et  de  la  matrice  représentés /ïg".  4B  el  C  (/!,'=  a"'"',  angle  du 
ciinc  ^55",  /((:=,(''"").  On  vernit  ensuite  ces  cartons  pour  les 
consolider. 

Pour  faire  le  radiomètre,  on  en  monte  quatre  plaques,   coninic 
le  montrent  \es/ig.  4D  ou  4I^r  en  prenant  des  carrés  portant  cha- 
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cun  vingt-cinq  ouvertures  coniques;  on  tourne  la  partie  étroite 
des  ouvertures  vers  la  boîte  résonnante. 

h.  Anémomètre   acoustique  {première  espèce).    —    Comme 
l'indique  \»Jig-  5,  devant  l'ouverture  de  la  caisse  résonnante,  on 


met  un  résonnateur  de  Helmhoitz,  pas  trop  prés  cependant,  pour 
ne  pas  étouffer  le  son  primitif;  de  la  pointe  a  sort  un  courant 
d'air  qui  peut  mettre  en  mouvement  une  petite  roue  anémo- 
métrique  {ab  =  80"",  diamètre  de  b  =  16"",  de  n  =;  2"""). 

On  peut  employer  un  résonnateur  à  une  seule  ouverture,  tel  que 
ml  (Jig.  5),  même  en  donnant  à  l'axe  ml  une  position  quelconque 
par  rapport  à  celui  de  la  caisiic.  Ce  résonnateur  est  formé  d'une 
splière  de  verre,  dont  l'ouverture  a  été  rodée  et  sur  laquelle  on 
a  collé  une  petite  lame  métallique  avec  une  petite  ouverture, 
(ml^  5o""",  diamètre  de  l'ouverture^  3""",;"»  |. 

Le  courant  d'air  qui  s'échappe  de  l'ouverture  /  est  formé,  comme 
un  le  reconnaît  avec  de  la  fumée,  par  des  anneaux  tourliîllonnants. 

c.  Anémomètre  électrique  (deuxième  espèce).  —  On  place, 
il  o",  oa  devant  l'ouverture  de  la  caisse  renforçante,  une  des 
plaques  servant  d'aile  au  radioraèlre  avec  cent  ouvertures  coniques, 
la  grande  l>asc  tournée  vers  la  boîte,  et  par  derrière  l'anémo- 
mètre; il  se  produit  une  rotation  rapide  de  ce  dernier. 

;t.    ApPAREtLS   RE&TIM-^S  1  LA  MESURE  DE  L'inTENSITÉ  ItCS  VIBRATIONS 

DB  l'ai»,  [Balance  de  torsion  acoustique.) 

La  balance  de  torsion,  décrite  par  M.  Dvorak  {fig.  6),  se  com- 
pose d'un  levier  léger  avec  suspension  bifilaire,  portant  à  son  ex- 
trémité une  des  ailes  du  radiomètre  (avec  trente-six  ouvertures 
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coniques)  et  un  contrepoids  A*.  Au-dessous  sont  fixés  un  miroir  S, 
un  poids  de  plomb  A,  destiné  à  diminuer  la  sensibilité  de  l'appa- 
reil, et  une  plaque  fg  plongeant  dans  un  petit  vase  rempli 
d'huîlc.  L'appareil  n'est  pas  renfermé  dans  une  boîte,  pour  éviter 
les  réflexions  du  son  sur  les  parois;  il  n'y  a  à  cela  aucun  inconvé- 

Fiî;.  6. 


nienl,  l'observateur  étant  placé  à  une  assez  grandi;  distance  de 
l'appareil  pour  l'observation  des  déviations.  Dimensions  : 
/-/fez^o'^jOg,  crf  =  7"""  ;  longueur  des  fils  de  suspension,  o"\2i. 

Lord  Ravleigh  avait,  en  18812,  indique,  pour  mesurer  l'intensité 
des  vibrations  aériennes,  l'emploi  d'un  petit  disque  qui  tend  à  se 
placer  perpendiculairement  à  la  direction  des  vibrations. 

M.  Dvorak  avait  déjà  reconnu  le  principe  de  la  construction  de 
cet  appareil  en  18^5;  il  pense  en  outre,  d'après  ses  observations, 
que,  dans  l'appareil  de  lord  Rayleigb,  le  petit  disque  pourrait  réagir 
forienienl  sur  les  vibrations  à  mesurer  (  '  ). 

ir  î  or        — 


j\ota.  —  Comme  chape  pour  les  appareils  de  rotation,  M.  Dvo- 
rak emploie,   comme  le   montre  la  /ig,   7,  une  portion  de    tube 


(')  Voir  ci-cicssous,  p.  ^Si. 
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(le  verre  étiré  reposant  sur  une  pointe  d'aiguille;  on  évite  ainsi 
les  oscillations  latérales  de  ces  appareils.  A.  Terquem. 


SIIELFOUD  BIDWKLL.  -  Un  ihe  elcclrical  rcsislaocc  of  carbon  conlurls  (Sur 
lu  rcsislancc  électr  i(|ut;  des  contaris  de  cliarbou);  Proceedings  of  the  lioyai 
Society  y  vol.  \\\V,  p.  i;  i883. 

L  n  levier  suspendu  comme  un  fléau  de  balance  porte  d'un  coté 
un  contrepoids  et  de  Tautre  un  plateau  qu'on  peut  charger  d'un 
poids  convenable.  Il  se  prolonge  au  delà  de  ce  [)lateau  et  se  ter- 
mine par  un  tube  de  cuivre  auquel  on  peut  adapter  une  baguette 
de  charbon  d'un  diamètre  de  <>*^"*,G.  Cette  baguette  repose  par  sa 
face  inférieure  sur  une  autre  baguette  fixe  perpendiculaire  à  la 
[)remière  et  de  même  diamètre.  Le  contact  des  charbons  est  dis- 
posé sur  le  circuit  d'une  pile  et  les  résistances  sont  mesurées  par  la 
méthode  du  pont  de  Wheatstone. 

La  résistance  observée  a  varié  dans  une  même  série  d'expériences 
depuis  16,10  ohms  correspondant  ù  une  pression  de  o8'',2j,  jus- 
((u'à  i"'*",8(),  correspondant  à  SoS*".  Les  variations,  très  rapides 
pour  les  faibles  pressions,  se  ralentissent  beaucoup  quand  les  pres- 
sions croissent. 

L'inlluence  de  la  |)ression  est  d'autant  plus  faible  que  l'intensité 
du  courant  employé  est  plus  grande,  les  résistances  pour  les  faibles 
pressions  diminuant  très  vite  quand  on  augmente  cette  intensité, 
tandis  (|u'elles  varient  peu  dans  les  cas  des  fortes  pressions.  Cet 
effet  de  raccroissement  d'intensité  ne  peut  être  mis  sur  le  compte 
d'une  élé\ation  de  température  résultant  du  passage  du  courant, 
car  ou  a  constaté  directement  que  l'élévation  de  la  température 
amène  en  général  un  accroissement  de  résistance  au  contact,  le 
phénomène  élant,  du  reste,  irrégulier  et  peu  marqué. 

Un  poids  fut  attaché  à  Textrémité  d'un  levier  dont  un  léger 
jnouvement  permettait  de  faire  reposer  le  poids  sur  le  plateau  ou 
de  le  retirer  rapidement.  En  alternant  les  observations  avec  ou 
sans  ce  poids  additionnel,  on  reconnut  que  l'influence  de  l'accrois- 
sement de  pression  sur  la  résistance  est  purement  temporaire  et 
disparait  instantanément  cpiand  on  revient  à  la  pression  primiti\e 

Pour  une  même  pression   le  passage  d'un  courant  amène  une 
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diminution  permanente  et  plus  ou  moins  marquée  de  la  résistance 
au  contact.  Mais,  quand  l'intensité  du  courant  devient  très  grande, 
TefTet  inverse  se  produit  et  la  résistance  augmente  subitement  dans 
des  proportions  énormes.  Il  faut,  pour  produire  ce  dernier  effet,  un 
courant  d'autant  moins  intense  que  la  pression  est  moindre.  Quand 
on  essaye  de  mesurer  avec  un  courant  fort  cette  résistance  ainsi 
accrue,  elle  paraît  presque  infinie  avec  la  méthode  employée; 
mais  si  on  la  mesure  avec  un  courant  faible,  elle  diminue  et  rede- 
vient mesurable;  puis  elle  cesse  de  nouveau  de  Fétre  si  Ton  fait 
encore  passer  le  courant  fort.  Elle  présente  donc  des  propriétés 
opposées  à  celles  que  présente  la  résistance  ordinaire  avant  le  pas- 
sage du  courant  fort. 

L'auteur  a  fait  quelques  expériences  sur  des  contacts  métalliques, 
particulièrement  avec  du  bismuth,  métal  très  résistant.  Il  a  observé 
que  la  résistance  diminue  d'abord  quand  on  fait  croître  soit  la 
pression,  soit  l'intensité  du  courant.  Mais  une  intensité  encore  peu 
considérable  communique  à  ces  contacts  une  diminution  brusque 
et  permanente  de  résistance.  Cet  effet  est  surtout  sensible  avec  les 
faibles  pressions.  On  observe  ensuite,  en  séparant  les  liges  de 
métal,  qu'elles  sont  adhérentes,  comme  si  un  coniniencenient  de 
fusion  s'était  produit  à  leur  surface.  Ce  dernier  fail  avait  déjà  été 
signalé  par  M.  Slroh. 

Si  l'on  fait  passer  des  courants  plus  faibles  dans  les  contacts  qui 
ont  subi  cet  effet,  la  résistance  s'y  montre  d'autant  plus  petite  que 
les  courants  sont  plus  faibles.  Cet  effet  peu  marqué  doit  être 
attribué  à  réchauffement  du  métal  j)ar  le  courant.  Contrairement 
à  ce  qui  a  lieu  pour  le  charbon,  la  résistance  des  contacts  de 
bismuth  éprouve  une  diminution  permanente  par  l'accroissenienl 
de  la  pression. 

Les  faits  qui  précèdent,  et  particulièrement  radhérence  et  la 
diminution  permanente  de  résistance  qui  se  produisent  au\  con- 
tacts métalliques  par  le  passage  chîs  courants  d'intensité  modérée, 
expliquent  pourquoi  les  effets  obtenus  avec  les  microphones  à 
charbon  atteignent  une  perfection  beaucoup  plus  grande  que  dans 
le  cas  des  microphones  à  tiges  métalliques. 

KoiSSEUEAl  . 


W.  PREECE,  -  PILES.  4/5 

W.  PREECE.  —  The  eiïects  of  température  on  the  clectromotive  force  and 
résistance  of  batteries  (Effets  de  la  température  sur  la  force  électromotrice 
et  la  résistance  des  piles);  Proceedings  of  the  Royal  Society,  vol.  XXXV,  p.  ^8; 

i883. 

La  méthode  consiste  à  charger  un  condensateur  à  travers  un 
galvanomètre  faiblement  résistant  et  à  mesurer  l'impulsion  reçue 
par  ce  dernier.  En  opérant  successivement  avec  un  daniell  étalon 
et  avec  la  pile  à  étudier,  on  a  une  mesure  de  la  force  électromo- 
trice.  On  relie  ensuile  les  pôles  de  la  pile  par  un  shunt  de  résis- 
tance connue  /*,  et  Ton  provoque  la  décharge  partielle  du  conden- 
sateur dont  la  différence  de  potentiel  prend  une  valeur  plus  faible, 
dépendant  de  la  dérivation  r  et  de  la  résistance  b  de  la  pile.  Si  d 
et  d^  sont  les  déviations  pour  la  charge  et  la  décharge,  la  résistance 
est  donnée  par  la  formule 

r/' 


b^  r 


il  -  d' 


La  pile  à  étudier  est  placée  dans  un  récipient  cylindrique  en 
cuivre  contenant  de  Feau  et  muni  d'un  couvercle  qui  laisse  passer 
les  rhéophores  isolés  et  les  tiges  des  thermomètres 

Les  expériences  ont  porté  sur  la  pile  de  Daniell,  les  piles  au 
bichromate  avec  ou  sans  vase  poreux  et  la  pile  Leclanché. 

La  force  électromotrice  du  daniell  décroît  d'abord  rapidement, 
puis  plus  lentement,  puis  croit  ensuite  jusqu'au  point  d'ébuUition 
de  l'eau.  Pendant  le  refroidissement  elle  reste  au  contraire  à  peu 
près  invariable.  Cet  effet  paraît  dû,  au  moins  en  partie,  à  des  phé- 
nomènes thermo-électriques  résultant  de  l'inégal  échauffement  des 
liquides  intérieurs.  La  force  électromolrice  des  piles  au  bichro- 
mate diminue  quand  la  température  s'élève,  pouvant  perdre  jusqu'à 
6  pour  loo  de  sa  valeur  dans  la  pile  sans  diaphragme  et  elle  croît 
quand  la  température  s'abaisse.  Celle  de  l'élément  Leclanché  reste 
à  peu  près  invariable. 

La  résistance  du  daniell  diminue  d'abord  rapidement,  puis 
plus  lentement  quand  la  température  s'élève.  Elle  est  à  lOo"  infé- 
rieure au  tiers  de  sa  valeur  primitive.  La  résistance  croît  pendant 
le  refroidissement  plus  vite  qu'elle  n'avait  décru.  Elle  reprend 
donc  une  valeur  supérieure  à  sa  valeur  primitive  et  revient  lenle- 
incnt  a  cette  dernière  après   quarante  ou  cinquante  heures.  La 


\ 
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résistance  à  toute  température  est  beaucoup  plus  faible  si  Ton  a 
soin  de  maintenir  constamment  le  sulfate  de  cuivre  au  maximum 
de  concentration. 

Les  résistances  de  la  pile  au  bichromate  et  de  la  pile  Leclanché 
diminuent  aussi  quand  la  température  s'élève  et  augmentent  quand 
elle  s'abaisse;  mais,  contrairement  à  ce  qui  a  lieu  dans  l'élément 
Daniell,  il  paraît  se  produire  dans  les  piles  au  bichromate  une 
diminution  permanente  de  la  résistance.  Cet  effet  est  d'ailleurs  très 
faible;  il  ne  se  produit  pas  dans  la  pile  Leclanché. 

FoUSSEUHAU. 


LUCIEN  J.  BLAKE.  —  Uebcr  EIcctricitâtscntwickclung  bei  der  Verd&mpfunf; 
und  ûbcr  die  electrisclic  NeutralitâL  des  von  ruliigen  electrisirten  FlUssigkcils- 
fliicheii  aufsleigendcn  Dampfes  (Sur  le  développement  d'cleciricité  dans  l'éva- 
poration  el  sur  la  neutralité  électrique  de  la  vapeur  qui  s'élève  de  la  surface 
d'un  liquide  clectrisc  el  tranquille);  WieU.  Annalen  der  Physik,  t.  \I\,  p.  5i8: 
i8S3. 

On  explique  d'ordinaire  la  production  de  réleclricitc  atmo- 
sphérique à  l'aide  de  l'une  des  deux  hvpolhèscs  suivantes  :  i"  l'é- 
vaporalion  d'un  liquide  donne  naissance  à  de  rélectricité  ;  !2"  l;i 
va[)eur  qui  s'élève  d'un  liquide  ein|)()rle  de  l'élecLiicité  qui  [élail 
répandue  sur  la  surface. 

Le  présent  travail  est  une  étude  expérimentale  de  ces  deux 
hvpotlièses  à  l'aide  de  dispositions  spéciales. 

I.   —    Pi'or/urtion  drlfcdicitr  jxir  /'civ//>n/v///o//. 

L'élcclromètre  eni|)loyé  est  disposé  comme  celui  de  M.  Mascarl  ; 
les  secteurs  très  rapprochés  donnent  une  grande  sensibilité;  l'ai- 
quille  d'aluminium  est  portée  par  un  fil  d'ar';ent  très  fin;  un 
couple  de  secteurs  est  chargé  par  deux  piles  de  Zamhoni  d'une 
grande  constance. 

Les  expériences  sont  faites  par  deux  j)rocédés  différents. 

i"  Le  plateau  A  d'un  condensateur  de  Kolilrauscli  communique 
avec  l'aiguille  de  Pélcclromètre;  le  plateau  collecteur  \\  est  isolé 
sur  un  su|)port.  Lue  capsule  d(;  porcelaine  contient  un  bain  de 
sable,  où  repose  une  seconde  capsule  plus  jK'tite  (jui  renferme 
le  liquide  à  étudier.  Un  fil   de  platine  renfermé  dans  un  lulx*  de 
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verre  met  en  relation  le  liquide  el  le  plateau  B.  Tous  les  appareils 
sont  renfermés  dans  des  caisses  métalliques  reliées  à  la  terre»  et 
les  fils  de  communication  isolés  dans  des  tubes  de  laiton  également 
reliés  à  la  terre. 

Pour  faire  une  expérience,  on  amène  A,  qui  est  relié  à  la  terre, 
a  un  demi-millimètre  de  B;  on  chauffe  le  liquide  et,  quand  l'éva- 
poration  marche  comme  il  faut,  on  éteint  la  flamme  et  l'on  établit 
la  communication  avec  B  par  le  fil  de  platine.  Après  quinze  minutes, 
on  isole  A  et  on  Técarte  deB.  On  observe  la  déviation  de  Taiguille 
de  Pélectromèlre. 

Les  expériences  ont  porté  sur  Teau  de  mer  et  une  solution  de 
sulfate  de  cuivre  à  la  température  ambiante  ou  à  100°  C. 

Les  déviations  dans  les  divers  cas  ne  diffèrent  pas  sensiblement 
de  celles  que  produit  Félcctricité  venue  spontanément  sur  B  par 
le  fait  du  défaut  d'isolement  du  support. 

Cette  dernière  influence,  qui  a  d'ailleurs  été  étudiée  directement, 
est  évitée  dans  une  deuxième  série  d'expériences. 

9."  Un  plateau  de  laiton  C  est  directement  relié  à  l'aiguille  do 
l'électromètrc.  La  capsule  préalablement  chauffée  est  amenée  sous 
ce  plateau,  011  la  vapeur  se  condense. 

Cette  méthode  donne  des  résultats  en  accord  avec  les  précé- 
dents. 

II.  —   Sur   /a   neutralité  électrique  de  la  vapeur  qui  s\''lè\'e 
des  surfaces  de  liquides  électrisés  et  tranquilles. 

i"  La  surface  supérieure  du  collecteur  B  placé  horizontalement 
est  couverte  d'eau  et  chargée  par  un  pôle  d'une  pile  qui  a  varié  de 
I  à  404  daniells. 

Le  condenseur  A,  disposé  comme  plus  haut,  est  amené  à  i"'"'  au- 
dessus  de  B.  Que  B  soit  ou  non  plus  chaud  que  A,  on  n'observe 
jamais  de  transport  sensible  d'électricité  de  B  sur  A. 

a"  Sous  un  plateau  C  relié  au  collecteur  B,  on  amène  la  capsule 
où  le  liquide  a  été  préablement  porté  à  la  température  voulue. 

(>e  dernier  est  chargé  par  une  pile  de  4<^4  daniells.  Les  faibles 
effets  obtenus  s'expliquent  comme  plus  haut  par  le  défaut  d'isole- 
ment de  B.  D'ailleurs  les  différences  d'action  produites  par  l'eau 
chaude  et  froide,  qui  sont  loin  d'être  en  rapport  avec  rinlensité 
del'évaporation,  doiveni  être  attribuées  aux  projections  de  gouttes 
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liquides  et  des  poussières  de  la  surface,  ainsi  qu^aux  courants  d'air. 
On  s'en  assure,  par  exemple,  en  salissant  à  dessein  la  surface 
liquide,  ou  en  amenant  une  flamme  sous  la  capsule  froide.  On 
obtient  aussitôt  des  eflets  très  intenses. 

Certains  résultats  trouvés  par  Bufl"  s'expliquent  alors  aisément 
par  Tefi^et  de  la  flamme  qu'il  employait  et  des  gouttes  liquides 
entraînées  par  la  vapeur. 

3°  Des  expériences  ont  été  faites  encore  en  remplaçant  le  pla- 
teau C  par  une  boule  métallique  et  en  donnant  à  la  surface  liquide 
un  fort  potentiel  à  l'aide  d'une  machine  de  Tôpier  mue  par  un 
moteur  hydraulique  bien  constant. 

La  boule  ne  possédait  jamais  que  l'électricité  de  nom  contraire 
à  celle  du  liquide  et  l'on  n'a  pu  observer  un  transport  sensible 
d'électricité. 

4°  Enfin  des  expériences  ont  été  faites  sur  le  mercure  chargé 
par  la  pile  ou  la  machine  de  Tôpier. 

La  capsule  était  en  fer  et  le  plateau  C  en  platine.  On  veillait  à 
ce  que  la  surface  liquide  fût  toujours  bien  exempte  d'oxyde. 

Ici  encore  on  n'a  pas  trouvé  de  transport  sensible  d'électricité. 

Abel  Bî;c;uet. 


\V.  HLGGIN'S.  —  Confcrcnces  sur  lc^  comèles;  Annales  de  Chimie 
et  de  Physique,  b*  série,  l.  WVII,  p.  !\o>i\  1882. 

Dans  une  exposition  rapide,  M.  Iluggins  passe  en  revue  les 
connaissances  positives  que  nous  avons  acquises  sur  les  comètes  el 
les  hypothèses  auxquelles  la  constitution  de  ces  astres  a  donné 
lieu.  En  particulier,  il  publie  le  dessin  du  spectre  photographique 
de  la  tète  de  la  grande  comète  b^  1881,  tel  qu'il  Ta  obtenu  à  l'aide 
des  appareils  dont  il  se  sert  pour  la  photographie  des  étoiles.  Ce» 
spectre  est  continu  :  on  y  distingue  nettement  plusieurs  des  raies 
sombres  de  Fraunhofer,  G,  A,  H,  K,  et  beaucoup  d'autres.  La  pré- 
sence de  ces  lignes  établit  d'une  manière  certaine  que  ce  spectre 
est  dû  à  de  la  lumière  réllcchie:  mais  il  v  avait  en  outre  un  second 
spectre  formé  essentiellement  de  deux  grou|)cs  de  raies  claire^». 
Des  mesures  de  la  position  de  ces  dernières  raies  ont  montré 
qu'elles  appartiennent  aux  composés  azotes  du  carbone. 
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K.  UISLER.  —  Uccbcrchcs  sur  la  quantilé  d'acide  carbonique  conlcnue  dans  l'air 
almospliérique;  Archives  des  Sciences  physiques  et  naturelles,  a*  série,  p.  a^o; 
i88a. 

L'auteur  public  les  résultats  de  dosages  de  Tacide  carbonique 
de  Tair  recueilli  dans  un  jardin  à  Calèves,  près  dcNjon;  ils  ont 
été  opérés  par  la  méthode  de  Pettenkofer.  La  moyenne  des  obser- 
vations faites  pendant  une  année  entière  est  de  3^'',o35  sur 
10  000;  le  maximum  est  de  3^**', 49^  (le  9  août),  le  minimum  de 
>/"*', 53o  (le  5  septembre);  les  maxima  et  minima  des  différents 
mois  n'offrent  pas  de  loi  remarquable  (*).  E.  Bouty. 


H.  SCHNEEBELI.  —  Le  ihcriiiriinètre  à  air  arrangé  en  vue  de  la  déierminalion 
de  tempéralurcs  peu  élevées,  pour  la  pratique;  Archives  des  Sciences  physiques 
et  naturelles,  2  série,  t.  VIII,  p.  a'/i;  i88a. 

Un  ballon  thermométrique,  en  verre  ou  en  porcelaine,  de  ajo 
à  5oo"  de  capacité^  se  termine  par  un  tube  capillaire  relié  lui- 
même,  par  un  tuvau  capillaire  en  plomb,  à  un  manomètre  métal- 
lique du  système  Hottinger-Goldschmidt.  Le  volume  compris 
entre  le  tube  capillaire  et  la  membrane  élastique  du  manomètre 
(îst  rempli  de  glycérine.  Dans  ces  conditions  et  pour  des  tempéra- 
turcs  moyennement  élevées,  le  volume  de  l'air  est  presque  con- 
stant, et  Ton  peut  représenter  la  marche  de  l'appareil  par  la  for- 
mule 

t    -  ' -—{  I  -T-  a  -  -  )  ^ 
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dans  laquelle />o  représente  la  pression  de  l'air  à  o",  a  le  cocni- 
cientde  dilatation  de  Tair,  a  une  quantité  pratiquement  constante, 
pourvu  qu'on  ait  soin  de  placer  le  manomètre  dans  un  lieu  où  la 
température  ne  varie  pas  beaucoup.  E.  Boutv. 


(')  Voir  les  résultats  publiés  par  M.  J.  Ueisri  et  MM.  Miintz  vl  Aubin,  Ann. 
de  Ch.  et  de  Phys.,  5' série,  t.  WVI,  p.  iV'>  «"l  *'*'^  iX'^i',  Journal  de  Phy- 
siquCf  a'  série,  t.  II,  p.  \2j. 
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r.  C\RDANI.  —  Sopra  alcune  figure  otlenuLe  pcr  ellcttrolisi  (Figures  oblCDucs 

par  réleclrolysc),  4  P-  i^-^*  et  pi.;  i8S3. 

L'auieur  étudie  les  apparences  dendriliqucs  obtenues  autour  du 
pôle  négatif  dans  rélectrolyse  du  nitrate  d'argent  concentré.  La 
solution  saline  est  déposée  en  couche  mince  sur  une  lame  de 
verre,  et  les  électrodes  sont  des  lames  de  platine  de  l'orme  et  de 
dispositions  variées. 

Ainsi  qu'on  doit  s'y  attendre,  les  cristaux  d'argent  pur  qui  for- 
ment ces  dendrites  représentent,  par  leur  disposition  primitive  et 
par  leur  plus  ou  moins  grande  abondance,  les  lignes  de  flux  du 
courant;  mais,  comme  ils  prolongent  les  électrodes  d'une  manière 
plus  ou  moins  irrégulière,  la  représentation  des  lignes  de  flux  ne 
tarde  pas  à  devenir  confuse.  L'auteur  compare  la  forme  de  ces  den- 
drites aux  aigrettes  caractéristiques  des  décharges  électriques  po- 
sitives. E.    BoiTY. 
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')■    <«(''ri(\     -    T<">nu'    \l\.    —    iSS». 
V\lir()\  t'i  .1.  l'KUUV.   —  l'IioioinôliM' «le  (lisj>cr>ion  simplifie.!».  \-;-'ïi. 

C'est  un  pholomèlre  de  lUiniford  employé  à  mesurer  l'intensité 
i\r  la  lumière  élcclrique.  Celle-ci  est  affaiblie  en  traversant,  sui- 
vant sou  a\o,  une  lentille  divergente  de  foyer  /",  à  une  distance  (/ 
de  l'écran.  Elle  s'est  auparavant  réfléchie  sur  un  miroir  pouvant 
décrire  un  cône  de  4'^'*  autour  de  Taxe  de  la  lenlille  et  l'on  a  éva- 
lué la  perte  que  le  miroir  fait  éprouver.  Si  D  est  la  distance  de  la 
lumière  à  l'écran,  c  celle  de  la  bougie-unité,  rinlen>ité  L  de  la 
lumière  est  donnée  par  la  fornnile 


v-I 


h         r/ 
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L'auleur  remarque  (|ue  la  loi  du  carré  m'  se  vérifie  pas  à  cause  tie 
l'absorplion  de  ralmosphère. 
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LOlU)  HAYLEIGH.  —  Appareil  pour  mesurer  rintcnsilê  des  vibrations  aériennes, 

p.  187. 

L'instrunienl  est  fonde  sur  ce  fail  qu'un  disque  mobile  lend  à 
se  placer  perpendiculairement  au  sens  de  propagation  des  ondes 
sonores.  Un  miroir  lé^er  muni  d'un  petit  aimant  directeur  sera 
donc  suspendu  par  un  iil  sans  torsion,  à  l'endroit  d'un  ventre, 
dans  un  luvau  sonore  fermé  à  un  bout  et  pourvu  à  l'autre  d'une 
membrane  ;  celle-ci  reçoit  les  vibrations  dont  on  veut  mesurer 
rintensilc.  On  observe  à  travers  une  fenêtre,  ménagée  sur  la  paroi 
du  tuvau,  la  déviation  constante  du  miroir,  par  la  méthode  connue 
de  Poggendorff.  On  en  déduit  Finlensité  de  l'onde  incidente. 


J.  SMITH.  —  >[udirieation  de  la  balance  de  torsion  et  du  niaf;nétoinètre,  p.  227. 

Dans  la  balance  de  Coulomb  destinée  aux  mesures  magné- 
tiques, on  peut  éliminer  l'action  d'un  des  |)ôles  du  barreau  hori- 
zontal, en  les  remplaçant  par  un  appareil  en  forme  de  ï  suspendu 
verticalement  et  bifîlairement. 

iMg.  1. 


(* 


•  > 
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Les  branches  CB  et  CA  constituent  Taimant,  A  et  B  sont  ses 
pôles;  la  barre  DC  est  en  cuivre.  Si  Ton  veut  utiliser  l'appareil 
comme  magnétomèlre,  on  rend  le  T  horizontal,  en  le  tendant  entre 
deux  fils  métalliques  attachés  en  A  et  C;  la  branche  CD  peut  être 
chargée  d'un  poids  mobile,  et  l'inclinaison  de  DB  tournant  autour 
de  Taxe  CA  sous  Tinfluence  d'un  aimant  voisin  s'obtient  à  l'aide 
d'un  miroir  réflecteur. 
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nOSWQUET.  —  Résultais  expérimentaux  obtenus  avec  une  machine  Gramme, 

p.  a^ï-:i58. 

Entre  autres  détails  pratiques  intéressants,  se  trouve  signalé  un 
procédé  permettant  de  charger  des  accumulateurs  à  l'aide  d'une 
machine  Gramme  auto-excitatrice,  tout  en  évitant  le  renverse- 
ment des  pôles  de  la  machine  auquel  on  se  trouve  exposé.  Il  con- 
siste à  distribuer  m  éléments  de  l'accumulateur  dans  le  circuit 
principal,  et  n  dans  l'excitateur,  de  façon  que  les  intensités  des 
courants  soient  égales.  La  stabilité  des  pôles  est  alors  assurée,  parce 
que  le  rapport  de  la  variation  du  courant  principal  à  la  variation 
de  celui  de  l'excitateur  est  plus  grand  que  l'unité.  Toutefois  cette 
inégalité  n'est   satisfaite  qu'à  la  condition   de  satisfaire   à    cette 

autre 

R  >  (/n  —  >^)±Q' 

R  set  la  résistance  du  circuit  excitateur;  ^,  l'accroissement  de 
force  élcctromolrice  (en  volts)  d'un  élément,  correspondant  à 
un  accroissement  d'intensité  d'un  ampère.  Ce  nombre  est  spécial 
aux  éléments  construits  par  M.  Bosanquet. 

('. .   DVI^W  IN.  —  Variations  dr  la  v«Tliral<*  duo  à  r«''la>ticit<''  (hs  cnuclio  (('rrt*sli*<'>, 

p.    \tn)-\>-. 

L'auteur  arrive  à  ce  rcsiillat  remarquable,  que  raccroissement 
de  pente  d'un  terrain  chargé  d'un  poids  et  auquel  on  attribue  la 
rigidité  du  verre  est  de  cinq  à  dix-huit  fois  pins  grand  que  la  dé- 
viation que  ce  même  poids  fait  subir  à  la  verticale.  Sous  Tinfluence 
de  la  pression  barométrique,  le  sol  oscillerait  de  o^^oq.  Enfin,  si 
l'on  considère  un  continent  situé  entre  deux  mers  dont  Tune  serait 
haute  sur  un  littoral,  tandis  que  Fautre  serait  basse  sur  le  littoral 
parallèle,  le  continent  subirait  des  oscillations  autour  de  sa  mé- 
diane s'élevant  à  o",i  i  sur  ses  rives;  là  encore  la  déviation  du  fil 
à  plomb,  due  à  la  marée,  ne  serait  (|u'une  faible  fraction  (~)  de 
raccroissement  de  pente  du  terrain.  On  conçoit  que  de  telles  per- 
turbations doivent  être  prises  en  considération  dans  des  opéra- 
tions géodésiques  ou  astronomiques.  Peut-être  pourraient-elles 
servir  à  déterminer  le  coefficient  de  rigidité  des  couches  terrestres. 

La  méthode  de  calcul  consiste  à  évaluer  les  déplacements  ver- 
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ticaux  cl  horizontaux  a  et  y,  parallèles  à  l'axe  des  x  ou  des  5,  que 
produiraient,  sur  un  sol  pris  pour  plan  des  yz^  des  pressions  nor- 
males représentées  par 

Ces  pressions  correspondraient  à  une  configuration  représentée  par 

./•  —  —  h  ct)S  T  • 
o 

Kn  adoptant 

1     .  /     d\\       _..\  1    ,      ^W       _.,  ,   -7        z 

7.   -  —  h[  X  -, —  —  \ V  ) j      7  =  —  bx  — =-  ,      \\  =  —  gwhe    ^  cos  ■=-> 
•f.s.'      \      cir  /        ^        is?  az  h 

on  satisfait  aux  conditions  d'équili[)re  intérieur  du  solide  et  à  celles 
de  la  surface.  Afin  d'obtenir  la  déviation  de  la  verticale,  il  faut,  de 
plus,  connaître  le  potentiel  d'attraction  des  couches  du  sol  dont  le 
relief  est  aussi  représenté  par  la  fonction  harmonique 

.r  —  -  -  h  cos  7  • 
b 

(7est  à  quoi  l'auteur  arrive  par  des  calculs  intéressants. 

S.  nVl-GHTON.  —  Evolution  du  système  lu  ni- terrestre,  ses  rapports  avcr  la  duréo 

des  temps  géologiques,  p.  '427-'j3o. 

Dans  les  Comptes  rendus  de  la  Société  royale  de  Londres  pour 
1879,  M.  G.  Darwin  a  montré  comment  le  svstème  luni-lerrestre, 
primitivement  considéré  comme  une  planète  à  courte  durée  de 
révolution,  a  été  amené  à  Tétat  actuel  par  suite  des  marées  pro- 
duites dans  la  masse  terrestre  supposée  visqueuse.  Dans  cetordre 
d'idées,  il  arrive  à  l'équation  de  condition 


—1  > 


rfT        /-fi 

/•  étant  la  distance  des  deux  astres,  ij  une  fonction  simple  des  vi- 
tesses angulaires  et  de  la  viscosité. 

M.  Haughton  est  plutôt  partisan  de  la  formation  des  planètes  par 
l'agglomération  de  météorites;  il  peut  retrouver  la  relation  de 
M.  Darwin  en  considérant  sur  une  terre  rigide  une  masse  fluide 
soumise  au  phénomène  des  marées  qui,  comme  on  le  sait,  ralentit 
le  mouvement  diurne  du  globe. 
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J.  TnOWBRlDGE  et  CH.  PENROSE.  —  L'effet  Thomson,  p.  44i-'i49. 

L'effet  Thomson  a  élé  étudié  sur  le  nickel  pur  obtenu  par  élec- 
trolvse.  Le  coefficient  <t  relatif  à  ce  inétal  a  été  trouvé  égal  à  —  2,25, 
celui  du  cuivre  étant  -4-2  d'après  M.  Le  Roux;  le  coefficient  du 
graphite  a  élé  aussi  trouvé  négatif.  Les  auteurs  ont  cherché  à  re- 
connaître si  l'effet  était  réversible,  c'est-à-dire  si  la  chaleur  absor- 
bée par  un  courant,  en  traversant  une  section  à  température  T, 
était  égale  à  celle  développée  par  le  même  courant  allant  en  sens 
inverse.  Les  nombres  obtenus,  bien  que  tendant  à  confirmer  la  ré- 
versibilité, ont  élé  cependant  trop  faibles  pour  en  donner  une  dr- 
monstralion  sérieuse.  B.  Élie. 
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£Xr£SJEIICES  DE  IM.  T.  VE0BLSV8KI  ST  0LXEW8II  8ÏÏR  U  LianÉFACTIOK 
DE  L'OXTfiÉHE,  DE  L'UOTE  ET  DE  L'OXTDE  SE  C&BBOni. 

Par  m.  a.  POTIER  ('). 

ApfinreU.  —  1,'apparcil  cmplové  est  une  variiinte  de  celui  de 
)l.  Cailletet,  mais  les  auteurs  onL  appliqué  au  rcrioidisscmcnl  du 


^az  le  procédé  indiqué  par  Faraday  :  l'évaporHlion  dans  le  vîdo 
d'un  VH\mAe.b{fig.  i)cst  l'extrémité  supérieure  d'un  cylindre  creuv 


(■)  U  Mùmuirc   cntiipki   de   MM.  v.  \Vr.<b1ensl.î  cl  OliLU^ki  a  paru  Jan>. 
t.  X\  Jcs  Annalen  der  i'hjtik,  |),  1^3;  iS83. 

/.  de  Phyt.,  a- série,  t.  II.  (NuvcmUre  i(M(3.)  ix 
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de  fer  forgé  :  la  hauteur  du  vide  de  ce  cylindre  est  de  o"*,58,  le 
diamètre  intérieur  est  de  o*",o36,  le  diamètre  extérieur  o^^oSj 
dans  la  partie  moyenne,  et  o"*,o95  en  b.  Une  pièce  de  bronze  tl 
fermçla  partie  supérieure  de  ce  tube  et  est  maintenue  parla  vise; 
celle-ci  est  formée  de  deux  moitiés,  st'parécs  par  un  trait  de  scie 
vertical,  et  que  Ton  réunit  par  deux  vis  horizontales  en  acier  en 
montant  Tappareil. 

Dans  la  pièce  d  est  mastiqué  le  tube  capillaire  qy  prolongement 
d'un  tube  de  verre  /,  dont  l'extrémité  inférieure  est  effiler 
et  recourbée,  mais  ouverte.  La  capacité  du  tube  i  est  envi- 
ron 200",  le  diamètre  extérieur  de  q  o"*,o9  et  le  diamètre  in- 
térieur o"*,02.  Le  tube  q  est  recourbé,  comme  on  le  voit  sur 
la  figure,  la  branche  verticale  a  de  o"*,i3  à  o'",i5  de  longueur. 
Un  ajutage  p  met  Tintérieur  du  cylindre  en  rapport  avec  une 
pompe  Cailletel  ;  après  avoir  rempli  le  tube  i  du  gaz  à  éprouver 
et  le  cylindre  de  mercure,  on  comprime  le  gaz  en  faisant  jouer 
la  pompe. 

La  branche  verticale  et  fermée  du  tube  q  traverse  un  bouchon 
de  caoutchouc  /•'  qui  la  maintient  dans  un  petit  vase  de  verre  s\ 
ce  bouchon  est  pi.Tcé  en  outre  de  trois  trous  :  l'un  laisse  passer  la 
lige  d'un  |)elit  thermomèlre  t  à  hydrogène;  le  second,  non  figuré, 
est  occupé  par  \\\\  bout  du  tube  fermé  à  la  partie  inférieure  et 
dans  lequel  on  peut  verser  quehpies  gouttes  d'un  liquide  :  on  rap- 
pellera 0;  enfin,  dans  le  troisième,  s'engage  un  tube  u  en  forme 
de  H  î  la  branche  horizontale  est  réunie  à  une  machine  pneiiina 
ti(jue  de  Bianchi  [)ar  un  tube  de  plomb  r:  la  branche  M-rticale  e^l 
traversée  |)ar  l'extrémité  d'un  tube  de  cuivn»  w  (jui  est  maintenu 
aussi  par  un  bouchon  de  (taoutchouc  d'\  les  bouchons  /'  <'i  </' 
(l()i\rnt  fermer  hermétiqueincMit. 

Le  tube  de  cuivre  kv  est  fermé  en  c'\  il  est  percé  de  deux  ou  ([luitrr 
|)etiles  ouvertures  latérales;  il  traver^e,  après  avoir  été  plié  en 
liélicr,  un  c\lindrc  b\  à  double  paroi,  reni|)li  d'une  pâte  d'éther  el 
d'acide  carbonitpie  solide:  enfin  son  exlrémiti"  aboutit  en  (t'  à  un 
robiuel  à  vis  (pii  ferme  le  réci|)ieiit  x  d'une  pom])e  de  Natterer. 
envelo[)|)é  duri  mélange  rélVi<;éranL  de  glace  el  de  sel  marin  et  tnii 
est  chargé  d'éllnlène  liquide  pur. 

Enfin  le  \ase  s  est  placé  dans  une  éprouvelte  y  au  fond  de  la- 
<|uelle  sont  quehpies  fragments  de  chlorure  de  calcium  et  f<*rmée 
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licrinéliquement,  on  peul  alors  observer  tout  ce  qui  se  passe  dans 
le  lube  capillaire  q. 

Quand  on  ouvre  le  robinet  a' j  Téthylène,  refroidi  en  b\  arrive 
lentement  en  5  et,  grâce  à  ce  refroidissement,  il  s'en  perd  très  peu 
pendant  le  transvasement  (');  le  vase  s  étant  suffisamment  chargé, 
on  ferme  le  robinet  a'  et  Ton  fait  le  vide  :  Téthylène  bout  d'abord 
avec  soubresauts,  puis  s'évapore  lentement  (sous  une  pression 
dont  le  minimum  a  été  de  o°*,0'25  de  mercure).  Dans  ces  con- 
<litions,  le  tliermomclre  à  hvdrogène  indiquait  une  température  de 
—  i3()'*,  correspondant  à  une  pression  de  49*"  ^^  mercure. 

Lliiuéfaction  de  Vosy^iène  —  Lorsque  le  lube  capillaire  q 
rempli  d'oxygène  pur  est  à  une  température  de  —  iSo**,  une  pres- 
sion de  20**'"  suffit  pour  liquéfier  complètement  le  gaz;  Toxygène 
liquide  est  incolore,  transparent,  très  mobile  :  le  ménisque  est 
bien  net;  quand  on  diminue  la  pression,  le  liquide  écume,  se  va- 
porise, et,  si  la  pression  diminue  encore,  il  bout  dans  toute  sa 
masse.  On  a  observé,  au  mo^en  du  manomètre  emplo>é  par 
M.  V.  Wroblcwski.  dans  ses  reclierches  sur  les  hydrates  «Tacide 
(•arbonique,  à  quelle  pression  apparaissaient  les  premières  gouttes 
li(|uides  pour  des  températures  comprises  entre  —  1 19"  et  —  i.'^6". 

TompiMalnro..:.     —!?,(/,(>     — i3i%()     — i3'r,i     —  i3î,8     — rrr,8 
Pr»*ssion ■.>7 , 07.  u 5 , 8  j  >•  i ,  4  '-* -^  ?  ï 8  >;>. .  % 

11  a  été  difficile,  pour  les  températures  supérieures  à  — \'^\i\ 
d'obtenir  des  estimations  concordantes  de  la  pression,  mais  il  est 
évident  (jucUc  croît  rapidement. 

L'azote  et  l'oxyde  de  carbone  son!  beaucou|)  plus  difficiles  à 
li(|uéfier  que  Toxygène  ;  à  —  i3<)"  et  sous  une  [>ressioii  de  i5o^'"', 
le  lube  capillaire  reste  transparent  et  Ton  n'aperçoit  aucune  trace 
de  liquide  :  si  Ton  supprime  alors  soudainement  la  pression,  on 
voit  une  ébullition  Niolenle,  plus  forte  pour  Tazole  (|ue  pour 
Toxyde  de  carbone.  Mais,  si  ladiminuticm  de  pression  est  progres- 
sive et  qu'on  maintienne  la  pression  au-dessus  de  fit)^*'",  les  deux 
gaz  se  liquéfient,   un  ménisque  net  se  forme  et  le  litpiide  ju'oduit 


(')  IN)ur  une  ojnrali«>ii,  il  laut  «le  2or»f  à  Jo»)»^'  d'é'thylrnc,  cl  y»  ^^f^  d'ii<i<lc  l'ar- 
l)oiiii(Uc  solido. 
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s'évapore  rapidement;  ces  liquides  sont  transparents  et  incolores. 
On  ne  peut  donc  obtenir  d'une  manière  permanente  l'azote  ou 
Toxyde  de  carbone  à  Tétat  liquide,  à  la  température  de  — i36"; 
une  température  plus  basse  serait  nécessaire. 

Températures.  —  La  valeur  des  températures  observées  dé- 
pend du  thermomètre  employé.  Pour  savoir  jusqu'à  quel  point 
riiydrogène  jouit  à  ces  températures  des  propriétés  des  gaz,  les 
auteurs  ont  comprimé  de  l'hydrogène  dans  le  tube  i  à  i5o**"  et  à 
la  température  de  i36*;  l'hydrogène  ainsi  comprimé  et  soumis  à 
une  détente  brusque,  aucun  brouillard  ne  s'est  produit  dans  le 
tube. 

Ils  ont  de  plus  cherché  a  comparer  la  température  obtenue  par 
eux  aux  températures  obtenues  par  leurs  devanciers.  M.  Cailletet 
indique  — io5"  comme  température  de  l'ébullilion  de  réthylène 
sous  la  pression  atmosphérique;  la  température  était  mesurée  au 
moyen  du  thermomètre  à  sulfure  de  carbone;  le  thermomètre  à 
Indrogène  indique  de  — loi  à — io3.  En  introduisant  quelques 
gouttes  de  sulfure  de  carbone  dans  le  tube  6,  on  le  voit  se  solidi- 
Iwr  à  —  I  i6";  (juand  on  fait  agir  la  pompe  de  Bianchi,  il  se  con- 
tracte par  la  solidificulion  el  il  résullerail  des  chiffres  donnés  ci- 
dessus  que  son  coefficient  de  dilatation  sérail  plus  grand  à  ces 
basses  températures  qu'à  la  température  ordinaire.  En  enfonçant 
un  fil  de  verre  dans  le  tube  9,  on  se  rend  compte  de  Tépaissis- 
semenl  progressif  du  liquide  el  de  sa  solidificaliou  ;  en  interrom- 
])anl  la  pom])e,  la  fusion  du  sulfure  de  carbone  se  produisait  à  la 
température  de  —  i  lo". 

Or  INallerer  (LieO,  Aim,,  Ll\  ,  i8î5)  pensait  avoir  obtenu  une 
température  de  —  i4o"  en  faisant  le  vide  au-dessus  d'un  mélange 
de  [)rolo\yde  d'azote  et  de  sulfure  de  carbone  ;  mais,  comme  il  in- 
dique qu'à  cette  température  le  sulfure  de  carbone  est  parfaite- 
ment fluide,  il  v  a  évidemment  erreur.  Natterer  se  servait  d'ail- 
leurs  d'un  thermomètre  à  chlorure  de  phosphore,  et  l'expérience 
directe  a  montré  que  ce  chlorure  se  solidifie  vers  —  1 1 1",8. 

Faradav  s'est  ser\i,  dans  ses  recherches,  de  thermomètres  à  al- 
cool.  Or  l'alcool  (à  c);*)  pour  loo)  devient  visqueux  à  — 129"  et  se 
congèle  en  une  masse  blanche  à  — i3o'*,5.  [L'alcool  méthylique 
se  solidifie  à  une  température  plus  élevée.] 
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Aucun  de  ces  expérimentateurs  ne  peut  donc  avoir  obtenu  des 
températures  aussi  basses  que  celles  atteintes  par  MM.  v.  Wro- 
blewski  et  Olszewski.  Quant  aux  nombres  ( —  i3o"  et  —  i4o**)  indi- 
qués par  M.  Pictet,  la  manière  dont  ils  ont  élé  obtenus  ne  permet 
pas  de  les  comparer  aux  indications  du   thermomètre  à  hydro- 


gène. 


DES  POTEHTIELS  ÉLBGTBODTHAnaUE  ET  MAftHÉTiaUE  EH  ÉLASTICITÉ; 

Par  m.  B.  ÉLIE. 

Les  considérations  qui  suivent  ont  pour  but  d'indiquer  com- 
ment certaines  lois  fondamentales  de  TElectrodynamique  peuvent 
rigoureusement  se  déduire  de  la  théorie  de  Télasticité.  Il  m'a 
semblé  qu'elles  pourraient  offrir  quelque  intérêt  soit  pour  inter- 
préter certaines  expériences  d'Hydrodynamique  ou  d'élasticité, 
soit  au  point  de  vue  des  dimensions  mécaniques  des  quantités 
électriques. 

J'écrirai  les  équations  connues  de  l'élasticité 

sous  la  forme  suivante  : 

I  — K  ^ 


(1) 

en  posant 

K-       ^* 

A  -+-  'Jl  |X 

F,  G,  II  sont  les  composantes  du  déplacement  au  point  {jr,y,  z) 
d'un  milieu  élastique  indéfini,  Xo,  Y©,  Zq  celles  de  la  force  rap- 
portée à  l'unité  de  volume  agissant  au  même  point,  /,  ^',  h  des 
quantités  proportionnelles  à  ces  dernières  et  que  je  désignerai 
aussi  par  composantes  de  la  force,  6  la  dilatation,  X,  |jl  des  con- 
stantes, K  le  carré  du  rapport  des  vitesses  de  propagation  des 
ébranlements  transversaux  et  longitudinaux.  Les  valeurs  de  F,  G, 
H,  nulles  à  l'infini,  y  satisfaisant,  ont  été  trouvées  par  sir  W.  Thom- 
son dès  1848;  je  les  prendrai  sous  la  forme   que  leur  a  donnée 
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M.  Boussinesq,  en  renvoyant  à  ses  Mémoires  pour  leur  dénion- 
sti-ation  rigoureuse,  mais  en  les  vérifiant  afin  de  satisfaire  l'esprit 
du  lecteur  (•).  Elles  sont  : 

I^s/,  g^  h  sont  soumises  à  la  condition  d'être  nulles  à  l'infini, 
continues,  sauf  à  certaines  surfaces;  la  sommation  s^étend  à  tous 
les  points  de  Tespace  x' ,  y%  z'  où  elles  ne  sont  |)as  nulles;  on  a 

tim'  =  dxdydz\      /*  ^  (.r  -    x'  >»       (  v  —.1'  1*       (  -       z  )*, 

dr  dr 

Tr  ^~'  dp' 

Dlfierentions,  en  effet,  les(i)  en  x,^)',  z  et  ajoutons,  on  obtient 


V    ~       '     \Jjr~'  dr  '^'dll 


à  laquelle  on  satisfait  par  un  polenliel  inverse,  c'est-à-dire  pîir 
la  valeur  (.'i);  celle-ci,  intégrée  par  parties,  donne 

0         Ts'  r  di 

la  première  intégrale  est  un  potentiel  d'espace,  étendue  aux  poinis 
où  G  diffère  de  zéro;  la  deuxième  s'étend  aux  éléments  de  surfacr 
/7t'  où  les/,  ^^  h  sont  discontinues;  /,  ///,  n  sont  les  cosinus  di- 
recteurs de  la  normale  à  dr^. 

D'autre  [)arl,  la  valeur  (t^*)  de  F,  écrite 


"-/4 


/'       ,   .    I  -  K  t/.L 


dm  - ^  ^  , 

•2        dj^ 


el  substituée  dans  (  i),  fournit 

0    ,    A,.]._ 


'À 


(  ')  Consultera  ce  sujot,  ot  pour  ce  qui  suil,  sir  W.  TiioHsoy,  JS- attirai  Philosophv ; 
IIklmuolt7,  Mémoiies  sur  rEUctrodynamùjue;  lioissiNnso.  Comptes  rendus  de 
I* Académie  des  Sciences,  1879,  i'^  semeslre;  dans  If  Journal  de  Phrsifjiie  on  18-.?, 
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cl,  i»n  opérant  par  A^, 

K  '2 

A^O  ayant  la  valeur  (4).  Or  on  sait  que  la  valeur  des  '|  satisfaisant 
à  cette  é({uation  est  un  potentiel  direct,  c'est-à-dire  la  deuxième 
inté*;ralc  de  ('>.).  Intégrée  par  parties,  elle  donne  en  effet 


M^&-'^    §)■"'   f-'r- 


-  m  w'       n  II  )  (ij   —  'v, 


r'esl-à-dire  deux  potentiels  directs   Tun  d'espace,  l'autre  de  sur- 
face. 

(ieci  admis,  afin  de  retrouver  l'expression  connue  du  potentiel 
élerlrodynamique  des  courants  linéaires,  je  su|)poserai  l'existence 

n 

I- 


I 


/ 


•    A 


'^- 


D 


r! 


(le  forces,  agissant  dans  la  direction  d'un  (il  situé  dans  le  milieu 
élasti({ue,  produites,  par  exemple,  par  le  frottement  de  ce  (il  se 
mouvant  dans  sa  propre  direction  ou  a  l'aide  d'un  liquide  frottant 
dans  un  mince  canal  creusé  dans  le  milieu.  Si  F  est  l'intensité  de 
la  force  agissant  sur  la  section  du  fil  par  unité  de  longueur^  on 
aura 


>) 


dm         l).r' 


D5' 


et  les('>.)  deviennent,  en  ne  considérant  qu*un  élémeul  D*',  Dx', 


articles  de  M.  Potie»  :  Sur  V Klectrodynamique  et  te%  rapports  avec  V Optique, 
rt  en  187'!,  articles  de  M.  Brrtraml  9ur  la  loi  d'Ampère. 
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D y,  Dz'  d'un  fil, 

</jr  \  dx  dy     *  dz         ] 


•1 


Le  déplacement  (F,  G,  H)  en  un  point  (or,  v,  ;;)  de  l'espace,  dû 
à  la  force  l'D*'  en  {x! ^y ,  z'),  est  donc  le  résultat  de  deux  dépla- 
cemenls,  l'un  parallèle  à  la  direction  de  1'  [Jig*  i  ),  de  grandeur 


•'•^*'=AB. 


•2 


l'autre  perpendiculaire  à  la  surface, 

^  Dx'-f-^D>''-f-^D;;'=  D/rosH' =  consl., 
dx  dy     "  dz 

c'est-à-dire  perpendiculaire  au  rayon  vecteur  r  et  de  grandeur 

I  —  K  duosrV  rv  r        I  —  K  l'D*'    .    -^      „„ 

— ,  —  D*  =  sinrl  =  BC. 

1  dn  2  ^ 

Il  est  plus  commode,  pourl'objet  qu'on  se  propose,  de  le  ramener 
à  deux  autres,  l'un  parallèle  à  F,  de  grandeur 

-  JS  L^'  =  DC, 

2  '1 

l'autre  suivant  le  rayon  vecteur,  de  grandeur 

C0S51  =  AD. 

•1  z 

Cette  décomposition  peut  se  voir,  soit  géométriquement,  soit  en 
efTectuanl  les  diflTérenlialions  de  (2);  on  a,  en  effet, 

i-f-KI'Dr'         \  —  K  V  x  —  x'  fdr 
V  = ' 


•1  z  '1 


/  dr         ,        dr         ,       dr         . 
\  dx  dy     *  dz  ! 


C'est  la  première  composante  DC  projetée  suivant  une  perpen- 
diculaire au  ra\on  vecteur  que  l'on  considère  en  optique. 

Admettons  actuellement  (ju'il  existe  au  point  (.r,  r,  :;)  une  force 
<le  composantes  /,  i:,  h  par  unité  de  volume  ou  d'intensité  1  par 
unité  de  longueur;  Ténergie  élastique  développée  dans  le  milieu 
par  la  coexistence  du  déplacement  et  de  la  force  sera 

^(F/      G^'-;    WIndm    ou     \{Vl)x    -  (\\)y -^  WDzs-  ^'^ . 
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ou  encore,  en  projetant  I  suivant  la  parallèle  à  F  et  le  rayon  vec- 
teur /',  puis  évaluant  le  travail  suivant  les  déplacements  corres- 
pondants (abstraclion  faite  désormais  de  ■^— ^)» 

iD*.rnA'/i-:-K      ,7,     i-K      r       .r\ 

(6)  ( cosll  -} cosl/'.cosrr  ). 

^    '  A  \     >.  1  I 

C'est  ce  que  Helmholtz  a  appelé  le  potentiel  électrodjnamique 
élémentaire  de  deux  courants  non  fermés  et  dont  l'analyse  précé- 
dente fait  comprendre  la  signifîcation  en  élasticité. 

Si  Ton  considère  un  circuit  fermé,  comme  les  fonctions 

—       D.V    Q{   Ds  I Db  , 

désignées  respectivement  par/?oie/i//W5  de  Neuman  et  de  Weber, 
sont  alors  égales  et  représentent  Tangle  solide  sous  lequel  on  voit 
le  circuit,  le  coefficient  K  disparaît  et  il  est  indidércnt  de  consi- 
dérer l'une  ou  Tautre.  Si  Ton  admet  que  le  coefficient  de  rigidité  [x 

et  celui  de  compressibilité  a,  lequel  est  égal  à ^ — >  ne  peuvent 

être  que  positifs,  il  résulte  de  la  valeur  de  K  =  <~  '  -  que 
a[x  =    _^  4  „  doit  être  positif  et  K  compris  entre  o  et  -J,  ce  qui  ex- 

8 

dut  à  la  fois  les  expressions  de  Neuman  et  de  Weber  comme  po- 
tentiels élémentaires  dans  des  circuits  ouverts,  puisque  le  premier 
correspondrait  dans  l'expression  (6)  à  K  =  i  et  le  deuxième  à 
/r  =  —  I.  Les  formules  de  M.  Maxwell  reviennent  à  admettre 
que  le  milieu  est  incompressible,  c'est-à-dire  K  =  o. 

C'est  dans  ce  cas  particulier  de  l'incompressibilité  du  milieu  ou 
d'une  vitesse  de  propagation  infîniment  plus  rapide  pour  les  vi- 
brations longitudinales  que  pour  les  transversales  que  je  vais  me 
placer  et  examiner  les  propriétés  de  la  directrice  d'Ampère. 

Par  une  variation  des  coordonnées  dans  l'expression  (6)  du  tra- 
vail, on  obtient,  comme  coefficients  des  variations  ^.r,  dy^  dz^  les 
composantes  des  forces  agissant  sur  l'un  des  circuits,  c'est-à-dire, 
en  électricité,  des  forces  pondéromotrices  ;  Helmholtz  a  montré 
qu'elles  se  distribuent  en  deux  groupes  :  les  unes  entre  les  extré- 
mités des  circuits  ou  entre  ces  extrémités  et  un  élément  de  circuit  ; 
les  autres  entre  les  éléments   de  circuit.  Ces  dernières  existent 
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seules  pour  des  circuits  fermés  et  corresponde  ni  à  la  loi  d'Am- 
|)ère.  Sans  refaire  le  calcul,  j'écrirai  iinniédiatemenl  Texprcssion 
connue  de  Faction  d'un  circuit  fermé  d'éléments  D.v'  sur  l'élé- 
ment Ds  d'un  autre.  Ses  composantes  sont 

\=rr  |(CI)r    -BD^),     Y  =  r(AD5  — CDx\     Z  =  I(BD^-  AD^), 


avec 


''"*  I  I 


A,  B,  C  sont  appelées  les  composantes  de  la  directrice,  et  Ton  dé- 
montre qu'elles  sont  les  dérivées  en  x,  )',  z  d'une  même  fonction  V, 
qui  représente  l'angle  solide  sous  lequel  on  voit  le  circuit  d'un 
|)oinl  (.r,  r,  z).  On  a 


'\il 


r/// 


'"  dl'^ 


L'Intégration  s'étend  à  l'aire  d'une  surface  de  coordonnée^ 
.r',  )',  v' d'élément  di:^  dont  la  normale  c///  a  pour  cosinus  direc- 
teurs a,  [y,v'.  C'est  le  [)0tentiel  d'une  double  couche  de  densité  I' 
(surface  aimantée  d'Ampèio). 

D'autre  pari,  si  0  =  o,  en  posant 

ilW        dG  dy       d\l  dC>       dV 

<tf  dz  dz         dr  'ix        dy 

les  é(pialions  (i)  s'écrivent 

M/-7/X    -777J=-"^''- 


T"  *''■ 


Les  (I)  sont  les  composantes  de  la  rotation  élémentaire  au  point 
(./',)',  z)  ou  de  l'angle  dont  tourne,  en  sens  contraire  des  aiguilles 
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(l'une  montre,    le    point  (x -\- dx^  y -\- dy^  z -}- f/z)    autour    flu 

poinl  (cT,  V,  ;;).  En  dehors  du  circuit,  là  où  les  /,  ^^,  h  sont  nulles, 

les  (•)  sonl  les  d«Tivées  d'une  même  (onction  û  et,  à  cause  de  l'iden- 
lité 

dtMix        c/oif        6/(03 


djr  f  y         (/z 

on  a 

Al  12  =^0. 


—  0, 


Mais,  d'après  les  valeurs  (  •>.  )  de  F,  G,  H,  on  obtient,  en  dehors 
(lu  (Mrcuit, 


cl   deux  autres  relations  analogues,  c'est-à-dire,  d'a[)rès  les  rela- 
tions (5),  les  valeurs  A,  B,  C. 
On  a  donc 

aw  '  (/y  ilz 

et  Ion  en  conclut  que  la  directrice  d'Ampère,  partout  normale 
aux  surfaces  V  =  const.,  est  repr(^sentée  en  grandeur  et  direc- 
tion par  le  double  de  la  rotation  (}lt'*mentaire  et  que  les  axes  i\v 
celles-ci  sont  les  lignes  de  force. 

[I  est  maintenant  facile  de  trouver  Texpression  de  l'('nergie  due 
à  deux  torsions  aux  points  [jr'jy'^z')  et  {x^y,  z)  du  milieu  éhis- 
lique.  Si  l'on  suppose,  eneflet,  le  circuit  1' infiniment  petit,  et 
(ju'à  la  rotation  ((o,,  (o-j,  0)3)  produite  en  {x^}\  z)  par  ce  circuit 
s'oppose  un  couple  dont  le  moment  ait  pour  composantes 

,  ,    d.r  dy        _   .    dz 

an  dn  dn 

le  travail  produit  par  la  coexistence  de  la  rotation  et  du  couple 
sera 


*  \dn  dx       dn  dy    '    dn  dz) 

d^l 

=  -Ud'j,\'d7'-j-^,> 

dndn 
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On  reconnaîtra  dans  cette  expression  Ténergie  de  deux,  aimants 
élémentaires. 

On  remarquera  qu'il  n'entre  dans  ces  formules  que  les  con- 
stantes [JL  et  p  (coefficient  de  rigidité  et  densité)  ou  plutôt  leur  rap- 
port, c'est-à-dire  le  carré  do  la  vitesse  de  propagation  des  vibra- 
tions transversales.  Mais  celte  analyse  serait  insuffisante  si  l'on 
admettait,  comme  dans  le  magnétisme,  des  courants  préexistants 
dans  le  milieu  et  capables  de  s'orienter.  Il  faudrait  alors  introduire 
un  nouveau  coefficient  dépendant  du  nombre  et  de  l'intensité  do 
ces  courants. 


DESCBIPTION  DU  NOUYEAU  GATHËTOMËTRE  DE  M.  DÏÏMOÏÏUir-rROHBHT: 

Par  m.  a.  TEUQUEM. 

La  plupart  des  cathétomètres  présentent  certains  défauts  dans 
leur  construction,  qui  on  rendent  Vemploi  incommode  et  même 
défectueux. 

I**  Leur  longueur  est  souvent  plus  grande  qu'il  n'est  nécossain». 
quand  on  veut  déterminer  de  faibles  diflerences  de  niveau,  comme 
dans  les  expériences  de  capillarité,  par  exemple; 

2**  Le  glissement  du  curseur  ne  peut  s'effectuer  sans  occasionner 
quelques  Irépidalions,  qui  se  communiquent  à  la  lunotle,  et 
peuvent  légèrement  altérer  la  lecture  de  la  longueur  qu'on  veut 
mesurer  ; 

3°  La  lecture  du  vernler  au  5o*  de  millimètre  est  toujours  fati- 
gante, et  dans  les  calliétoniètres  actuels  cette  lecture  ne  peut  être 
effectuée  que  par  le  déplacement  de  l'observateur,  ou  la  rotation 
de  l'appareil  de  ()o"; 

4"  L'approximation  dans  les  lectures  ne  peut  donc  dépasser  le 
oo*'  (le  mlllimèlrc  par  l'emploi  du  vernier.  Avec  la  vis  micromé- 
Irique  qui  réunit  les  deux  parties  du  curseur,  on  pourrait  obtenir 
une  plus  grande  approximation,  à  la  condition  de  donner  plus  do 
force  à  cotte  \is  et  de  lui  faire  conduire  un  poids  moindre  quo 
celui  de  la  deuxième  partie  du  curseur.  Ces  divers  inconvénients 
ont  été  évités  dans  le  nouveau  cathétomotre  que  M.  Dumoulin- 
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Froment  a  construit,  à  ma  demande,  pour  la  Faculté  des  Sciences 
(le  Lille. 

L'échelle  est  complètement  indépendante  de  la  lunette,  qui  n'est 
plus,  en  réalité,  qu'un  liseur  très  précis  tournant  autour  d'un  axe 
parfaitement  vertical.  Comme  la  construction  de  l'échelle  est  plus 
sim|)le  et  que  celle  du  cathétomètre  est  très  anaIof>:ue  à  la  première, 
je  commencerai  par  la  description  de  Téchelle. 

ÉCUELLE    DIVISÉE. 

A.  Pied  et  axe  de  rotation,  —  Le  pied  en  fonte,  très  solide,  AA', 
a  la  forme  habituelle  ;  il  se  compose  d'un  disque  circulaire  central, 
avec  trois  branches  terminées  par  des  vis  calantes  {Jig-  t  et  3). 
Sur  le  disque  central  est  fixée,  par  des  vis,  une  plate-forme  BB'  en 
fer,  bien  dressée.  Au  centre  s'élève  la  tige  centrale  en  fer  forgé 
CG'DD'  {Jig-  I  ),  maintenue  à  l'aide  d'une  lige  filetée  traversant  les 
pièces  AA',  BB'  et  d'un  écrou.  A  la  base  de  cette  tige  se  trouve  un 
tronc  de  cône  CC,  parfaitement  tourné,  et  vers  le  haut  un  second 
tronc  de  cône  DD'.  Knfin  cette  tige  est  terminée  par  une  pièce  d'acier 
EE',  portant  au  centre  une  pointe/?  et  tout  autour  un  rebord  sail- 
lant; la  partie  cylindrique  inférieure  de  cette  pièce  est  reçue  dans 
une  cavité  de  même  forme  creusée  dans  la  tige  centrale,  et  trois 
vis  à  tètes  noyées  rendent  la  tige  CC'DD'  et  la  pièce  EE'  complè- 
tement solidaires. 

B.  Manchon  et  échelle, —  Autour  de  cet  axe  tourne  un  manchon 
de  laiton  {fig.  3)  FFF'F'.  A  celui-ci  sont  fixées  intérieurement 
deux  viroles  de  bronze,  ayant  la  forme  de  troncs  de  cônes,  et  qui 
s'appuient  sur  les  troncs  de  cônes  CC  et  DD'  de  la  tige  centrale;  la 
partie  inférieure  du  manchon  de  laiton  s'appuie  aussi  légèrement 
sur  la  plaque  BB'. 

Pour  diminuer  les  frottements  sur  les  cônes  CC  et  DD'  et  sur 
la  plaque  BB',  et  rendre  la  rotation  plus  facile,  à  la  partie  supé- 
rieure du  manchon  est  vissée  la  virole  GG/  {Jig*  a  et  3).  Celle-ci 
est  formée  d'un  disque  G' G'  évidé  au  centre,  d'une  sorte  d'alidade 
G  et  d'une  pièce  rectangulaire  dirigée  tangentiellement  à  la  cir- 
conférence extérieure  de  G'G'.  Dans  l'évidement  central  G'G'  est 
reçu  le  rebord  de  la  pièce  d'acier  EE'  (Jig*  i).  Sur  l'alidade  est 
fixé  un  fort  ressort  d'acier  HH'  portant  à  son  extrémité  H' un  ren- 
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forcement  dans  lequel  est  creusée  une  cavité  conique  qui  s'appuie 
sur  la  pointe  p  de  la  pièce  EE'.  Le  manchon  est  ainsi  maintenu 
en  place  et  ne  peut  recevoir  d'autres  déplacements  qu'un  mouve- 
ment de  rotation  autour  de  l'axe  commun  de  la  pointe  p  et  des 
deux  cônes  CC  et  DD'.  Sur  la  plaque  rectangulaire  tangentielle  est 
placé  un  niveau  à  bulle  d'air,  qu'on  peut  régler  par  le  retournc- 
ment;  comme  ou  le  fait  habituellement. 

Pour  faire  tourner  le  manchon,  celui-ci  porte  à  la  partie  infé- 
rieure un  disque  KR'  qui  passe  entre  les  mâchoires  d'une  pince  II', 
(jue  porte  une  des  branches  du  pied  de  l'appareil. 

La  division,  en  millimèlres,  est  gravée  sur  une  surface  plane  LL' 
obtenue  en   rabotant  longitudinalement  le  manchon  cylindritjue. 

ViSEUn    h     VIS    MlCROMÉTniQlE. 

.  Le  pied  et  la  tige  centrale  sont  identiques  aux  mêmes  pièces  de 
réclielJe,  sauf  que  les  dimensions  en  sont  plus  grandes  (ainsi  que 
^e  fait  voir  la  //^'.  4);  les  mêmes  lettres  désignent  les  mêmes  piè^^^»i: 
toutefois  lu  virole  (i(V  ne  |)orte  plus  de  niveau. 

V.  Manrluni.  —  Dans  le  maneljon  e>lindrique  sont  creusr-i 
deux  sillons  ou  rainures  longitudinales  diamétralement  oppo- 
sées bU  {JisS-  '\  et  .V)  en  forme  de  ^  ,  qui  servent  de  guides  au  eni- 
seui*. 

H.  Curseur.  —  Le  curseur,  en  grande  partie  c\lindriqiM*,  nr 
touche  pas  le  manehon,  dont  il  est  sé|)aré  par  un  e?<paee  Nide  d'rii- 
\  iron  ()"',o2.  Il  porte  ifitéri(Hireinriit  deux  lames  d<'  laiton  biseantre- 
v\  \ertieales,  <jui  glissent  dans  les  rainures  du  manchon.  La  lame 
antérieure  rsl  (i\e;  la  lame  postérieure  j)eu!  élie  press('*e  par  la 
\is  ^/,- clic  est  guidée  par  deux  goupilles,  qui  ne  lui  permettant 
(Uie  le  mouvement  anléi'o-|)ostérieur.  Le  glisseuicnt  s'effectue  ainsi 
liés  facilement,  ainsi  que  l'arrél  du  curseur  à  toute  hauteur. 

La  |)arlie  antérieure  du  cuiseur  est  plane,  et  il  s\  trouve  \isst''c 
une  |)la(|ue  rectangulaire  MMM'M'  (A^.  4^  5.  6)  i>arlailemenl 
dressée  et  biseautée  sur  ses  bords.  C'est  sur  cette  placpie  (pie  gliss»* 
la  monture  de  la  lunette;  elle  porte  en  oulr(%  fixée  à  la  partie  infé- 
rieure de  la  i)ièce  N  {fig-  \  et  6)  dans  hujuelle  tourne  lerenllemeul 
sph'rique,  la  lige  de  la    \is  PP',   (pii  produit  le  déplacement  h*nt 
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de  la  lunette;  cette  vis  est  indispensable  dans  ce  cathétomèlre, 
puisque,  par  suite  de  la  suppression  du  vernier,  elle  sert  à  la  lec- 
ture des  divisions  du  millimètre.  Sur  cette  pièce  N  est  fixée  laté- 
ralement la  plaque  portant  le  trait  de  repère  pour  la  lecture  des 
divisions  du  tambour  divisé  de  la  vis  PP'. 

C.  Lunette,  —  Elle  ne  présente  rien  de  particulier.  Les  réti- 
cules sont  mobiles,  de  manière  à  permettre  d'établir  la  coïncidence 
(le  l'axe  géométrique  et  de  Taxe  optique. 

D.  Fourchettes  et  support  de  la  lunette.  —  Sur  la  plaque  bi- 
seautée MM',  solidaire  du  curseur,  peut  glisser  la  plaque  QQ'  {fi g.  i, 
5,  6)  qui  porte  :  i°  Técrou  RR'  de  la  \is  micromélriquc  PP', 
>/•  l'axe  de  rotation  des  Iburchettes  et  de  la  lunette.  Cette  plaque 
est  prolongée  latéralement  par  la  pièce  SS',  qui  porte  l'écrou  dr 
la  vis  T,  servant  au  réglage  de  la  lunette. 

LesfourclieltesU,  L\  U',  U',  qui  supportent  la  lunetle,  sont  traver- 
sées par  une  tige  d'acier,  terminée  par  deux  pointes  reçues  dans 
deux  petites  cavités  coniques  dont  l'une  est  creusée  à  Texlrémilé  de 
la  vis  V.  Celle-ci  est  portée  par  une  sorte  d'étrier  XX',  fixé  sur  l«i 
pièce  QQ'  et  traversant  le  svstème  des  fourcbelles,  grâce  à  une 
entaille  pratiquée  dans  la  partie  borizonUile. 

Les  fourchettes  s'appuient  donc  sur  l'extrémité  de  la  vis  ï,  et, 
d'un  autre  cAté,  un  fort  ressort  d'acier  Y,  s'appuvant  sur  une  gou- 
pille, maintient  le  contact. 

Le  niveau  à  bulle  d'air  est  fixé  sur  la  traverse  horizontale  qui 
réunit  les  fourchettes,  et  non  sur  la  lunette,  comme  cela  se  fait 
habituellement.  Le  réglage  du  parallélisme  de  Taxe  géométrique 
de  la  lunette  et  du  niveau  peut  néanmoins  s'opérer  par  le  n»to!ir- 
ncment;  l'écarlement  du  niveau  et  de  la  lunette  rend  les  lectures 
du  niveau  plus  faciles;  évidemment  le  ni\eau  peut  basculer  autour 
d'une  de  ses  extrémités  par  l'action  d'une  vis  et  d'un  ressort.  Du 
reste,  la  coïncidence  de  l'axe  optique  et  de  l'axe  géométrique  de  l«i 
lunette,  ainsi  (pie  le  parallélisme  de  ce  dernier  avec  le  niveau,  ne 
sont  pas  indispensables  si  l'axe  de  rotation  du  calhétomètre  est  bien 
vertical  et  si  les  plans  horizontaux  visés,  ainsi  que  l'échelle,  sont  à 
la  même  distance  de  la  lunette;  mais  é\idemment  le  parallélisme 
est  préférable. 
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La  lunette,  placée  dans  les  fourchettes,  est  maintenue  dans  une 
position  invariable  à  l'aide  des  deux  vis  de  pression  Z,  TJ  qui  tra- 
versent les  deux  lames  vissées  sur  les  montants  verticaux  des  four- 
chettes. 

E.  Vis  micrométrique,  —  La  vis  micrométrique  PP  a  un  pas 
de  o™,ooi  ;  son  diamètre  est  de  1 1""*.  Elle  porte  un  tambour  divisé 
en  cent  parties,  ce  qui  permet  de  lire  facilement  le  millième  de 
millimètre.  Elle  porte  un  renflement  sphérique  reçu  dans  une 
cavité  de  même  forme  creusée  dans  la  pièce  N;  celle-ci,  fixée  en 
bas  de  la  plaque  M,  est  formée  de  deux  parties  qu'on  peut  serrer 
à  l'aide  de] vis.  La  plaque  mobile  QQQ'Q'SS'  porte  l'écrou  creusé 
dans  la  pièce  RR',  formée  également  de  deux  parties  serrées  par 
des  vis.  Cette  pièce  est  fixée,  non  au  bas  de  cette  plaque,  mais  au 
milieu,  comme  le  montre  la  fig.  4*  Cette  disposition  produit  un 
glissement'plus  régulier  de  la  plaque  QQQ'Q'  sur  la  plaque  MM'. 
I^e  jeu  du  renflement  sphérique  dans  la  cavité  de  la  pièce  N  et  du 
filet  de  la  vis  PP'  dans  son  écrou  est  tellement  faible,  que  le  poin- 
tage se  fait  avec  la  même  précision  en  montant  qu'en  descendant, 
et  atteint  environ  ^  de  millimètre,  approximation  qui  peut  èlrr 
eiu^orc  dépassée  si  les  traits  de  réclielle  sont  suffisainnionl  (ins. 

KFGLAGE  KT  EMPLOI  DU  CATHKTOM  LTHi:. 

Quand  on  veut  déterminer  la  distance  verticale  de  deux  plans 
horizontaux  à  l'aide  de  ce  cathétomètre,  par  exemple  l'ascension 
d'un  liquide  dans  un  tube  capillaire,  on  place  l'instrument  k  exa- 
miner de  telle  sorte  que  les  deux  niveaux  à  viser  soient  vus  nette- 
ment tous  les  deux;  puis  on  déplace  l'échelle,  en  la  mettant  dans 
le  voisinage  du  premier  instrument,  de  telle  sorte  que  les  traits 
de  l'échelle  soient  vus  également  avec  la  plus  grande  netteté.  On 
règle  alors  le  cathétomètre  à  l'aide  du  niveau  de  la  lunette,  en  se 
servant  des  vis  calantes  du  pied  et  de  la  vis  ï,  comme  on  le  fait 
d'habitude  (c'est  à  dessein  qu'on  n'a  pas  mis  de  niveaux  sur  le 
pied). 

On  rend  de  même  verticale  la  règle  divisée  à  l'aide  du  niveau 
un' ,  Les  fractions  de  millimètre  se  déterminent  évidemment  en 
déplaçant  la  lunette  à  l'aide  de  la  vis  niicrométrique,  jusqu'à  ce 
que  le  croisement  des  réticules  coïncide  avec  le  trait  immédiate- 
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ment  inférieur  ou  supérieur  de  l'échelle  et  constatant,  à  Taide  du 
trait  de  repère,  de  quelle  quantité  on  a  fait  tourner  la  vis  pour 
établir  celte  coïncidence.  En  tournant  la  vis  dans  le  même  sens, 
(le  manière  à  faire  descendre  la  lunette,  on  évite  complètement 
toute  espèce  de  temps  perdu  dans  les  contacts  à  Tintérieur  des 
pièces  N  et  RR'. 

On  pourrait,  en  outre,  modifier  le  cathétomèlre  de  manière  à 
tracer  la  division  sur  le  manchon  et  se  passer  d'échelle  séparée  et 
de  vernier.  Il  suffirait  de  faire  dans  le  curseur  une  sorte  de  fenêtre 
rectangulaire  (y/^»  6)  et  de  fixer  sur  la  pièce  QQ'  un  bras  qui 
glisserait  sur  Téchelle  dans  l'intérieur  de  la  fenêtre;  la  coïncidence 
avec  un  trait  de  l'échelle  serait  encore  obtenue  avec  la  vis  micro- 
métrique,  (^e  mode  de  lecture  serait  plus  commode  et  plus  précis 
que  dans  les  cathélomèlres  actuels,  à  cause  de  la  plus  grande  force 
de  la  vis  micrométrique,  du  poids  moindre  qu'elle  a  à  déplacer  et 
du  peu  de  i'rottement  qui  existe  dans  le  glissement  des  deux 
plaques  MM'  et  QQ'. 

Le  réglage  du  niveau  et  de  l'axe  optique  de  la  lunette  s'efTec- 
t lient  (le  la  manière  suivante  : 

Après  avoir  rendu  verticale  l'échelle  divisée, on  règle  le  viseur  à 
l'aide  des  vis  calantes  et  de  la  vis  T,  comme  si  le  parallélisme 
existait. 

On  pointe  alors  la  lunette  sur  un  des  traits  de  l'échelle  : 

1"  La  coïncidence  de  l'axe  optique  et  de  l'axe  géométrique  de 
la  lunette  est  obtenue  en  faisant  tourner  la  lunette  dans  ses  colliers 
et  déplaçant  le  croisement  des  réticules,  jusqu'à  ce  que  le  poin- 
tage continue  à  se  faire  sur  le  même  trait  pendant  la  rotation; 

:>."  Pour  établir  le  parallélisme  du  niveau  et  de  l'axe  géométrique, 
on  enlève  les  traverses  supérieures  des  fourchettes  et  on  retourne 
la  lunette  bout  pour  bout;  ayant  fait  tourner  le  manchon  de  180^, 
on  pointe  de  nouveau  sur  Téchelle.  Si  le  pointage  n'a  pas  lieu  sur 
le  même  trait,  on  rétablit  la  coïncidence  moitié  à  l'aide  de  la  vis  T, 
moitié  par  la  vis  micrométrique  PP',  et  en  même  temps,  on  ramène 
la  bulle  au  zéro  à  l'aide  de  la  vis  r  du  niveau  ;  après  quelques  retour- 
nements de  la  lunette,  on  arrive  à  établir  le  parallélisme. 


/.  de  Phys.f  a*  série,  t.  If.  (Novembre  i883.  33 
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LÉGENDE   DES   FIGURES. 


FiGl'RK    I. 

Tige  centrale  de  l 'échefle. 

AA' IJasc  (le  l'apparoil. 

BB' Dis(iuc  de  fer  poli  vissé  sur  .\.\'. 

ce Tronc  de  rùne  tourné  à  la  hase  de  la  colonne. 

DD' Tronc  de  cône  terminal. 

EE' l'ièce  terminale  en  acier  fixée  par  trois  vis  sur  la  colonne  porlanl 

au  centre  une  pointe />. 

Figure   i. 
Virole  supérieure  fixée  sur  le  manchon  de  l'échelle,  vu  par  dessus. 

GTi' Disque  évidé  au  centre  recevant  la  pièce  EE'. 

HH' Ressort  d'acier  s'appuyant  sur  la  pointe  p. 

nn' Ni\cau  à  bulle  d'air. 

Figure  3. 
Échelle  divisée. 

A  V Base  avec  vis  calantes. 

BB' Plaque  de  fer  poli  vissée  sur  la  hase. 

KK' Disque  destiné  à  faire  tourner  le  manchon  FFF'F'. 

ir Pinre  pour  inainlenir  fixe  le  (lis<iue  et  le  manchon. 

FF  F' F' Manchon  de  laiton. 

LL' Surface  plane  ^ur  latiuelle  est  gravée  l'échelle. 

G<»' Virole  supérieure 

1111' Bessort  d'acier  s'appuyant  sur  la  pointe  p, 

I"'lGrRK   4- 

Cathétomètre  ru  de  face. 

AA' Base  avec  vis  calantes. 

BB' Dis<juc  de  fer  poli  vissé  sur  la  hase. 

KK' Disque,  fixé  au  manchon,  destiné  à  le  faire  tourner. 

ir Pince  pour  fixer  le  manchon  et  le  disipie  KK'. 

FFF'F' Manchon  cylindrique  dans  lequel  sont  creusées  les  deux  rainures 

longitudinales  bb' . 

GG' Virole  supérieure. 

IIII' Bessort  d'acier  s'appuyant  sur  la  pointe  centrale  p. 

Curseur. 

M  M  M'M  '. . . .     Plaque  fixée  sur  le  devant  du  curseur. 

QQQ'Q'SS'.     Plaque  mobile   glissant   sur   la    première  et  conduite  par  la    \i> 

micrométrique. 


• 
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l*P' Vis   mirrométriiue   dont   l'écrou    RR'   csl    porté    par    la    plaque 

\ Pièce  fixée  sur  la  plaque  MM  et  dans  laquelle  tourne  le  rcnflemcnl 

spliérique  de  la  tige  de  la  vis  PP'. 
SS' Prolt)ng<îmenttlc  la  plaque  QQQ'Q'  porîant  à  son  extrémité  l'écrou 

fie  lu  vis  T. 

\\  \'\' Parties  de  rétnerijui  reçoit  les  extrémités  du  pivot  des  fourchettes. 

T Vis  servant  à  faire  tourner  le  système  des  fourchettes. 

[  [  {  'l" rourrln'llc  supportant  la  lunette  et  le  niveau. 

\ Vis  dans  l'intérieur   de   laquelle  pénètre  l'une  des  extrémités  de 

l'axe  de  rotation  des  fourchettes. 

/ Vis  de  rcglaj;e  du  niveau. 

ZZ' Vis  de  pression  pour  établir  la  fixité  de  la  lunette. 

Figure  5. 
Coupe  du  cathétomètre  à  la  hauteur  du  curseur. 

Les  mêmes  lettres  désignent  les  mêmes  parties. 

FlGUBE  6. 

Curseur  vu  de  côté. 
Les  nièinrs  lettres  désignent  les  mêmes  parties. 


INFLUENCE   DE  LA   PRESSION   SUR  LA   DIFFÉRENCE   ÉLECTRIttUE 
ENTRE  UN  LIQUIDE  ET  UN  MÉTAL  EN  CONTACT; 

Par  MM.  E.  BICHAT  et  R.  BLONDLOT. 

Nous  nous  sommes  proposé  de  rechercher  si  la  différence  de 
|)olenliel  entre  un  liquide  et  un  métal  en  contact  dépend  de  la 
|)rossion  supportée  par  Tensemble  du  liquide  el  du  métal. 

On  rencontre  dans  cette  recherche  une  difficulté  qui  paraît 
d'ahord  insurmontable. 

Si,  en  effet,  pour  mesurer  les  variations  de  la  différence  élec- 
trique entre  un  liquide  et  un  métal,  on  emploie  une  seconde  élec- 
trode plongeant  dans  le  liquide,  la  pression  se  transmettant 
dans  toutes  les  portions  du  liquide,  la  seconde  électrode  sera 
soumise  à  la  même  influence  que  la  première,  et  Ton  ne  pourra 
observer  que  la  somme  algébrique  des  actions  sur  les  deux  élec- 
trodes. Si  celles-ci  étaient  formées  du  même  métal,  cette  somme 
serait  nulle,  bien  que  Teffet  de  la  pression  puisse  exister  sur 
chaque  électrode  séparément. 
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Nous  somincs  parvenus  à  tourner  celle  difficulté  de  la  manière 
suivante  : 

Nous  avons  employé  des  électrodes  de  métaux  différcnls,  le 
liquide  étant  une  solution  d'un  sel  de  Tun  des  métaux  constituant 
les  éleclrodes. 

Nous  avons  élé  conduits  à  celle  constitution  du  couple  par  des 
idées  ihéoriques,  d'après  lesquelles  la  difTérence  électrique  entre 
un  raélal  et  une  dissolution  d'un  de  ses  sels  ne  pourrait  être 
modifiée  par  la  pression  (*).  S'il  en  est  ainsi,  Tinfluence  de  la 
pression  se  fera  sentir  seulement  sur  l'autre  électrode.  Quoi  qu'il 
en  soil  de  l'idée  théorique  qui  nous  a  guidés,  nous  avons  constaté 
des  faits  positifs  qui  mettent  hors  de  doute  l'influence  de  la  pression 
sur  la  différence  électrique  entre  un  liquide  et  un  métal. 

Pour  réaliser  l'expérience,  on  soude  dans  un  tube  de  l'appareil 
de  Caillelet  deux  éleclrodes  en  platine.  On  cuivre  galvaniquemeni 
Tune  d'elles,  dans  la  porlion  qui  est  à  l'intérieur  du  tube.  Le  tube 
étant  rempli  de  sulfate  de  cuivre,  on  le  met  en  place  à  la  manière 
ordinaire.  On  met  les  deux  électrodes  en  communication  avec  les 
bornes  d'un  électromètre  capillaire,  de  façon  que  l'électrode 
cuivrée  communique  avec  le  haul  de  rélcclromèlre.  Cet  inslrumenl 
indique  alors  la  J'orcc  électromolrice  de  la  pile  :  cuisrc,  sulfate  di* 
ciu\'re,  j)latùiCy  à  la  pression  almosphéricpie. 

On  comprime»,  et  Ton  constale  que  le  morcurc  de  réleclroniètn' 
renfrr,  de  manière  à  accuser  une  diflérence  de  force  élcclroniotrice 
d'environ  u/i  millième  de  volt   pour  loo*'™. 

Fanl  qu'on  maintienl  la  pression,  le  couple  conserve  sa  nouvelle 
force  électromolrice. 

Si  l'on  décomprime  brusquemenl,  le  mercure  de  l'élcclromètre 
revirnl  immédiatement  à  sa  position  primilive. 

l/elfel  que  Ton  constale  ne  peut  pas  élre  allribué  à  une  élé- 
vation de  température  due  à  la  compression.  Nous  avons  en  eflel 
conslalé  direclement  que  l'élévation  de  lempéralure  produirait 
une  action  en  sens  inverse  de  celle  cjue  l'on  observe.  Du  resle,  la 
persislance  signalée  plus  haut  de  la  modification  de  la  force  élec- 
tromolrice  pendant  tout  le  temps  que  Ton  maintient  la  pression 


(')  On  ^ail  qu'on  ne  peut  la  nioclilicr  par  poh.risali^n 
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suiïil  pour  montrer  que  Ton  n'a  pas  aflaire  à  une  action  calori- 
fique. 

En  répétant  rexpérience  précédente  avec  un  couple  platine- 
argent  dans  une  dissolution  d'azotate  d'argent,  nous  avons  observtS 
une  variation  dans  le  môme  sens,  mais  plus  faible,  atteignant  en- 
viron un  demi-millième  de  volt  pour  loo""". 

Si,  au  lieu  d'opérer  sur  un  couple  constitué  comme  précédem- 
monl,  on  emploie  l'un  ou  l'autre  des  deux  couples  suivants  : 

i"  IMalinc,  cuivre,  oiiii, 
•2"  Platine,  arj;ent,  eau, 

on  n'obtient  aucun  changement  appréciable,  ni  à  la  compression, 
ni  à  la  délente,  pour  100*''",  ce  qui  tient  vraisemblablement  à  ce 
que  les  actions  sur  les  deux  électrodes,  étant  sensiblement  égales 
en  valeur  absolue,   se  compensent. 

En  résumé,  nous  avons  mis  hors  de  doute  Tinfluence  de  la 
pression  sur  la  différence  électrique  entre  un  liquide  et  un  métal. 


SUB  LES  GOnEARTS   D'IMMERSIOH   ET   DE  M0U7EME1IT   D'UN   MÉTAL 
DAHS  UH  LiaUIDE  ET  LES  GOURAHTS  D'ÉMERSIOH  ; 

Par  m.  KROUCHKOLL. 

Deux  électrodes  d'un  même  métal  plongeant  dans  un  li(|uidc,  on 
sait  que,  si  l'on  mel  en  mouvement  l'une  d'elles,  à  l'inlérieur  de 
ce  liquide,  il  sr  |)roduit  un  courant,  dont  le  sens  varie  avec  la 
nature  du  métal  el  du  liquide  en  contact,  (^cs  phénomènes  ont  été 
étudiés  avec  beaucoup  de  détails  par  M.  Edm.  Becquerel  (  * ).  On 
sait,  d'autre  part,  (juc,  l'une  des  électrodes  étant  jdongée  dans  le 
liquide,  si  Ton  vient  à  plonger  l'autre,  il  se  j)roduit  un  courant  au 
moment  de  rinimersion.  J'ajouterai  qu'on  obtient  un  effet  élec- 
trique du  même  genre  au  moment  où  Ton  relire  l'une  des  élec- 
trodes du  li(]uide  :  il  s(î  produit  alors  un  faible  courant  d'émersion, 
et  je  crois  |)Ouvoir  énoncer  une  relation  simple  entre  ces  trois 
espèces  de  courants. 


(')  Annales  de  Chimie  et  de  P/nsir/ue,(^),  l.  \LIV,  p.  \ni;  iK.V>, 
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Le  courant  produit  par  V immersion  est  de  sens  contraire  à 
celui  que  produit  le  niom^ement;  le  courant  démersion  est  de 
même  sens  que  le  courant  de  mouvement. 

Ainsi,  lorsqu'on  plonge  un  iil  de  platine  bien  dépolarisé  dans 
de  l'eau  acidulée,  le  fil  s'électrise  positivement  au  moment  de 
rimmersion;  il  devient  négatif  pendant  son  mouvement  dans  le 
liquide,  et  il  devient  encore  négatif  au  moment  où  on  le  retire 
de  ce  liquide.  Le  même  fil  de  platine  s'électrise  négativement  au 
moment  où  on  le  plonge  dans  l'eau  contenant  en  dissolution  du 
sel  marin  (jj),  il  devient  positif  pendant  son  mouvement  dans 
le  liquide,  et  il  devient  encore  positif  au  moment  où  il  sort  de  ce 
liquide.  Les  mêmes  eflets  s'obtiennent  avec  de  rorpur(*). 

Un  fil  d'argent  fraîchement  amalgamé  donne  dans  Teau  acidulée 
les  mêmes  effets,  quant  à  leur  sens,  que  le  plaline  et  Tor,  seule- 
ment les  effets  sont  plus  intenses.  Dans  l'eau  salée,  l'argent  amal- 
gamé se  comporte  comme  dans  l'eau  acidulée,  contrairement  à  ce 
qui  se  passe  avec  le  platine  et  l'or. 

1.  Pour  faire  ces  expériences,  on  se  sert  de  deux  fils  de  |>latine, 
d'or,  ou  d'argent  amalgamé,  soudés  dans  du  verre.  Les  deux  fils 
plongent  dans  deux  \errcsconimuniquant  entre  eux  par  un  siphon. 
Les  fils  de  platine  et  d'or  sont  bien  la\és  à  l'acide  azoticjuc  et  portés 
ensuite  au  rouge;  les  fils  d'argent  sont  fraîchement  amalgamés. 
L'eau  faiblement  acidulée  ou  salée  est  préalablement  bouillie. 
(Lorsqu'on  opère  avec  le  platine,  il  vaut  mieux  eniplojer  de  Teau 
acidulée  bien  concentrée.)  Les  deux  fils  sont  mis  en  communi- 
cation avec  un  électromètre  de  M.  Lippmann.  Cet  instrument  peul 
seul  être  eniplové  dans  ce  genre  d'expériences  :  d'abord  on  évite 
la  [)olarisation  de  l'un  des  fils  par  l'autre,  par  celui  que  l'on  remue; 
en  outre,  l'extrême  sensibilité  de  l'instrument  permet  d'obser\er 
tous  les  états  électriques  successifs  par  lesquels  passe  un  W\  métal- 
lique, depuis  le  moment  où  on  le  met  en  contact  avec  le  li(|uide 
jusqu'au  moment  où  on  l'en  retire.  La  partie  du  fil  nue  est 
recourbée  à  an<^lc  droit  a\ec  le  tube  de  ^erre  dans  le({uel    il   est 


(  '  )  .)«•  (I«»is  à  rol>lij;canc(.'  iK:   M.  I)cl)r.i>   les  «louv  r|f'cirinles  d'or  pur  .injm-  lr>- 
((in'llcs  jai  <'\|M*riiiicnli'*. 
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soudé,  afin  de  pouvoir  plonger  dans  le  liquide  toute  sa  surface 
d'un  coup  et  l'en  retirer  de  la  même  manière.  On  met  dans  le 
circuit  une  dérivation  prise  sur  un  danicU,  afin  de  pouvoir  com- 
penser les  difTérences  électriques  qui  existent  presque  toujours 
entre  deux  fils  d'un  même  métal  et  de  pouvoir  partir  de  l'équilibre 
électrique  le  plus  parfait  possible. 

On  peut,  dans  ces  expériences,  remplacer  l'air  par  un  isolant 
liquide,  par  de  la  benzine  par  exemple,  et,  au  lieu  de  passer  de 
l'air  dans  l'eau  acidulée  ou  salée,  passer  de  la  benzine  dans  celle- 
ci.  On  obtient  alors  les  mêmes  eflcts. 

2.  Au  cours  des  expériences,  j'avais  remarqué  que  l'éther, 
laissé  quelque  temps  au  contact  de  l'eau,  devenait  assez  conduc- 
teur pour  pouvoir  servir  à  produire  des  courants  de  mouvement. 
J'ai  remplacé  l'eau  acidulée  par  l'éther  et  le  milieu  isolant  par  un 
milieu  dépolarisant  :  deux  fils  de  zinc,  couverts  d'un  dépôt  élec- 
trol}' tique  du  même  métal  amalgamé,  plongent  l'un  dans  une 
solution  concentrée  de  sulfate  de  zinc,  l'autre  dans  une  couche 
d'éther  qui  surnage  une  couche  de  la  même  solution.  On  peut 
s'assurer  que,  au  moment  où  Ton  passe  du  sulfate  de  zinc  dans 
l'éther  (*),  le  fil  s'électrise  négativement,  qu'il  devient  positif  par 
le  mouvement  dans  l'éther,  et  qu'il  acquiert  une  charge  positive 
au  moment  où  l'on  repasse  dans  le  sulfate  de  zinc;  cette  dernière 
est  immédiatement  détruite  par  l'efiet  dépolarisant  du  sulfate. 

\i,  La  force  électromotrice  produite  par  le  mouvement  est  ana- 
logue à  la  force  électromotrice  de  polarisation  :  elle  se  détruit 
immédiatement  dans  les  solutions  des  sels  des  métaux  avec  lesquels 
on  opère;  lorsque  ces  derniers  sont  chimiquement  purs  et  que  les 
solutions  salines  sont  suffisamment  concentrées,  les  eflets  de  mou- 
vement sont  nuls  (-).  Ainsi,  le  zinc  électroly tique  ne  donne  pas 
de  courant  de  mouvement  dans  une  solution  un  peu  concentrée 
de  sulfate  de  zinc;  dans   une  solution  étendue  du  même  sel,   les 


(';  V  ce  nioinonl,  on  ouvre  une  dérivation  qui  compense  la  force  électronio- 
Irice  zinc-éllier.  Dans  ternies  ces  evpêrienccs,  on  s'arrange  <le  manière  que  l'eiïet 
<|u'on  veut  observer  tlêtruise  et  dépasse  un  ellel  contraire  (jue  tend  à  produire  la 
compensation. 

(-)  Ce  fait  a  été  <»bservé  avant  moi  par  .M.  Blondiot. 
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effets  sont  très  faibles  et  la  dépolarisation  se  produit  dès  qu^on 
laisse  le  métal  au  repos;  de  même  pour  le  platine  dans  du  chlo- 
rure de  platine,  pour  le  cuivre  dans  un  sel  de  cuivre,  pour  l'argent 
dans  Tazotate  d'argent. 

On  peut  expliquer  ces  phénomènes  par  l'hypothèse  de  M.  Helm- 
lioltz  sur  les  couches  électriques  doubles.  D'après  cette  hypothèse, 
au  contact  de  deux,  corps  hétérogènes,  il  se  forme  une  couche 
double,  c'est-à-dire  un  système  de  deux  couches  électriques  égales 
et  de  signes  contraires,  chaque  moitié  de  la  couche  étant  attachée 
à  l'un  des  corps  en  contact.  Au  moment  où  l'on  plonge  le  fil  dans 
le  liquide,  la  couche  double  se  forme  :  de  là,  un  mouvement 
d'électricité,  qui  est  précisément  le  courant  d'immersion.  De 
même,  au  moment  oit  le  liquide  quitte  la  surface  du  métal,  cette 
sorte  de  condensateur  moléculaire,  dont  le  métal  et  le  liquide 
forment  les  deux  armatures,  se  défait,  ses  électricités  deviennent 
libres,  d'où  le  courant  d'émersion. 

Pendant  le  mouvement  de  l'électrode  dans  le  liquide,  une  partir 
m  de  la  couche  double,  celle  qui  adhère  au  liquide,  ne  suit  pas  le 
mouvement  de  l'électrode  et  reste  en  quelque  sorte  en  roule, 
parce  que  le  liquide  n'est  pas  infiniment  conducteur.  Sur  Félce- 
trodc  même,  une  quanlilo  de  fluide  contraire  à  m,  (jiii  était  dissi- 
mulée par  celle-ci,  est  mise  en  liberté.  Il  se  |)roduit  donc,  par 
suite  du  mouvement  de  l'électrode,  une  dissociation  partielle  du 
condensateur  moléculaire,  qui  constitue  la  couche  double,  et  par 
suite  la  diffcrence  de  potentiel  sur  les  armatures  augmente:  de  là. 
le  courant  de  mouvement!').  Cette  explication  du  courant  de 
nKKnemenl  a  été  déjà  donnée  par  M.  Helmholtz  (  -). 


(')  Le  fiiil  «le  la  iion-e\islciiro  de  courant  de  inouveinenl,  dans  les  <fdiiti«>iiN 
des  sels  ries  mélau.v  sur  Icsijuels  on  opère,  penl  s'explirpier,  dans  celle  hypollièse, 
en  adniellanl  soit  qu'il  n'y  a  pas  de  couche  double  en  pareil  cas,  soit  que  le> 
nn)uvenienls  d'électricité  qui  s'y  produisent  ont  lieu  l«»ul  enlier>  à  rintéricur  dt! 
la  conclu*  double  et  ne  se  font  pas  sentir  au  dehors. 

(^)  Ablifindlungen.  vol.  I,  p.  (jOcj-Qii. 
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*  (Coefficients  de  rotalion 
îorie,  I.  XV,  |>.  .r,.;  iSh:1. 


M.  Hall  il  fait  cun naître  en  1880  (')  iiiic  modificatioii  Irès  nmiar- 
(juablc  (]iic  subit  un  courant  électrique  plact-  dans  un  chain|i 
magnétique  puissant.    - 

Pour  observer  le  nouveau  phénomène,  on  prend  commcconduc- 
teur  une  lame  métallique  très  mîncc  que  l'on  place  entre  les  pAles 
d'un  Tort  électro-aimant  [dont  le  pûlc  austral  se  projette  en  K(  fîg.iY 


perpendiculairement  aux  lignes  de  force.  Tout  se  passe  comme 
s'il. se  développait  une  nouvelle  force  électromotrice  normale  au\ 
lignes  de  force  et  à  la  direction  du  courant  dans  la  lame,  teiidani 
H  produire  un  courant  transversal  de  sens  contraire,  pour  la  plupart 
des  métaux,  au  déplacement  que  subirait  un  conducteur  rnnbile 
placé  dans  les  mêmes  conditions,  et  de  même  sens  |)our  quelijues 
métaux  fortement  niaguétiqucs  :  le  l'cr,  le  cobalt  et  le  KJnc. 

\jA  feuille  de  métal,  quelquefois  assez,  mince  jiour  être  truns|>a' 
rente,  et  dont  l'épaisseur  ne  dépasse  pas  y~jj  de  millimètre  [>our 
l'or  et  pour  l'arj^ent,  o  pour  le  fer,  est  (Ixée  sur  une  lame  di; 
verre  {Jig-  i)\  elle  est  rectangulaire  et  .ses  dimensions  varient  de 
o°,o6  à  o", 09  en  longueur,  o"',oi  à  (i"',o.'î  en  largeur.  Les  pôles 
P,  P'  d'un  élément  Bunsen  sont  fixés  sur  deux  |>laques  de  laiton 
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appliquées  aux  extrémités  et  maintenues  par  des  écrous.  Du  mi- 
lieu (le  la  feuille  partent  deux  appendices  où  sont  attachés,  par  l'in- 
termédiaire de  pinces  Jes  fils  G,  G' d'un  galvanomètre  de  Thomson 
à  faible  résistance.  On  enlève  peu  à  peu  une  partie  de  ces  appen- 
dices, jusqu'à  ce  que  le  galvanomètre  se  tienne  au  zéro:  puis,  la 
lame  étant  placée  entre  les  pôles  deTélectro-aimanl,  on  fait  passer 
dans  celui-ci  le  courant  d'une  pile  comptant  jusqu'à  iS  éléments 
Bunsen  associés  en  batterie.  On  observe  au  galvanomètre  une 
dérivation  permanente  qui  change  de  sens  lorsqu'on  renverse  le 
courant  dans  Télectro-aimant. 

Désignant  par  M  l'intensité  du  champ  magnétique,  par  E  la 
diflerence  de  potentiel,  par  centimètre  de  largeur  de  la  feuille,  née 
sous  Faction  de  l'électro-aimant,  par  c  l'intensité  du  courant  lon- 
gitudinal,  par  S  la  section  transversale   de  la  feuille  et  par  V  le 

c  .         K  . 

quotient  ;;;  >  M.  Hall  trouve  que  la    fonction  ^r^  est  sensiblement 

constante  pour  un  même  métal.  Elle  est  la  plus  grande  pour  le  fer, 
le  nickel,  l'argent,  l'or,  le  cobalt,  l'aluminium,  le  magnésium; 
l'eflet  est  bien  moindre  pour  le  zinc  et  le  cuivre,  presque  nul  pour 
le  platine,  Télain  et  le  plomb. 

Les  délcrniinalions  numériques  présentent  de  jurandes  difficul- 
tés, surtout  à  cause  de  Tincertitude  de  la  mesure  do  Tépaisseur 
des  feuilles  métalliques  employées;  d'autres  erreurs  peuvent  pro- 
venir de  la  variation  de  sensibilité  du  galvanomètre  de  Thomson. 
Aussi  les  nombres  trouvés  par  M.  Hall  difierent-ils  souvent  de  j  à 
lo  pour  loo,  quelquefois  mcrncî  de  -^..5  pour  loo.  Cependant  les 
résultats  sont  asscîz  constants  pour  qu'on  puisse  affirmer  que  le 
sens  du  phénomène  est  différent  [)Our  le  fer,  le  cohalt  et  le  zinc, 
métaux  magnéfiques  d'une  part,  et  les  métaux  diauiagnétiques 
(Tautre  part.  L'e\ce[)tion  présentée  [)ar  le  nickel.  (|ui,  (|uoiqu(' 
très  puissamment  magnétique,  se  comporte  comme  Toret  Targent, 
et  aussi  |)ar  le  platine,  permet  d'élever  quc^lques  doutes  sur  l'exis- 
tence (Tune  relation  intime  entre  le  nouveau  phénomène  et  la  pro- 
j)rlété  magnétique.  En  vue  d'éclaircir  ce  |)oint,  M.  Hall  fit  une 
série  (lexpériences  sur  une  lame  de  nickel  très  niinee,  fraversée 
par  un  courant  sensiblement  constant  et  placée   dans  un  ehani|) 

.        F.        , 

ina^iiéll(|ue  variant  de    Hioo  à  louoo  C.(i.S.  La   fonction  y;'  <^h-~ 
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signée  sous  le  nom  de  coefficient  de  rotation ,  s'est  monlrée  pro- 
portionnelle à  M  jusque  vers  5ooo;  mais  elle  augmente  ensuite» 
bien  moins  vite,  et  tend  à  devenir  constante  vers  loooo  (].G.S. 
De  la  comparaison  de  ces  résultats  avec  ceux  des  expériences  de 

E 
M.  Rowland  sur  le  magnétisme,   il  résulte  que  -^  varie  à  peu  prés 

comme  l'intensité  de  Taimantalion. 

Une  semblable  expérience  fut  faite  sur  le  fer  doux  dans  un 
champ  magnétique  variant  de  looo  à  --doo  environ.  Le  coefficient 
de  rotation  fut  trouvé  plus  faible  dans  le  premier  que  dans  le  second, 
quoique,  par  analogie  avec  le  nickel,  on  puisse  s'attendre  à  le  trou- 
ver supérieur  d'au  moins  20  pour  100. 

Opérant  ensuite  sur  Tacier  fortement  trempé,  M.  Hall  a  constaté 
que  les  lignes  équipotentielles  sont  modifiées  d'une  façon  perma- 
nente dans  ce  métal  par  Taimantation.  Un  ressort  de  montre  réduit 
à  l'épaisseur  de  o"'",o()  et  fixé  sur  verre  fut  placé  comme  de  coutume 
dans  le  champ  magnétique,  et  le  galvanomètre  amené  au  zéro.  Après 
avoir  actionné  Télectro-aimant  et  enle.vé  la  lame  du  champ  pour 
éviter  l'efiV't  du  magnétisme  rémanent,  on  constate  un  déplace- 
ment de  plusieurs  centimètres  sur  Téchelle  du  galvanomètre; 
celui-ci  change  de  sens  en  même  temps  que  le  courant  dans 
réleclro-aimanl.  l^a  force  éleclromotrice  permanente  observée 
parait  être  -i  pour  100  environ  de  celle  qui  se  développe  dans  le 
champ  de  Télectro-aimant.  D'ailleurs  l'efiet  dépend  de  la  trempe  : 
il  est  environ  quatre  fois  plus  grand  dans  l'acier  très  fortement 
trempé  que  dans  le  fer  doux. 

11  est  donc  bien  démontré  que  le  phénomène  observé  est  du  à 
l'aimantation  et  non  à  une  pression  analogue  à  celle  qui  détermine 
le  mouvement  d'un  conducteur  mobile. 

Dans  toutes  ces  expériences  il  v  a  lieu  détenir  compte  de  la  tem- 
pérature et  de  la  rendre  sensiblement  constante,  afin  d'obtenir  d«  s 
résultats  comparables.  On  ne  peut  cependant  pas  éviter  complè- 
tement Téchauflement  de  la  lame  métallique  par  le  passage  du  cou- 
rant. 11  serait  donc  nécessaire  de  savoir  comment  varient,  avec  la 
température,  la  perméabilité  magnétique  et  le  coefficient  de  rota- 
tion. M.  Hall  a  fait,  relativement  à  celui-ci,  (|uelques  expériences 
sur  le  fer,  le  nickel  et  l'or.  Pour  le  fer,  le  coefficient  de  rotation 
varie  de   j  pour    100  pour  chaque    degré  G.    Pour  l'or,   au  con- 
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contraire,  aucune  variation  n'a  pu  être  constatée.  La  conductibi- 
lité électrique  avant  cependant  changé  notablement,  il  en  résulte 
que  Teffet  dépend  de  l'intensité  du  courant  dans  la  feuille  plutôt 
que  de  la  chute  de  potentiel  le  long  de  celle-ci.  C'est  là  une  des 

raisons  pour  lesquelles  M.  Hall  adopte  la  fonction  zrr^  de  préfé- 

rence  à  ^^y  qu'il  indiquait  d'abord  comme  pouvant  être  constante 

pour  un  même  métal  (E'  est  la  différence  de  potentiel  par  centi- 
mètre le  long  de  la  feuille  ).  A.  Leduc. 


SUR   LE   PHÉKOMËKE   DE   HALL; 
Par  m.  AiG.  RIGHI. 

Des  recherches  sur  cet  important  phénomène  m'ont  conduit  à 
deux,  résultats,  dont  je  crois  utile  de  donner,  dès  à  présent,  con- 
naissance. 

Le  premier  résultat  se  rapporte  à  la  forme  de  la  lame  en  expé- 
rience. Au  lieu  d'avoir  la  forme  de  croix  avec  quatre  électrodes. 
ell(î  a  une  forme  absolument  quelconque  el  porle  trois  éleclrode>. 
Le  coiu'anl  entre  ou  sort  par  l'une  des  électrodes,  et  sort  ou  entn» 
par  les  deux  autres.  Les  deux  courants  partiels  circulent  en  di- 
rection opposée  r/ans  les  deux  circuits  de  cliacune  des  bobines 
d'un  galvanoinùlre  de  AA  iedeniann  ;  une  résistance  convenable  in- 
troduite, ou  deux  autres  bobines  parcourues  par  le  courant  total, 
permclteul  de  maintenir  l'aigu ille  au  zéro  ou  pnîscpie  au  zéro. 
L'instrument  accuse  des  variations  opposées  dans  l'inlensilé  des 
deux  courants  partiels,  dès  que  l'on  ferme  le  circuit  de  Téleclro- 
aimant  entre  les  pôles  duquel  la  lame  est  placée.  Le  sens  de  la  dé- 
viation montre  que  les  lignes  équipotentielles  sont  tournées  en 
sens  contraire  du  courant  magnétisant,  pour  l'or  et  les  autres  nu'- 
taux  où  le  phénomène  de  Hall  a  le  même  sens,  et  dans  le  même 
sens  (jue  le  courant  magnétisant  pour  le  fer.  En  changeant  la  di- 
rection du  courant  qui  parcourt  la  lame,  on  obtient  des  déviations 
galvanométriques  qui  démontrent  que  l'effet  ne  peut  pas  s'e\[)li- 
quer  par  une  action  directe  du  magnétisme  sur  le  courant.  Tout 
cela  sera  expliqué  dans  un  Mémoire  ultérieur. 
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Cette  manière  d'opérer  permet  d'employer  des  lames  de  dimen- 
sions très  petites  et  tout  à  fait  irrégulières,  pourvu  qu'elles  soient 
assez  minées. 

Le  deuxième  résultat  se  rapporte  au  phénomène  de  Hall  dans 
le  bismuth,  métal  dans  lequel  il  n'avait  pas  encore  été  étudié, 
peut-être  à  cause  de  la  difficulté  qu'il  semble  présentera  se  réduire 
en  feuilles  minces  ou  assez  larges.  Par  la  méthode  précédente,  j'ai 
découvert  que  Teflet  Hall  se  produit  avec  le  bismuth  dans  le  même 
sens  qu'avec  l'or,  mais  avec  une  intensité  extraordinaire,  environ 
.liooo  fois  celle  de  l'or.  Ainsi,  avec  même  intensité  de  courant  et 
mêmes  dimensions,  une  lame  de  bismuth  de  o"*'",079  d'épaisseur 
a  donné  des  déviations  cinq  ou  six  fois  plus  grandes  qu'une  feuille 
d'or  épaisse  de  0°*", 000087.  On  obtient  l'effet  de  Hall  dans  le  bis- 
muth, même  avec  une  simple  barre  d'acier  aimantée,  substituée  à 
l 'électro-aimant. 

Dernièrement,  je  suis  arrivé  à  construire  des  lames  de  bismuth 
très  minces  et  assez  régulières  pour  leur  donner  la  forme  ordinaire 
de  croix.  Avec  une  petite  barre  aimantée,  que  l'on  approche  suc- 
cessivement de  la  lame  par  l'un  ou  l'autre  pôle,  j'ai  obtenu  Teffet 
Hall  dune  manière  assez  marquée  pour  avoir  des  déviations  gal- 
vanoniétriques  (permanentes  si  l'aimant  est  laissé  en  place)  d'un 
demi-mètre  de  l'échelle.  Je  travaille  maintenant  à  perfectionner  la 
construction  des  lames  de  bismuth  très  minces,  et  j'ai  la  convic- 
tion que  je  parviendrai  à  obtenir  Telfet  Hall  par  la  seule  influence 
du  magnétisme  terrestre. 


H.  HOiTI.  — Riccrra  (lel  feiionieiio  di  Hall  net  liqiiidi  ( Herhcnhes  ilii  pliénoinène 
tle  Hall  dans  les  Ii(}uido>);  Atti  délia  reale  Accad.  dei  Lincei,  >  série,  t.  XII, 
p.  3<)7;   1XH2. 

Après  avoir  répété,  par  une  méthode  un  peu  différente,  les  ex- 
périences de  Hall  sur  de  l'argent  ou  du  platine  déposés  chimique- 
ment sur  une  lame  de  verre,  M.  Roiti  a  essayé  de  reproduire  le 
même  phénomène  sur  une  lame  mince  d'un  liquide  conducteur. 
Cette  lame  était  comprise  entre  deux  lames  de  glace  de  55"'"  de 
long,  de  60™°*  de  large,  maintenues  parallèles  à  une  distance  de 
o"'"*,o5  à  o"",o.'{  :  leurs  faces  latérales  verticales  étaient  masti- 
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quées  dans  deux  fioles  d'ébonîte,  leurs  faces  horizontales  infé- 
rieures réunies  par  du  mastic,  de  telle  sorte  que  les  deux  fioles 
communiquaient  entre  elles  par  l'espace  libre  entre  les  deux 
glaces.  Les  électrodes  venant  de  la  pile  plongeaient  respective- 
ment dans  les  deux  fioles  :  les  électrodes  parasites  conduisant 
au  galvanomètre  plongeaient  dans  des  tubes  capillaires  en  com- 
munication, par  des  trous  très  étroits  percés  dans  Tune  des  lames 
de  verre,  l'un  avec  un  point  de  la  partie  supérieure,  l'autre  avec 
un  point  de  la  partie  inférieure  de  la  lamelle  liquide  soumise  à 
l'expérience. 

Le  liquide  emplové  étant,  par  exemple,  une  solution  de  sulfate 
dv  zinc,  les  électrodes,  en  zinc  amalgamé,  se  polarisent,  il  est  vrai, 
légèrement,  par  le  passage  du  courant;  mais,  comme  elles  sont 
soustraites  à  toute  cause  d'agitation,  cette  polarisation  n'est  pas 
influencée  par  la  production  du  champ  magnétique  extérieur, 
dont  dépend  le  phénomène  de  Hall.  Si  ce  phénomène  est  réel,  le 
courant  dérivé  permanent  qui  traverse  le  galvanomètre  doit  changer 
d'intensité  suivant  que  le  liquide  est  ou  non  soumis  à  l'action  ma- 
j^^nétlque  extérieure. 

Les  résultats  obtenus  par  M.Roiti  sont  assez  complexes  et  d'inter- 
prétation difficile!.  Dans  quelques  cas,  l'cflVt  cherché  est  presque 
nul  à  l'instant  de  la  production  du  champ  magnétique,  mais  il  de- 
vient beaucoup  plus  marqué  au  bout  dç  quelque  temps.  Il  J'aut  donc 
ipie  Faction  électrodynamique  altère  peu  à  peu  la  composition  du 
licpiide  (le  la  lamelle.  Quand  la  S(^lution  de  sulfate  de  zinc  em- 
|)lo\é<!  a  une  concentration  moindre  que  celle  qui  correspond  à 
la  conductibilité  maximum  (D  :=  1,28^),  les  actions  électrodvna- 
niiques  pondéromotrices  vers  le  haut  augmentent  la  conductibilité 
du  conducteur  licpiide  lamellaire  et,  par  suite,  diminuent  l'inten- 
sité du  courant  dérivé  reçu  par  le  galvanomètre  :  c'est  l'inverse 
quand  la  concentration  est  supérieure  à  ce  maximum  de  conduc- 
tibilité. On  peut,  d'a])rès  M.  lloiti,  rendre  compte  de  ce  résultat 
de  la  manière  suivante  :  il  y  a  assez  peu  de  chances  pour  que  la 
lamelle  licpiide  soit  rigoureusement  homogène;  par  suite  de  la 
gravité,  on  doit  s'attendre  à  ce  que  les  parties  inférieures  de  la  lame 
soient  plus  denses  que  les  parties  supérieures.  Cela  posé,  une  ac- 
tion électrodynamique  qui  tend  à  déplacer  vers  le  haut  les  lignes 
de  flux  du   courant  favorise  l'homogénéité  de  la  solution,  accroît 
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^a  conductibililé,  si  celle-ci  est  au-dessous  du  maximum ,  et  la  di- 
minue si  elle  est  au-dessus,  ce  qui  est  bien  conforme  au  résultat 
lie  Texpérience. 

Quant  à  l'existence  d'une  force  clectromotrice  spéciale,  analogue 
à  celle  qui  a  été  invoquée  par  M.  Hall,  M.  Roiti  n'a  pu  en  démon- 
trer rexistence  en  employant,  soit  du  sulfate  de  zinc,  soit  du  chlo- 
rure de  fer,  soit  même  une  lame  de  mercure  deo"'"*,o/î5  d'épaisseur. 
Le  résultat  général  des  expériences  est  donc  négatif.  M.  Roili  in- 
cline à  penser  que,  dans  aucun  cas,  même  avec  les  conducteurs 
solides,  il  n\  a  de  force  électromotrice  de  cette  espèce,  et  que  le 
résultat  obtenu  par  M.  Hall  devrait  être  expliqué  d'une  autre  ma- 
nière. Admettons,  en  effet,  qu'un  conducteur  soumis  à  une  action 
rlectrod\namique  cesse  d'être  isotrope  électriquement  et  pré- 
sente une  résistance  différente  dans  les  diverses  directions  :  il 
^'ensuit  que  deux  points  qui  se  trouvent  sur  une  ligne  équipoten- 
tielle  en  Tabsence  du  champ  magnétique  extérieur  cessent  d'y 
être  dès  que  ce  champ  est  produit,  d'où  l'origine  du  courant  dé- 
rivé dans  le  galvanomètre. 

L'hypothèse  de  l'anisotropie  électrique  d'un  conducteur  soumis 
à  un  c'ham[)  magnétique  a  été  proposée  par  Sir  \V.  Thomson,  il  y 
a  déjà  fort  longtemps  et  bien  avant  la  découverte  de  M.  Hall. 

K.    BoLTY. 


1*.  Kï.X'JI.     -   l  ntcrsurliuiit;en  iibcr  «lie  iiia^Mietelcrtrisclien    Holalionsersclieiiiiin- 
;;(Mi    (Hotalions  nitignélo-élcclriiiucs)  ;    ]Vic(f.  Ann.  (1er  Pfnsik  une/  C/w/ntfi, 

M.  Koch  a  étudié,  dans  ce  Mémoire,  les  phénomènes  d'indue- 
lion  qui  accompagnent  les  rotations  magnéto-électriques. 

Dans  ses  expériences,  comme  dans  les  recherches  faites  an- 
térieurement sur  le  même  sujet,  le  circuit  induit  est  composé 
de  deux  parties  :  l'une  A  linéaire  et  homogène,  l'autre  B  hété- 
rogène. Le  conducteur  B  peut  être  ou  non  invariablement  lié  à 
Taimant  :  dans  le  j)remier  cas,  il  sera  animé  de  la  même  vitesse 
de  rotation  que  Taimant;  dans  le  second,  sa  rotation  sera  indé- 
pendante. On  démontre  aisément  que,  dans  ce  dernier  cas,  la  ro- 
tation du  conducteur  A  seule  produit  une  induction  qui  est  indé- 


jjG  a.  koch. 

pendanle  de  la  rotation  de  raimant.  On  peut  donc  énoncer  la  loi 
suivante  : 

Dans  les  phénomènes  de  rotation  ma f^néto-élec triques,  ie 
siège  de  la  force  électromotrice  d"* induction  réside  iiniqurment 
dans  le  conducteur  homogène  A. 

En  appliquant  le  calcul  à  l'élude  de  ces  phénomènes  et  consi- 
dérant un  aimant  comme  formé  d'une  série  d'aimanls  linéaires 
(jue  Ton  peut  remplacer  par  des  solénoïdes,  c'est-à-dire  par  des 
systèmes  de  courants  circulaires  dont  les  axes  seraient  paral- 
lèles à  celui  de  Taimant,  M.  Koch  arrive  à  une  formule  qui  lui 
montre  que  la  force  électromolrice  développée  dépend  :  i"  de 
toutes  les  dimensions  de  Taimant  ;  2"  de  sa  distance  à  l'axe 
de  rotation;  3"  de  la  position  des  extrémités  a  et  b  du  conduc- 
teur A. 

La  formule  finale  donnée  par  Fauteur  est  la  suivante  : 

(I.)  K—  i7:-£(MieH- M3/-4- \^), 

M,,  Vfs  el  N  étant  des  constantes  à  déterminer,  et  c,  A  a  a\ant  \v< 
\aleurs  suivantes  : 

''  ■■■    lAi  )/,—  (A,  ),,       (  .\„X,  a, 

f    -  (  A3 ;/,  —  (  A;,  )„  —  \  (  A 2  )u  a  —  J (  A ,  ),,  </-  —  (  A „  )„  a  ' . 
9/  l  -  -  a  I  -   a 


(r 


V  l^  -^  \\i       V  «  ''  —  ^'  )*    h  \\l        v'(  /  -  a  )■'   r  Wl 


Ao,    A,,  A.j,  A;,   représentent  des   inléf:;;rales  rentrant   dans   Tex- 
[)ression  générale 


A 


1 


Taxe  des  x  coïncidant  avec  Taxe  de  l'aimant.  ^A  est  la  longueur 
de  Taimant.  ;  est  l'abscisse  d'un  point  quelcon(jue  du  circuit. 
\\  sa  distance  à  Taxe  de  rotation. 

Pour  vérifier  cette  formule,  M.  Koch  emplova  un  barreau  ai- 
manté c^Hndri(|ue,  qui  portait  deux  disques  de  cuivre  dont  Tun 
était  placé  au  milieu  du  barreau,  l'autre»  pouvant  occuper  difTé- 
rentes  positions.  On  faisait  six  expériences  en  faisant  occuper  à  ce 
dernier  six  places  diUerentes.  Les  disques  venaient  plonger  dans 
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des  godets  pleins  de  mercure  où  aboutissaient  les  extrémités  du 
circuit.  Chaque  expérience  comprenait  deux  observations,  sui- 
vant le  sens  de  la  rotation  :  on  prenait  la  moyenne.  La  vitesse  de 
rotation  étant  déterminée  à  Taide  d'un  compteur,  on  mesurait  la 
force  clectromotrice  au  moyen  de  la  méthode  de  Poggcndorff,  en 
employant  un  galvanomètre  de  Wiedemann  comme  instrument  de 
mesure,  comme  galvanoscope  un  multiplicateur  à  aiguilles  asta- 
tiques  et,  comme  force  électromotrice  constante,  un  élément  Da- 
niell. 

Soient  W  la  résistance  à  interposer  entre  les  deux  forces  élec- 
tromotrices pour  maintenir  le  galvanoscope  au  zéro,  ,3  l'impulsion 
galvanométrique  correspondant  à  W,  i>  le  nombre  de  tours  du 
système  en  une  seconde,  /•  la  distance  du  miroir  du  galvanomètre 
à  l'échelle,  /  la  constante  du  galvanomètre  :  on  a,  en  unités  abso- 
lues, 

_,     9Uoxio«.c  3^v 

M,  = • 

•2  /•  l' 

En  posant  -—  =  /?,  la  formule  (i)  peut  s'écrire 

,i=:X(M,e  .M,/-N^), 
A' étant  une  constante.  On  posé  enfin 

lOooXMi  == — p,     ioooX'M3  =  —  (jy     1000  AN  =  —  I, 

<"  /         I         fi" 

=  a,     — —  =  Oy     =  c. 


io<)o  i<)0<)  1000 

La  formule  devient 

n  -T-  op    :-  bfj  -i-  rr  =  o. 

Chaque  série  d'expériences  donnera  six  équations  semblables. 

SW 
On  détermine/?,  q,  r,  puis  n,  c'esl-à-dire  - — • 

On  peut  alors  comparer  la  valeur  obtenue  à  la  valeur  donnée 
par  l'expérience. 

Ainsi  qu'il  résulte  des  Tableaux  donnés  par  l'auteur,  l'accord 
n'est  pas  parfait,  ce  que  l'auteur  attribue  au  peu  de  précision  que 
présentent  forcément  les  expériences. 

En  résumé,  la  formule  de  M.  Koch  peut  être  considérée  comme 
sufïisarament  exacte  et,  par  suite,  la  force  électromotrice  dépend 

y.  de  Phy$.,  a«  série,  t.  If.  (Novembre  i883  )  3» 
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de  la  position  des  points  de  jonction  des  deux  portions  du  con- 
ducteur,  et  a  son  siège  dans  la  portion  qui  est  indépendante  de 
Taimant.  Ch.  Gomien. 


H  HÏÏOTO  CIHEnO. 

3»  série.  —  Tome  XI;  i88j. 

MANFHEDO  BKLLATl   et   R.  ROMANESE.    —    Sur    la   rapidité  avec    laquelle 
la  lumière  modifie  la  résistance  électrique  du  sélénium,  p.  5-ii. 

Un  récepteur  photophonique  de  Breguet  reçoit  la  lumière  d^une 
lampe  à  pétrole,  dépouillée  de  ses  rayons  obscurs  par  son  passage 
à  travers  une  cuve  d'alun.  Le  récepteur  et  un  rhéostat  de 
MM.  Siemens  et  Halske  sont  installés,  dans  le  circuit  d'une  pile 
de  lo  éléments  Bunsen ,  sur  les  deux  branches  d'un  galvanomètre 
diflerentiel  dont  on  amène  l'aiguille  au  zéro,  à  chaque  expérience, 
à  l'aide  du  rhéostat.  Entre  la  source  lumineuse  et  le  récepteur,  con- 
venablement protégé,  tourne  un  disque  opaque  percé  de  trous  sui- 
vant un  certain  nombre  de  secteurs.  En  modifiant  la  vitesse  de 
rotation  du  disque  dans  le  rapport  de  i  à  4»  les  auteurs  n*ont  pu 
constater  aucune  variation  appréciable  de  la  résistance  moyenne 
du  récepteur  :  or  celle-ci  varierait  certainement  si  raclion  de  la 
lumière  sur  le  sélénium  n'était  pas  instantanée. 

GL'GLIELMO  DE  LUCCIII.  —  Détonninaliuii  du  rapport  entre  les  deux  chaleur^ 
spécifiques  pour  les  vapeurs  surchauH'ccs  de  l'eau  et  du  phos|)hore,  p.  ii-iS. 

I.  Pour  un  gaz  dont  la  molécule  ne  comprend  qu'un  seul  alorae, 
de  dimensions  infiniment  petites,  l'énergie  cinétique  K,  réstiltanl 
du  mouvement  de  translation  des  molécules,  doit  être  égale  ù  l'é- 
nergie totale  H.  La  théorie  des  gaz  donne  d'ailleurs  la  relation 
connue 

H  A  I 

^'^  K-7r:r3' 

dans  laquelle  A'  représente  le  rapport  des  chaleurs  spécifiques  du 
gaz  sous  pression  constante  et  sous  volume  constant.  Quand  on 
fait,  dans  la  formule  (i),  II  =  K,  on  obtient 

k  —  1,666. 
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Telle  esl  donc  la  valeur  théorique  du  rapport  des  deux  chaleurs 
spécifiques  pour  un  gaz  parfait  dont  la  molécule  ne  comprendrait 
qu'un  seul  atome.  Diaprés  les  théories  chimiques  actuelles,  la  molé- 
cule des  gaz  parfaits  simples  O,  H,  etc. ,  esl  considérée  comme  formée 
de  dru\  atomes,  et  il  en  est  de  même  pour  Toxyde  de  carbone,  le 
hioxyde  d'azote,  Tacide  chlorhydrique.  Mais  la  vapeur  de  mercure 
esl  regardée  comme  un  gaz  monoatomique.  MM.  Kundt  et  War- 
burg  ('),  par  des  expériences  fondées  sur  la  mesure  de  la  vitesse 
du  son  (méthode  de  Kundt),  ont  déterminé  le  rapport  des  valeurs 
/»!  et  A'2  de  k  pour  la  vapeur  surchauffée  de  mercure  et  pour  l'air 
et  ont  trouvé 

En  adoptant  pour  A^  la  valeur  Ij^oj  donnée  par  M.  Rontgeii, 

on  a  donc 

X,  =  r  ,<>6(.). 

«conformément  à  la  théorie. 

Pour  les  gaz  dont  la  molécule  comprend  plusieurs  atomes,  la 
force  vive  totale  H  se  compose  de  la  force  vive  du  mouvement  de 
translation  K  et  de  la  force  vive  des  mouvements  vibratoires  dont 

la  molécule  composée  esl  le  siège;  le  rapport  tt  est  plus  petit  que 

Tunité,  et  par  conséquent  A*  est  plus  petit   que   1,666.    Plusieurs 
formules  ont  été  proposées  pour  relier  théoriquement  la  valeur  d(» 
A   au  nombre  des  atomes  dont  est  formée  la   molécule.    D'après 
Maxwell  (^),  on  a 
•  J'  )  A  =  I  -H '. — -  . 

5  n  -r-  J.  l. 

n  esl  le  nombre  des  atomes,  E  une  quantité  positive  dépendant 
des  actions  réciproques  des  molécules  et  qui  est  nulle  pour  tous 
les  gaz  parfaits.  La  formule  (2)  de  Maxwell  fournit  donc  une  limite 
supérieure  de  la  valeur  de  A*,  que  Ton  calcule  en  faisant  E  =  o. 
M.  Boltzmann  (^)  a  donné  une  autre  formule 

P 


(*)  Pogg.  Ann.,  l.  CLVH,  p.  3j3. 

(')  Journ.  Chem.  Soc,  l.  \III,  \).  'n/\. 

(*)  Berichte  Wiener  Akad.,  l.  LXXIV,  iS;»). 
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dans  laquelle  p  est  une  conslante  égale  à  3  pour  un  gaz  monoato- 
mique, à  5  pour  un  gaz  diatomique,  à  5  ou  à  6  pour  un  gaz  trîato- 
mique,  suivant  la  disposition  des  atomes  dans  la  molécule. 

Enfm,  M.  Ollo  Pilling  (*),  grâce  à  des  hypothèses  particulières, 
trouve  deux  limites  de  A*,  Tune  supérieure,  l'autre  inférieure,  pour 
les  divers  nombres  d'atoïnes  dont  peut  être  composée  la  molécule. 
En  résumé,  voici  les  valeurs  ou  les  limites  de  A*  proposées  par  les 
divers  auteurs  : 

Maxwell.  Pillim;. 

Nombre                         —  Boltzmaxs.  ■ — — ^ — 

d'alomcs  dans                 Limite                     —  Limite  («imite 

la  molécule.          supérieure  de  X".  Valeur  de  X'.  supérieure  de  X*.     inférieure  «le  X-. 

1 1,666  1,666  1,666  i ,666 

2 1,33  i,io  1,417  1,333 


3 1,22  •     '^,1  i,3o3  1,222 

(  r,33  \ 

4 1,16  »)  1,238  ïïi67 

5 1,1 33  »  'îïqC  1,1 33 

f ) I ,  r  1 1  »  »  î  1 67  1,111 

Si  Ton  compare  les  valeurs  expérimentales  de  A*  avec  celles  qui 
sont  prévues  dans  ce  Tableau,  on  reconnaît  tout  d'abord  que  la 
formule  de  Maxwell  n'est  pas  applicable  aux  gaz  parfaits  diato- 
miques  simples  ou  composés,  pour  lesquels  rexpérience  donn«" 
des  nombres  compris  entre  i,35  et  i,4oî  ^**  conlraire,  elle  con- 
vient au  chlore  (A  =  i,3'^3),  à  Tiode  (A*=i,3oo)  et  au  bronir 
(A  ==  1 ,29).  Les  valeurs  de  A'  pour  ces  derniers  gaz  descendent  au- 
dessous  de  la  valeur  niinima  prévue  par  Pilling.  Pour  les  gaz  tria- 
lonii(]ues,  l'acide  carbonique,  le  protoxyde  d'azote,  l'acide  sulfu- 
reux, les  valeurs  de  A,  comprises  entre  les  limites  de  Pilling,  sont 
en  désaccord  absolu  avec  les  formules  de  Maxwell  et  de  Boltzmann. 
Pour  les  carbures  d'hydrogène  plus  ou  moins  complexes,  aucune 
formule  ne  convient.  Il  semble  donc  en  somme  qu'il  y  ait  lieu  de 
les  rejeter  toutes,  et  de  se  borner  pour  le  moment  à  mulliplier  les 
mesures,  en  les  étendant  au  plus  grand  nombre  possible  de  gaz 
et  de  vapeurs  surchaufTées. 

11.   La   méthode  employée  par  M.  de  Lucchi  est,  en  principe, 


(')  .Mk\ki{,  Théorie  des  gaz,  p.  97;  lircslau,  1877. 
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celle  de  Clément  et  Desormes.  Le  ballon  contenant  le  ga/  ou  la 
vapeur  sur  laquelle  on  opère  est  maintenu  à  température  con- 
stante par  une  double  enceinte  renfermant  de  Teau,  une  solution 
saline  ou  de  Thuile,  suivant  la  température  à  atteindre.  Les  varia- 
tions de  pression  du  gaz,  dans  les  diverses  phases  de  Texpérience, 
se  mesurent  à  l'aide  d'une  membrane  qui  ferme  une  tubulure  du 
ballon  et  sur  laquelle  appuie  un  disque  métallique  en  communica- 
tion avec  un  système  amplifîcateur.  Les  déplacements  mesurés 
sont  proportionnels  aux  variations  de  pression  à  Tintérieur  du 
ballon. 

Des  expériences  faites  avec  Tacide  carbonique,  aux  environs  de 
•iS",  ne  paraissent  avoir  eu  d*autre  objet  que  de  vérifier  Texactitude 
(le  la  méthode.  Les  valeurs  de  A\  dans  une  même  série  d'expé- 
riences, concordent  mal  entre  elles  (A*  =  1,26  à  i,35);maisla 
moyenne  générale,  1,292,  s'écarte  peu  des  valeurs  i,2})i  et  i,3o5 
données  par  Cazin  et  par  M.  Rôntgen. 

Les  mesures  relatives  à  Peau  et  au  phosphore  ne  présentent  pas 
plus  d'irrégularité  que  les  précédentes  :  elles  ont  donné  en  moyenne 
A' =  i>2j7  pour  la  vapeur  d'eau  (molécule  trialomîque)  à  la  tem- 
pérature de  104°,  A*=  i,i'j5  pour  la  vapeur  de  phosphore  (molé- 
cule tétratomique)  à  la  température  de  3oo".  Ces  nombres  sont 
entre  les  limites  prévues  par  Pilling.  Toutefois  les  difficultés  de 
l'expérience  paraissent  trop  grandes  et  la  précision  d'une  mesure 
individuelle  est  beaucoup  trop  incertaine  pour  qu'on  puisse  fixer 
d'une  manière  définitive  les  valeurs  numériques  à  adopter. 

A.  NACCVIU.  —  Sur  rérliaiiiïciiirnt  «les  éleriroiics  produit  par  rélincrlli* 

de  la  bobine  d'indurtion,  p.  'i8-{3. 

Les  électrodes  sont  des  sphères  creuses  de  cuivre  ou  de  zinc 
de  o"*,o5  de  diamètre;  elles  sont  rempli<»s  de  pétrole  dans  lequel 
plonge  h;  réservoir  d'un  thermomètre  assujetti  lui-même,  par  un 
bouchon,  dans  une  tubulure  verticale  de  l'électrode.  Un  fil  isolé 
pénètre  aussi  par  la  tubulure  :  il  est  aplati  à  son  extrémité  inté- 
rieure et  sert  d'agitateur.  La  décharge  de  la  bobine  arrive  à  l'exci- 
tateur par  l'intermédiaire  d'un  rhéomètre.  On  fait  varier  d'uiH? 
expérience  à  l'autre  la  distance  des  boules,  leur  nature  ou  l'inten- 
sité du  courant. 
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L'auteur  résume  ainsi  les  résultats  qu^il  a  obtenus  : 

I"  Dans  tous  les  cas,  l'électrode  négative  s'échaufle  plus  forte- 
ment que  la  positive; 

2"  Quand  on  maintient  constante  la  distance  des  électrodes, 
réchauffement  de  chaque  électrode  dans  l'unité  de  temps  est  pro- 
portionnel à  la  quantité  d'électricité  qui  passe; 

3**  La  nature  des  électrodes  n'influe  pas'  sensiblement  sur  le 
phénomène  thermique; 

4"  Pour  une  même  quantité  d'électricité  et  quand  on  fait  croître 
la  distance  des  électrodes,  les  échauffements  semblent  croître  jus- 
qu'à un  maximum  et  décroître  ensuite;  mais  le  rapport  de  réchauf- 
fement de  l'électrode  négative  à  celui  de  l'électrode  positive  diminue 
et  se  rapproche  de  Tunité; 

5"  r^s  quanlilés  de  ciialeur  produites  ainsi  sur  les  électrode^ 
sont  relativement  considérables. 

E.  BKLTHAMI.  —  Sur  la  llit'orio  <le  I  échelle  diatonique,  p.  '!(-'«(). 

On  sait  qu'on  peut  former  la  gamme  à  Taide  de  Taccord  parfait 
sur  la  tonique,  la  dominante  et  la  sous-dominanle.  M.  Beltrami 
démontre  que  les  rapports  /•  et  s  de  la  dominantes  et  de  la  sous- 
dominante  à  la  tonique,  tels  quils  sont  fournis  par  rexpérienre, 
sont  les  nombres  rationnels  les  plus  simples  qui  satisfassent  aux 
inégalités 

—    ^  /•    -    2 A-. 

•2  5 

Si  Ton  joiiil  à  ers  in/'galilés  la  suivante  : 

ou  rxprinie  (jue  le  nombre  dos  vibrations  croît  toujours  d'une  note 
de  la  giunnic,  eonslihiée  comme  il  vient  d'être  dit,  à  la  note  sui- 
vaiile.  11  est  aisé  de  s'en  assurer. 

VILL  VIU  cl  niGIIÏ.  —  Sur  la  rliargc  ties  coliibcnls,  p.  ',l»-'|'|. 

Vs.  \[\AA\{\.    -  Sur  la  rhargc  des  coliibcuts;  sur  la   théorie   de  réleclrophorf 

«il  son  analogie  avec  les  condensateurs,  p.  50-7.3. 

Pour  rtudier  la  charge  de  Tune  des  faces  d'un  isolant,  il  est 
nécessaire  d'annuler  ou  de  dissimuler  la  charge  de  Ja  face  opposée. 
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par  exemple  en  appliquant  cette  dernière  sur  un  disque  métallique 
on  communication  avec  le  sol.  En  prenant  ces  précautions,  on 
trouve,  d'après  M.  Villari  : 

i"  Que  quand  on  bat  longuement  une  plaque  d'ébonite  avec 
une  peau  de  chat,  elle  se  charge  négativement  sur  la  face  battue, 
positivement  sur  la  face  non  battue; 

a°  Que  si,  au  contraire,  on  opère  rapidement  avec  de  Tébonite 
bien  sèche  et  isolée  dans  Tair,  celle-ci  ne  montre  d'abord  qu'une 
charge  négative  sur  la  face  battue;  plus  tard  l'électricité  positive 
apparaît  sur  la  face  opposée; 

3"  La  charge  négative  est  due  au  frottement;  la  positive  s'accu- 
mule sur  l'autre  face  par  des  actions  secondaires  et  est  empruntée 
H  l'air  ou  aux  corps  avec  lesquels  Tébonitc  est  en  contact; 

4'*  En  général,  la  charge  négative  est  prépondérante,  d'où  ré- 
sultent les  incertitudes  ou  les  erreurs  d'un  grand  nombre  de  phy- 
siciens qui  ont  étudié  Télectrophore. 

K.  BKLTRAMI.  —  Sur  le  polenliel  magnétique,  p.  «"îy-in). 

Sir  W.  Thomson  a  défini  ce  qu'il  convient  d'appeler  axe  ma- 
f^nétique  et  contre  magnétique  d'un  aimant.  Tout  en  reconnais- 
sant <jue  les  définitions  données  par  Thomson  et  reproduites  par 
Maxwell  sont  légitimes,  M.  Ik*llrami  définit  un  nouveau  point  qui 
mérite  aussi  le  nom  de  centre  magnétique  et  qui  conserve  une 
signification  précise  en  dehors  de  la  loi  d'attraction  newtonienne. 
Considérons  deux  systèmes  éloignés  l'un  de  l'autre  dont  les  masses 
élémentaires  sont  désignées  par  m  et/??'.  M.  Beltrami  prend  le  po- 
tentiel 

et  suppose  que  la  fonction  'f  (r)  et  ses  dérivées  sont  finies  et  con- 
tinues, pour  les  distances  auxquelles  on  a  affaire,  et  que  ^'(r)^ 

'^'(r)»  ...   sont  respectivement  de  l'ordre  de  grandeur  de  îi^-, 

-         f  .... 

On  peut  choisir  trois  axes  rectangulaires  tels  que,  dans  le  pre- 
mier s\stème  magnétique, 

l//ïa  =  o,     Zmb  =  o,     !//*(«* -h  6'   f- c';  =  o, 
S  mbc  =  0,     1  mca  =  o,     2  rnab  =  o. 
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n,  h.  r  f^ot  les  coord-^nnéi^  par  rap>port  à  ce?  a\e5  da  point  où  est 
concentra  la  masM-  rlémenl^re  #u. 

L'^ie  de*  c  ain.ïî  déterminé  e*t  l'a-r-f  nuisn^ûque  da  sys- 
tème et  c^tte  défini tîoD  de  M.  Beitninii  coïncide  a^ec  celle  de 
Tborn^on. 

L'orii:ine  dr^  c*>onJonriée3'  •'•«l  le  c-f/i/z-e  n\a::n^îiqu^  de  M.  Bel- 
trami.  Celui-^i  c?l  en  général  distinct  da  centre  magnétique  d** 
Thomson.  En  désignant  p<ir  C  le  moment  principal  d'inerlie  du 
s%«téme  par  rapport  à  l'aie  magnétique  et  en  posant 


c  =  |    £ma  * —    li»i6  - —   Liw'!* -. 


le  centre  ma^U'^tîquede  Thomçon  a,  par  rapport  au  ?v5t^-me  «Taxes 
de  M.  Behramî.  le*  coordonnées 

a,  ~  <i.     «r^  =  o.     f ,  = :  -i  - 

4     - 

\a:^  deux  centre*  ne  coïncident  donc  que  dans  le  cas  particulier 
où  le  moment  principal  d'inertie  C  est  nul. 

M.  Pacinotli  a  ronslruit  un  Laromèlre  ddns  lequel  de  leau  bien 
privée  d'air  *e  maintient  à  IV-lal  liquide  sous  une  pression  néga- 
li\e  :  le  rner«;ure  s'él«':\e  d  <*o3°*^  au-dessus  de  la  cu>elle,  tandis 
que  le  baroifièlre  de  Forlin  accuse  une  pression  dt^  j«)o™"  seule- 
ment. Lduleur  rignale  encore  diverses  expériences  de  cours  qui 
établi -ïsenl  la  nécessité  dune  surface  libre  pour  que  Tévaporalion 
puisse  se  produire 

<*,  i^ilLLIAM.  —  Sur  Akmx  j»robk'm»r*  d*in'Ju*"ti«»n  inasnétiquc.  p.  r^«>-i  Jr». 

L'auteur  calcuh;  la  fonction  potentielle  V  relative  à  un  corps  ma- 
gnétique dénué  de  force  coereitive  et  soumis  à  des  forces  magné- 
tiques dont  le  potentiel  est  L .  Il  se  place  dans  rhvpolhèse  d'un 
coefficienl  d*âimaiitation  constant  et  il  attribue  au  corps  :  i*^  la 
forme  d'un  tore  :  2"  celle  d'un  ellipsoïde  à  trois  axes  inégaux. 
Pour  traiter  le   premier  de  ces  deux  problèmes,  M.  Giulani  fait 
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usage  de  coordonnées  bipolaires;  pour  le  second,  de  coordonnées 
elliptiques. 

VITO  VOLTERRA.  -  -  Sur  une  loi  de  réciprocité  relative  ù  la  distribution  dc> 
teinpcralures  et  de«i  courants  galvaniques  constants  dans  un  corps  quelconque. 

p.  iS8-if)i. 

En  se  fondant  sur  le  lliéorème  de  Green ,  généralisa  par 
MM.  Tliomson  et  Tait,  M.  Volterra  démontre  : 

i"  Que  si,  dans  un  corps  quelconque  dont  la  conductibilité  ca- 
lorifique varie  d'une  manière  continue  d'un  point  à  un  autre,  ou 
considère,  en  deux  points  A  et  B,  deux  sources  de  chaleur  telles 
que  la  quantité  de  chaleur  qui  entre  par  l'une  soit  égale  à  celle 
qui  sort  par  Tautre,  et  si  la  différence  de  température  entre  deux 
points  G  et  D  du  corps  est  égale  à  ty  quand  on  placera  les  deux 
sources  en  G  et  D,  la  différence  de  température  de  A  et  B  sera 
encore  égale  à  /•, 

2**  Que  si,  dans  un  conducteur  à  deux  ou  à  trois  dimensions, 
dont  la  conductibilité  électrique  varie  continûment  d'un  point  à 
un  autre,  on  fait  passer  un  courant  d'intensité  I  d'un  point  A  à  un 
point  B,  et  qu'entre  deux  points  G  et  D  il  y  ail  une  différence  de 
potentiel  V,  on  obtiendra  la  même  différence  de  potentiel  entre  A 
et  B,  quand  on  fera  passer  de  G  en  D  un  courant  d'intensité  I.  Si 
les  points  G  et  D  appartiennent  à  une  ligne  ou  à  une  surface  de 
niveau  quand  le  courant  va  de  A  en  B,  A  et  B  seront  sur  une 
ligue  ou  sur  un«  surface  de  niveau,  quand  le  courant  va  de  G 
en  D. 

A.  BARTOLÏ.  —  Sur  le  courant  résiduel  fourni  par  de  faibles  électromolcurs 
et  sur  la  constitution  des  électrolytes^  p.  193-ai'i. 

11  s'agit  du  faible  courant  constant  qui  traverse  un  voltamètre 
à  eau  acidulée  et  à  lames  d'or  ou  de  platine,  quand  la  force  élec- 
tromotrice de  la  pile  est  inférieure  a  celle  qui,  d'après  les  données 
calorimétriques,  est  nécessaire  pour  produire  la  décomposition 
complète.  Dès  1879,  l'auteur  a  annoncé  que  ce  courant  est  d'au- 
tant plus  faible  que  la  force  électromotrice  de  la  pile  et  que  la 
surface  des  électrodes  sont  plus  petites,  mais  qu'il  augmente  rapi- 
dement avec  la  température.  Pour  un  même  voltamètre,  le  cou- 
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rant  résiduel  décroît  d'autant  plus  vite  avec  le  temps  que  la  résis- 
tance totale  du  circuit  est  plus  faible. 

Aujourd'hui,  M.  Bartoli  énonce  les  propositions  suivantes  qu'il 
a  vérifiées  par  de  nouvelles  expériences.  L'intensité  du  courant 
résiduel  est  sensiblement  indépendante  de  la  résistance  métallique 
interpolaire;  elle  est  proportionnelle  à  la  surface  des  électrodes, 
fft  parait  varier  comme  la  quatrième  puissance  de  la  force  électro- 
motrice  de  la  pile. 

M.  Bartoli  cherche  quelle  hypothèse  il  faut  faire  sur  la  nature* 
des  élcclrolytes  pour  rendre  compte  de  l'existence  du  courant  ré- 
siduel; il  paraît  s'arrêter  à  la  suivante,  que  l'on  trouvera  sans  doute 
bien  hardie  : 

Un  liquide  électroly tique  dont  la  molécule  exige  théorique- 
ment  une  quantité  de  chaleur  Q  pour  se  décomposer  contient 
un  certain  nombre  de  molécules  dont  la  décomposition  n'' exige 
qu  une  quantité  de  chaleur  moindre^  variable  pour  les  disperses 
molécules  de  Q  à  zéro. 

Rappelons  que  M.  Bcrlhelot  explique  la  possibilité  de  la  déconi- 
p(isitioii  par  les  actions  secondaires  des  produits  de  rôleclrolvsr 
sur  la  inalirre  des  électrodes  de  platine  ('). 

\.    lUinOLI    cl    <;.    l'AI'VSOGLI.  -    Sur    IVIcriroIvsc    des    roinposés    l»iiiiiir.> 
cl  <lc  divers  aulres  muipu'iés  ariJ<'s  cl  salins  enlrc  (J«'s   élcrlrodes  de  oharhon. 

Voici  les  principaux  résultats  de  ces  recherches  ('-^  )  : 
i"  Kn  };énéral,  dans  tous  les  liquides  dont  rélectrolyse  ne  dé- 
•;age  pas  d(î  roxNj^ène  à  l'anode,  le  charbon  de  bois  ou  de  cornue 
et  le  ^^raphilc  employ<*s  comme  électrode  positive  ne  se  désagrè- 
g<*nl  pas  et  n'éprouvent  pas  de  perle  de  poids  sensible.  Dans  le 
cas  contraire,  ils  se  désa«^rè;j;enl;  il  se  forme  de  l'acide  carbo- 
nicjue  et  de  l'oxyde  de  carbone  (dont  les  proportions  dépendent 
(le  rintensilé  du  courant  et  de  la  surface  du  charbon  positii)  el 
(raulrrs  prr)duils  qui  dlfTèrenl  suivant  la  nature  du  charbon. 


(' j  Noir  Journal  de  l*liy  sirène,    »'  >ûri<;,  l.  I,  p.  V|i. 
(')   ll/iil..  .»'  s«''rie,  l.  1.  p.  '>-\. 
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2"  Le  graphite  employé  comme  électrode  positive  ne  produit 
pas  de  coloration  dans  ces  derniers  liquides,  tandis  que  les  charbons 
de  bois  ou  de  cornue,  purifiés  par  Taction  du  chlore  à  haute  tempé- 
rature, produisent  une  coloration  noire  très  intense  dans  Teau,  les 
solutions  alcalines,  et  certains  acides  ou  sels. 

3  '  Dans  l'électrolyse  des  solutions  acides  ou  des  sels  neutres  qui 
dégagent  de  Toxygène  au  pôle  positif,  le  charbon  de  cornue  ou  de 
bois  fournit  (outre  Tacide  carbonique  et  Foxyde  de  carbone)  une 
substance  noire  désignée  par  les  auteurs  sous  le  nom  de  mello- 
gène,  dont  la  composition  correspond  à  la  formule  C'*H^O*  ou  à 
un  de  ses  multiples,  et  en  plus  des  traces  d'acide  benzocarbonique  ; 
dans  les  solutions  d'acide  phosphorique,  fluorhydrique,  d'anti- 
moniate  de  potasse,  on  obtient  une  substance  analogue  au  mello- 
gène,  mais  contenant  respectivement  du  phosphore,  du  fluor  ou  de 
Tantimoine. 

Au  contraire,  le  graphite  donne  de  l'acide  graphitique  C  *  H*0' 
ou  un  composé  analogue  contenant  du  phosphore^  du  fluor  ou  de 
Tantimoine. 

4'*  Le  charbon  de  bois,  de  cornue  ou  le  graphite  employés 
comme  électrode  positive  avec  les  électrolytes  alcalins  donnent  des 
acides  mcllique  C*^H<*0'2,  pyromellique  C'^^H^O*,  hydromel- 
lique  C«=^H'20«2  et  hydropyromellique  C«»fl"^0»,  ou  tout  au 
moins  un  isomère  de  ce  dernier  acide. 

|{.  FKLICÏ.  —  Noie  sur  une  rx|M'rirn«"c  (rAnipèrc,  p.  .»J3-  »ig. 

Pour  déterminer  la  valeur  de  l'exposant  /?,  qui  entre  dans  l'ex- 
pression de  l'action  électrodynamique  élémentaire,  Ampère  (*). 
avait  recours  à  Texpérience  suivante  :  trois  anneaux  circulaires  de 
rayons  p,  p',  p"  ont  leurs  centres  O,  O',  O"  sur  une  même  droite, 
sont  situés  dans  le  même  plan  et  disposés  de  telle  sorte  que  la  re- 
lation 

TTT?  _  _p  _  p' 

TTO"  "~  p'  ~  p 

soit  satisfaite.   Les  anneaux  extrêmes  sont  fixes,  Tanneau  moyen 


(')  Mémoires  de  l'Académie  des  Sciences,  i.  VI,  p.  197-198;  iSa.'J. 
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est  rendu  mobile  autour  d^un  axe  vertical  situé  sur  le  prolonge- 
ment de  l'un  de  ses  diamètres.  Tous  trois  sont  traversés  par  un 
même  courant,  et  Ton  constate  qu'il  y  a  équilibre  dans  celte  si- 
tuation et  que,  si  Ton  dérange  Tanneau  mobile,  il  revient  de  lui- 
même  à  sa  position  primitive. 

A  cette  expérience,  difficile  à  réaliser  et  qui  entraine  un  calcul 
assez  pénible,  Lamé  en  a  substitué  une  autre  qui  est  habituelle- 
ment décrite  dans  les  Traités  de  Physique.  M.  Felici  propose  de 
disposer  les  courants  circulaires  d'Ampère  verticalement  avec  leurs 
centres  sur  une  même  droite  horizontale.  Laissant  indéterminés  les 
deux  coefficients  numériques  h  et  n  de  la  formule  d'Ampère  et 
considérant  que  certains  termes  intégrés  de  o  à  an  deviennent  nuls 
dans  le  cas  actuel,  il  obtient  la  formule 

^,  ..,,,[  h      .       i         /•**coso^î5 

dans  laquelle  Z'  est  la  force  répulsive  entre  deux  courants  circu- 
laires parallèles,  de  rayons  p  et  p',  normaux  à  la  ligne  qui  joint 
leurs  centres  et  situés  eux-mêmes  à  la  distance  z' .  On  a,  en  outre, 

.'2    -       .'1  .i       _   ,'2  \'l  -   -    t   't^''     i»n^- 

'  '  ci» 

Pour  un  autre  courant  circulaire  de  ravon  p",  à  la  distance  z", 
ou  aura  de  même 

'  '    V  «-,-1  /  :"■'-!  ./        A'"-  I' 


•/o''" 


Pour  que  Z'  =  Z",  il  faut  que  les  deux  relations 


^  V      _     j>  jy  -  [^  __        -*    ? 


z  .0 


'"f.' 


c'2  c'2  ï'/l^I)        '    r"./-l' 

V  w  ^  w 

soi(*nt  satisfaites.  Mais  l'expérience  (Irniontre  que 


."       ^'        ^'' * 


substituant  les  valeurs  de  z"  et  de  p"  qui  s'en  d<»duisenl   dans  les 
relations  précédentes,  on  obtient 


^"2  —    ill   c'i 


IL  NUOVO  CIWENTO. 


L'ex|)(^rienre  pt-iit  ôlre  réalisée  dans  les  cours  à  l'aide  d'un  ap- 
pareil que  M,  Felici  a  Jail  disposer  el  dont  le  dessin  ci-joint  rem- 
placera la  description  détaillée.  Le  conducteur  mobile  B  reçoit  le 
courant  des  bornes  M,  par  l'intermédiaire  des  augels  P  el  Q  dans 


lesquels  plongent  deux  pointes  en  communication  avec  les  deux 
bouts  du  conducteur.  Une  suspension  bifilaire  supporte  le  con- 
ducteur annulaire  lî,  le  cadre  \Y,  le  contrepoids  S  et  le  miroir  g. 
Le  réglage  de  l'appareil  peut  se  faire  avec  exactitude,  el  la  con- 
dition de  l'équilibre  est  susceptible  de  vérification  précise,  à  la 
condition  d'employer  la  méthode  connue  de  Poggendorfi"  pour 
déterminer  la  position  du  système  mobile.  E.  Boity. 
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MESURE  DE  LA  DIFFÉBEHCE  DE  POTENTIEL  DES  COUCHES  ÉLECTRIQUES 
QUI  REGOUTREHT  DEUX  UQUIDES  AU  GQHTAGT; 

Par  mm.  E.  BICHAT  et  R.  BLONDLOT. 


IKTRODLCTIOW. 


On  possède  aujourd'hui  de  bonnes  déterminations  des  difTé- 
rences  électriques  entre  les  métaux  ;  au  contraire,  les  mesures  des 
différences  électriques  entre  un  métal  et  un  liquide,  ou  entre  deux 
liquides,  n'ont  été  l'objet  que  d'un  petit  nombre  de  recherches 
dont  les  résultats  sont  loin  d*étre  concordants.  On  peut  cepen- 
dant affirmer,  a  priori,  que  l'état  liquide  est  celui  dans  lequel  les 
corps  doivent  présenter  les  différences  électriques  les  plus  con- 
stantes. Un  corps  solide  conserve,  en  effet,  la  trace  de  toutes  les 
actions  mécaniques  qu'il  a  précédemment  subies  ;  ses  propriétés 
ne  dépendent  pas  uniquement  de  sa  nature  chimique  et  des  condi- 
tions dans  lesquelles  il  se  trouve  actuellement,  et,  pour  le  définir 
complètement,  il  faudrait  indiquer  toutes  les  particularités  de  son 
histoire.  C'est  ainsi  que  M.  Pellat  a  montré  (*)  que  l'état  phy- 
sique, l'écrouissagc  en  particulier,  peut  faire  varier  considérable- 
ment la  différence  électrique  entre  deux  métaux. 

Rien  de  pareil  n'existe  pour  un  liquide;  ses  propriétés  sont  par- 
faitement définies  par  sa  nature  chimique  et  par  les  conditions 
physiques  dans  lesquelles  il  se  trouve,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de 
tenir  compte  des  actions  mécaniques  qu'il  a  pu  subir  antérieure- 
ment. 

Il  résulte  de  là  que  l'élude  des  différences  électriques  entre 
tieux  liquides  doit  être  le  cas  le  plus  simple.  Malgré  cela,  les  re- 
cherches, très  peu  nombreuses  du  reste,  faites  jusqu'ici  à  ce  sujet, 
n'ont  conduit  qu'à  des  résultats  fort  incertains,  nous  pouvons 
même  dire  inexacts.  Ces  raisons  nous  ont  engagés  à  entreprendre 
le  présent  travail,  dont  le  but  est  la  détermination  des  différences 


(')  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences,  l.  LXXX,  p.  990; 
18S0. 

J.  de  P/ivs.,  a»  série,  l.  II.  (Décembre  i883.)  35 
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électriques  entre  les  liquides.  Nous  dirons  tout  de  suite  que  nos 
recherches  nous  ont  montré  que  ces  différences  sont,  en  réalité, 
parfaitement  constantes. 

Avant  d^cxposer  nos  expériences,  nous  examinerons  les  deux 
seuls  Mémoires  relatifs  à  notre  sujet. 

Le  première  tentative  a  été  faite  par  M.  R.  Kohlrausch  (*).  Nous 
lui  empruntons  la  description  de  ses  expériences  :  ce  Deux  pla- 
teaux de  verre  formant  condensateur  étaient  suspendus  l'un  au- 
dessus  de  Tautre  et  maintenus  séparés  par  trois  pastilles  de  gomme 
laque.  Au-dessous  du  plateau  inférieur  était  collée  une  feuille  de 
papier  à  filtre  imbibée  d^une  dissolution  concentrée  de  potasse 
caustique  ;  au-dessus  du  plateau  supérieur  était  collée  une  autre 
feuille  de  papier  imbibée  d'acide  azotique.  Après  avoir  mis  en 
communication  électrique  les  deux  liquides,  on  mesurait  la  charge 
de  la  feuille  de  papier  supérieure  au  moyen  d'un  électromètre. 
Pour  établir  la  communication  entre  les  liquides,  on  se  servait  d'un 
(il  imbibé  de  Tun  de  ces  liquides » 

Il  y  a  de  graves  objections  à  faire  à  cette  manière  de  procéder. 
En  premier  lieu ,  comme  le  font  remarquer  MM.  Ayrton  et 
Pcrry  (2),  remploi  des  feuilles  de  papier  imprégnées  des  liquides 
n'est  pas  équivalent  à  celui  des  surfaces  constituées  par  les  liquides 
eux-mêmes.  Dans  la  suite  de  ce  Mémoire,  nous  rapporterons  des 
expériences  qui  prouvent  que  cette  assimilation  conduit  en  eifet  à 
des  résultats  complètement  inexacts.  En  second  lieu,  les  plateaux 
de  verre  interposés  entre  les  deux  couches  liquides  peuvent  ap- 
porter des  perturbations  pro\enant,  soit  de  leur  électrisation  à  peu 
près  inévitable,  soit  des  diflérents  contacts  que  leur  présence  in- 
troduit; il  est  impossible  de  prévoir  la  grandeur  de  ces  pertur- 
bations. 

Après  M.  Kohlrausch,  les  seuls  physiciens  qui  se  soient  occupés 
de  la  question  sont  MM.  Ayrton  et  Perry.  Ils  ont  appliqué  à  la 
mesure  des  difl'érences  électriques  entre  les  liquides  le  procédé 
qu'ils  avaient  employé  pour  le  cas  de  deux  métaux  (').  Nous  ne 
décrirons  pas  leur  appareil,   qui  est  très  compliqué.  Nous  ferons 


(')  I*oggendorff  Annalen,  t.  L\X1\,  p.  200;  i8îo. 

(-)  Philosophical  Transactions  of  the  royal  Society ,  Pari.  I,  p.  lO;  1880. 

(')  Mciiioire  précédemment  cité. 
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remarquer  avec  M.  Pellat(*)  que  «  celle  mélhode  nécessilerail, 
pour  fournir  des  résullals  exacts,  une  disposilion  mécanique  par- 
faile  el  un  isolement  absolu  des  plaleaux.  La  longueur  de  l'expé- 
rience rend  celle  dernière  condilion  indispensable;  la  complication 
de  la  disposition  expérimenlale  rend  la  première  difficile  à  réaliser 
d'une  façon  suffisante.  »  Nous  ajoulerons  que,  dans  le  cas  des  li- 
quides, comme  le  dil  d'ailleurs  M.  Wiedemann  (*'*),  il  y  a  une 
grave  cause  d'erreur  en  plus.  Il  esl  difficile  d'évilerque  les  vapeurs 
émises  par  les  liquides  ne  se  condensenl  sur  les  plaleaux  métalli- 
ques qui  sonl  placés  au-dessus  à  une  dislance  de  o",oo8  seule- 
menl.  La  couche  la  plus  imperceplible  de  buée  peut  changer  les 
nombres  du  tout  au  tout.  Aussi  M\L  Ayrlon  et  Perry  ont-ils 
trouvé  des  écarts  considérables  entre  les  déterminations  successives 
d'une  même  diflérence  électrique.  Nous  dirons,  dès  maintenant, 
qu'il  n'y  a  aucune  concordance  entre  les  nombres  donnés  par  ces 
deux  physiciens  et  les  nôtres. 

Avant  de  passer  à  l'exposition  de  nos  propres  expériences,  nous 
rappellerons  quelle  est  la  signification  physique  précise  des  me- 
sures effectuées  à  l'aide  des  méthodes  éleclromélriques  analogues 
à  celles  de  Volta,  mesures  que  l'illustre  physicien  considérait,  a 
priori,  comme  représenlant  la  différence  de  potentiel  de  deux 
corps  en  contact. 

Maxwell  (')  a,  le  premier,  exprimé  un  doute  à  cet  égard.  On  a, 
en  effet,  des  raisons  plausibles  de  penser  (|ue  rélectricité  qui  revêt 
un  conducteur  se  trouve,  non  pas  dans  l'intérieur  même  de  ce 
conducteur,  mais  bien  dans  la  couche  du  milieu  isolant  immédia- 
tement en  contact  avec  lui.  Soient  donc  deux  corps  M  et  M',  dont 
on  mesure  la  différence  électrique  par  un  procédé  analogue  à 
celui  de  Volta.  L'expérience  étant  faite  dans  l'air,  on  mesure,  par 
le  fait,  la  différence  entre  le  polenticl  dans  Tair  près  de  la  sur- 
face de  M  el  le  potentiel  dans  l'air  près  de  la  surface  de  M'. 
On  mesure  donc,  M  et  M'  étant  en  contact,  la  somme  des  trois 
différences  :  air  |  M  -H  M  |  M'  +-  M'  |  air.  Comme  on  ne  peut  pas 
affirmer    a   priori  que   les   différences   air  |  M  et  M'|  air    sont 


(•)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  p.  17;  1881. 

(')  (i.  \Viedema:(n,  Die  Lehre  iio/i  der  Elektricitdty  l.  I,  p.  ïMix  i88i. 

(^)  Electrtcian,  a6  avril  1879  {Lettre  sur  le  potentiel). 
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nulles,  ni  même  que  leur  somme  algébrique  est  nulle,  il  en  résulta 
que  Ton  ne  sait  pas  si  le  nombre  fourni  par  Texpérience  donne  la 
différence  M  |  M'  :  on  doit  dire  avec  M.  Pellat  (  *  )  que  ce  nombre 
représente,  en  réalité,  la  différence  de  potentiel  des  couches  élec- 
triques qui  recouvrent  les  deux  conducteurs  en  contact  et  en  équi- 
libre. 

Dans  les  recherches  que  nous  allons  maintenant  exposer,  Teffet 
de  Tair  existe  aussi  bien  que  dans  les  mesures  faites  à  la  manière 
de  Vol  ta.  Aussi,  comme  le  montre  la  théorie  que  nous  allons 
exposer,  les  nombres  que  nous  avons  obtenus  repn'sentent-ils  la 
différence  apparente  Ae%  liquides,  c*est-à-dire  la  différence  entre 
les  potentiels  des  couches  électriques  qui  recouvrent  les  deux 
liquides. 

PRINCIPE    DE    LA    MÉTHODE. 

Première  expérience,  —  Soient  {Jig-  i)  deux  vases  X  et  Y 
contenant  un  même  liquide  L  et  réunis  par  un  siphon;  dans  ces 

Fig.   I. 


P, 


■       -    I 


vases  plongent  des  cleclrodes  en  plaliiic  P|  et  Pj,  rcspeclivemcnl 
en  relation  avec  les  d(»ux  paires  de  quadrants  d'un  élcclronièlrc 
Tlionison-Mascarl  que  Ton  observe  à  Taide  d'une  luneUe  et  d'une 
rrglc  divisée.  L'aiguille  prend  une  certaine  position  d'équilibre, 
un  peu  dilTérenle  en  grncral  du  zéro  de  Irleclronièlre,  parce  que 
les  deux  pLlines  ne  sont  pas  compièlenicnl  identiques.  En  dépla- 


(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  p.  8;  i8^i. 
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çant  légèrement  la  règle  divisée,    on  fail  coïncider  une  division 
quelconque,  /i,  avec  le  fil  du  réticule  de  la  lunette. 

Seconde  expérience.  —  Enlevons  le  siphon  ;  disposons  {Jig^  a) 
un  troisième  vase  Z  contenant  un  liquide  L',  et  relions  les  deux 
vases  X  et  Z  au  moyen  d'un  siphon  fermé  par  une  membrane  et 
rempli  du  liquide  L.  Supposons  que,  par  un  moyen  quelconque, 
on  soit  arrivé  à  rendre  égaux  les  potentiels  des  couches  d'air  qui 
recouvrent  les  liquides  L'  et  L  contenus  dans  les  vases  Z  et  Y;  la 
différence  entre  les  potentiels  des  électrodes  Pj  et  P^  n'est  plus  la 
même  que  dans  la  première  expérience  ;  elle  est  augmentée  de  la 


Fig.  a. 


différence  électrique  vraie  A  |  A'  des  liquides  résultant  de  leur  con- 
tact en  C,  plus  la  différence  électrique  U  |  air,  plus  enfin  la  diffé- 
rence air|L.  Cette  somme  n'est  autre  chose  que  la  différence  appa- 
rente entre  les  deux  liquides,  et  que  nous  désignerons  par  L  |  L'. 
Par  suite,  Taiguille  de  Télectromètre  prend  une  nouvelle  position 
d'équilibre. 

Intercalons  maintenant  entre  P|  et  la  paire  de  quadrants  (i,  i) 
une  force  électromotrice  fournie  par  une  pile,  force  électromo- 
trice variable  à  volonté,  et  dont  on  connaisse  toujours  la  valeur  ; 
en  lui  donnant  un  sens  convenable  et  en  la  modifiant  peu  à  peu, 
nous  pouvons  ramener  l'aiguille  à  une  position  telle,  que  le  fil  du 
réticule  coïncide  de  nouveau  avec  la  division  n,  U  y  a  alors  com- 
pensation entre  la  force  électromotrice  due  à  la  pile  et  la  différence 
électrique  L  |  U ,  La  lecture  de  la  force  électromotrice  due  à  la 
pile  donne  donc  le  sens  de  la  valeur  numérique  de  L|  U , 
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Tel  est  le  principe  de  noire  méthode;  il  reste  à  expliquer  com- 
ment nous  sommes  arrivés  à  égaliser  les  potentiels  des  couclies 
d'air  qui  recouvrent  le  liquide  L  du  vase  Y  et  le  liquide  L'  du 
vase  Z. 

Le  procédé  auquel  nous  avons  eu  recours  repose  sur  l'emploi  de 

Fig.  3  et  3  bis. 


B 


\ 


*    »  M 


r='i; 


l'appareil  à  gouttes  imaginé  par  Sir  W.  Tliomson  pour  l'étude  de 
réleclricité  atmosphérique.  Un  luhe  de  verre  M^{fig,  3),  de  o™,of 
de  diamètre  et  de  o"*,'{o  de  longueur,  est  fixé  verticalement.  Il  est 
rétréci  à  la  partie  supérieure  {Jig-  3  />/.?),  do  façon  à  former  une 
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sorle  de  cloche  percée  en  son  milieu  d'une  ouverture  A  de  o"*,oi 
de  diamètre  environ.  Un  manchon  C  entoure  Textrémitc^  supérieure 
du  tuhe  auquel  il  est  fixé  au  moyen  d^un  bouchon  annulaire.  Dans 
le  vase  circulaire  ainsi  formé  autour  de  l'ouverture  A,  on  fait  arriver 
un  liquide  L  provenant  d'un  réservoir  quelconque;  Torifice  A  fait 
alors  Tofiice  de  trop-plein  et  le  liquide  ruisselle  le  long  des  parois 
intérieures  du  tube  AB  {fig  3  et  3  6m),  de  façon  à  le  revêtir  com- 
plètement. On  a  ainsi  réalisé  un  corps  creux  sensiblement  fermé, 
dont  la  paroi  interne  est  constituée  par  le  liquide  L. 

D'autre  part,  un  flacon  F,  isolé,  contenant  l'autre  liquide  L',  est 
muni  d'un  tube  T  vertical,  dont  l'ouverture  effilée  o  {fig^  3  bis) 
vient  déboucher  au  niveau  de  l'ouverture  A.  Le  jet  liquide  qui 
s'échappe  par  cette  ouverture  reste  d'abord  continu  sur  une  lon- 
gueur de  o",o4  à  o",  o5  jusqu'en  M;  puis,  en  ce  point,  il  se  sépare 
en  gouttelettes. 

L'appareil  étant  ainsi  disposé,  on  sait  que  le  potentiel  de  la 
couche  d'air  qui  recouvre  le  liquide  U  du  flacon  F  se  modifle  par 
le  jeu  de  l'écoulement,  de  manière  à  atteindre  rapidement  la  valeur 
du  potentiel  de  la  couche  d'air  qui  recouvre  le  liquide  L.  Les 
deux  couches  d'air  qui  recouvrent  les  liquides  L  et  L'  sont  ainsi 
amenées  au  même  potentiel. 

D'après  ce  qui  précède,  pour  réaliser  l'égalisation,  que  nous 
avons  supposée  dans  la  seconde  expérience,  des  potentiels  des 
couches  qui  recouvrent  les  liquides  L  et  U  contenus  dans  les  vases 
Z  et  Y  de  la  Jig,  a,  il  suffira  de  les  faire  communiquer  par  des 
siphons,  respectivement  avec  les  liquides  L  et  L'  de  l'appareil  à 
écoulement  que  nous  venons  de  décrire. 

DESCRIPTION    DB    l'aPPABEIL    ET    MARCHE    DBS    EXPÉRIENCES. 

Voici  comment  nous  avons  réalisé  les  expériences  dont  la  théorie 
vient  d'être  donnée.  La  Jig,  4  représente  l'ensemble  de  l'ap- 
pareil :  AB  est  le  gros  tube  dont  la  paroi  intérieure  est  constam- 
ment revêtue  par  le  liquide  L*,  ce  dernier  provient  d'un  grand  fla- 
con S  d'environ  25**'  de  capacité.  Le  vase  annulaire  CC  com- 
munique par  le  siphon  s  avec  le  vase  Y,  qui  contient  aussi  le 
liquide  L  et  dans  lequel  plonge  l'électrode  Pj. 

F  est  le  flacon  contenant  le  liquide  L' qui  s'écoule  par  le  tube  T. 
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Il  est  indispensable  que  ce  flacon  soil  bien  isolé;  nous  avons  ob- 
tenu ce  résultat  en  le  supportant  par  uq  îsoloîr  Thomson-Mas- 
cart.  Le  tube  T  a  une  longueur  de  o^gôo  :  cette  grande  longueur 


Fig.  4. 


est  nécessitée  par  la  condition  que  la  séparation  du  jcl  en  gouttes 
ne  se  produise  qu'à  o^^o^  ou  o"',o5  au-dessous  de  l'orifice  A  du 
lube,  ce  qui  n'a  lieu  que  si  la  pression  sons  laquelle  se  faili'écou- 
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Icmenl  atteint  o'^jôo  à  o"*,8o.  Le  flacon  F  communique  par  le  si- 
phon s'y  fermé  à  son  extrémité  m  par  une  membrane  et  rempli  du 
liquide  L,  avec  le  vase  X  qui  contient  lui-même  le  liquide  L  etTé- 
leclrode  P|.  Chacune  des  électrodes  P|  et  P2  est  form  e  d'un  fil 
de  platine  scellé  dans  un  tube  de  verre. 

Pour  obtenir  la  force  électromotrice  variable  et  connue  dont 
nous  avions  besoin  pour  la  compensation,  nous  avons  eu  recours 
au  procédé  habituel  de  la  dérivation.  Le  courant  d'un  élément 
Daniell  D  de  grandes  dimensions  traverse  une  boîte  de  résistance 
HIK  où  Ton  a  débouché  la  résistance  1000  ohms  entre  les  points  H 
et  L  Le  pôle  K.  de  la  pile  est  mis  en  communication  métallique 
avec  Télectrode  P2  ;  un  second  fil  relie  le  point  I  à  Tune  des  paires 
de  quadrants  (2,  2)  de  l'électromètre  ;  Taulre  paire  de  quadrants 
(],  1),  est  reliée  par  un  fil  métallique  à  Télectrode  P|.  Désignons 
par  r  la  résistance  que  Ton  a  débouchée  en  IGK,  la  force  électro- 

motrice  entre  les  points  I  et  K  est  D >  D  représentant  la 

*  1000 -h  r  '^ 

force  électromotrice  de  l'élément  Daniell.  [La  pile  employée  était 
d'assez  grande  dimension  pour  que  sa  résistance,  voisine  de  i  ohm, 
fût  négligeable  vis-à-vis  de  (1000  -+-  r)  ohms.] 

L'aiguille  de  l'élcctromètre  était  chargée  au  moyen  d'une  pile 
de  170  éléments  Volta. 

La  sensibilité  de  notre  instrument  était  telle  qu'une  différence 
de  potentiel  de  i  à  2  millièmes  de  Daniell  était  visible.  Avec  cette 
grande  sensibilité,  l'emploi  de  l'électromètre  devient,  il  est  vrai, 
très  difficile  \  nous  avons  observé  quelquefois  des  mouvements 
spontanés  se  produisant  lentement,  et  dont  la  cause  ne  nous  est 
pas  parfaitement  connue.  Toutefois  aucune  inexactitude  appré- 
ciable ne  résulte  de  ce  mouvement  de  l'aiguille,  si  l'on  fait  suc- 
céder rapidement  les  deux  expériences  qui  constituent  la  détermi- 
nation dune  diiïerence  électrique.  Nous  nous  en  assurions  du 
reste  toujours  en  répétant  la  première  expérience  après  avoir 
efi'ectué  la  seconde  :  la  plupart  du  temps  cette  troisième  expérience 
donnait  le  môme  nombre  que  la  première  ;  dans  le  cas  contraire, 
la  détermination  était  rejetée. 

Pour  éviter  l'influence  perturbatrice  exercée  sur  la  partie  isolée 
de  l'appareil  par  les  mouvements  de  l'observateur  placé  à  la  lunette 
de  l'électromètre,  on  avait  interposé  un  grand  écran  conducteur. 

Comme  exemple  de  la  marche  d'une  expérience,  nous  prendrons 
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la  dé lermi nation  de  la  diirérence  électrique  entre  une  dissolution 
de  sulfate  de  soude  contenant  jj  en  poids  de  sulfate  de  soude,  et 
l'eau  acidulée  au  -^  en  volume. 

On  remplit  le  grand  flacon  S  de  la  dissolution  de  sulfate  de 
soude  et  le  petit  flacon  F  de  l'eau  acidulée.  On  remplit  les  vases 
X  et  Y  de  sulfate  de  soude.  On  réunit  les  deux  vases  X  et 
Y  au  moyen  du  grand  siphon  UU,  représenté  en  pointillé  sur  la 
figure,  et  rempli  de  la  dissolution  de  sulfate  de  soude.  On  amène, 
en  déplaçant  la  règle  graduée,  la  division  ao,  milieu  de  cette 
règle,  en  coïncidence  avec  le  fil  vertical  du  réticule. 

Cela  fait,  on  ouvre  d'abord  largement  le  robinet  du  flacon  S  de 
manière  à  bien  mouiller  le  tube  AB;  on  diminue  ensuite  l'écoule- 
ment, de  façon  toutefois  à  maintenir  un  mouillage  parfait,  ce  qui 
peut  se  faire  avec  un  écoulement  faible.  On  ouvre  alors  le  robinet 
du  flacon  F^  puis  on  enlève  le  grand  siphon  U.  (Ce  siphon  est 
fermé  à  Tune  de  ses  extrémités  par  une  membrane  pour  permettre 
de  le  transporter  sans  qu'il  se  vide).  On  voit  alors  les  divisions  se 
déplacer  lentement  devant  le  réticule,  jusqu'à  ce  qu'enfin,  le  jeu 
de  l'écoulement  a}'ant  amené  l'égalisation,  ce  déplacement  cesse. 

On  enlève  une  cheville  quelconque  de  la  boîte  de  résistance 
entre  les  points  I  et  K.  Si  l'écart  diminue,  cela  indique  que  la 
compensation  est  disposée  dans  un  sens  convenable;  si  l'écart 
augmente,  on  dispose  la  pile  D  en  sens  inverse.  On  enlève  alors 
des  chevilles  de  la  boîte  jusqu'au  moment  où  le  fil  du  réticule 
coïncide  de  nouveau  avec  l'image  de  la  division  0,0. 

On  trouve  ainsi  que  la  résistance  /*  entre  les  points  I  et  K  es! 
148  ohms. 

Comme  contrôle  du  bon  fonctionnement  de  rélectromètre,  pen- 
dant l'expîTience,  on  replace  ensuite  le  grand  siphon  U,  et  l'on 
constate  que,  en  remettant  les  chevilles  que  l'on  a  enlevées,  de 
manière  à  annuler  r,  Tiinage  de  la  division  ao  revient  coïncider 
avec  le  fil  du  rtHicule. 

La  force  électromotrice  de  compensation  est  ainsi 


ii8 


I)  =  ()'»,  !•/«()('). 


1000  -r-  I  \H 

Le  sens  delà  compensation  montre  que  c'est  Teau  acidulée  qui  e^t 

(•)  La  forrc  ôlerlromolricc  de  nolro  l'Iéiiicnt  Oanit'H,  évaluée  pur  rtnnparaisoii 
il  celle  d'un  élém«Mil  Laiinior-CIark,  avait  pour  valeur  r"'',i33. 
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positive.  On  a  donc 

Eau  acidulée  |  sulfate  de  soude  --  —  o**,  i'j.Sg. 

En  répétant  plusieurs  fois  la  détermination  précédente,  nous 
avons  trouvé  des  compensations  variant  entre -j^^  =  o,  13189  ^* 
Y^  =  o,  i3o4,  nombres  dont  la  différence  est  de  Tordre  des  er- 
reurs provenant  de  la  limite  de  sensibilité  de  notre  électromètre. 
L'un  ou  Taulre  de  ces  nombres  représente  donc  la  différence 
électrique  cherchée,  avec  une  approximation  de  i  a  q  millièmes  de 
Daniell.  Nous  adopterons  pour  la  valeur  de  la  différence  :  eau 
acidulée  |  sulfate  de  soude,  la  moyenne  entre  ces  deux  nombres, 
soit  :  —  o"*,  19.96  (*) 

KXPÉRIBHCRS    IfiSTITUÉES     DAHS     LE    BUT     DE    YÉRIFIRR    L^BXACTITUDE 
DE    LA    MÉTHODE   ET   LE  BON    FOMCTIOMNEMEITT    DE    l'apPAREIL. 

1°  Si  les  liquides  L  et  L'  sont  identiques,  au  lieu  d'être  diffé- 
rents, la  mesure  de  leur  différence  électrique  effectuée  au  moyen 
de  l'appareil  doit  donner  zéro.  C'est  ce  que  nous  avons  vérifié  avec 
une  exactitude  absolue  en  prenant  pour  le  liquide  L  et  pour  le  li- 
quide U  une  même  dissolution  de  sulfate  de  soude.  Nous  avons 
eu  soin  de  répéter  celte  expérience  de  contrôle  avant  et  après 
chacune  des  déterminations  de  différence  électrique  que  nous 
avons  effectuées. 

Il  faut  remarquer  que  l'on  ne  pourrait  pas  employer  l'eau  pour 
faire  cette  expérience  :  nous  avons  constaté  en  effet  que,  lors  de 
l'écoulement  de  l'eau  pure  du  vase  annulaire  CC  dans  le  tube  AB, 
une  force  éleclromotrice  du  genre  de  celles  qui  ont  été  observées 
par  MM.  Quincke  et  J.  Elster  (^)  et  pouvant  atteindre  -pj—  de  Da- 
niell, se  produit  enire  les  points  A  et  B.  L'existence  de  cette  force 
électromotrice  apporte  une  perturbation,  et  l'expérience  précé- 
dente de  contrôle  ne  réussit  plus  exactement.  Comme,  d'après 
M.  Quincke,  ces  forces  électromotrîces  deviennent  exlrêmement 
faibles  avec  des  liquides  bons  conducteurs,   nous  avons  été  con- 


(')  Rappelons  que  ce  nombre  et  tous  ceux  qui  suivent  représentent  des  dllFé- 
rences  apparentes. 
(*)  Annales  de  Wiedemnnn,  1879. 
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duits  à  emplo^^er,  à  la  place  de  Teau,  une  dissolution  de  sulfalede 
soude;  nous  avons  alors  constaté  en  effet  la  disparition  complète 
de  la  perturbation. 

Nous  avons  aussi  cherché  s'il  était  permis  de  substituer,  comme 
le  faisait  M.  Kohlrausch,  à  la  surface  d'un  liquide  celle  d'une 
feuille  de  papier  imprégnée  de  ce  même  liquide.  Pour  cela,  nous 
avons  garni  Tintérieur  du  tube  AB  d'une  feuille  de  papier  à  filtrer 
imprégnée  de  la  dissolution  de  sulfate  de  soude.  Nous  avons  con- 
staté que  Texpérience  de  contrôle  précédente  ne  réussit  plus:  au 
lieu  de  trouver  une  différence  nulle,  on  obtient  des  nombres  irré- 
guliersy  toujours  dans  le  même  sens.  Ce  résultat  met  hors  de  doute 
rinfluence  du  papier  et  montre  que  la  méthode  de  M.  Kohlrausch 
est  tout  à  fait  incorrecte. 

2"  La  théorie  indique  que  la  position  du  point  M  où  s'effectue 
la  séparation  des  gouttes  doit  être  sans  influence  sensible,  pourvu 
que,  du  point  M,  on  voie  les  deux  ouvertures  du  tube  AB  sous  un 
angle  suffisamment  petit.  Nous  avons  vu,  en  eflet,  que  rexpérience 
faite  avec  deux  liquides  déterminés  donne  un  résultat  constant, 
sans  que  Ton  ait  besoin  de  prendre  aucune  précaution  pour  que  la 
séparation  des  gouttes  se  fasse  en  un  point  exactement  déterminé 
du  tube.  La  position  de  ce  point  variait  cependant  d'une  expé- 
rience à  l'autre  de  plusieurs  centimètres,  d'une  part  par  suite  du 
changement  fortuit  de  la  position  du  flacon  F  dans  les  diflereiites 
expériences,  et,  d'autre  part,  parce  que,  le  flacon  F  étant  plus  ou 
moins  rempli,  la  longueur  de  la  portion  continue  dujet  n'était  pas 
toujours  la  même. 

3**  Nous  avons  recherché  si  la  vitesse  d'écoulement,  soit  du  li- 
quide du  flacon  F,  soit  du  liquide  qui  ruisselle  à  Tinlérieur  du 
tube  AB,  avait  une  influence  sur  les  nombres  obtenus  à  l'aide  de 
notre  appareil.  Bien  que  nous  ayons  fait  varier  l'une  et  l'autre  de 
ces  vitesses  dans  des  limites  aussi  étendues  que  le  comportait  la 
disposition  de  notre  appareil,  nous  n'avons  constaté  aucune  in- 
fluence. Si  même  on  arrête  complètement  récoulement  du  liquide 
dans  le  tube  AB,  ce  tube  reste  suffisamment  mouillé  pendant  un 
certain  temps,  cl  Ton  peut  constater  que,  la  vitesse  étant  alors  sen- 
siblement nulle,  l'expérience  donne  encore  le  même  nombre. 

4"  Il  est  évident  a  priori  que  l'on  peut  intervertir  le  rôle  des 
deux    liquides    dans    une  détermination.  Si  nous  reprenons,  par 
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exemple,  la  mesure  citée  plus  haut  de  la  difierence  eau  aci- 
dulée I  sulfate  de  soude,  on  peut  reffectucr  de  deux  façons  :  ou 
bien,  comme  nous  Tavons  indiqué,  en  mouillant  le  tube  AB  avec 
la  dissolution  de  sulfate  de  soude,  Teau  acidulée  étant  dans  le 
flacon  F;  ou  bien  en  mouillant  le  tube  avec  l'eau  acidulée  et  en 
remplissant  le  flacon  F  de  la  dissolution  de  sulfate  de  soude.  Dans 
un  cas  comme  dans  l'autre,  nous  avons  trouvé  des  compensations 
variant  entre  ^j^ï  ^^"îTTïï?  noiivelle  confirmation  du  bon  fonction- 
nement de  notre  appareil. 

SIMPLIFICATION      DE    LA     nECHERCHE     DES     DlFFÉnEXCES     ÉLECTRIQUES 

ENTRE    LES    DlVEnS    LIQUIDES. 

Il  est  aisé  de  voir  qu'il  suffit,  pour  connaître  les  diflerences  des 
liquides  L',  L",  U",  ...,  pris  deux  à  deux,  de  déterminer,  par  la 
méthode  précédente,  la  difierence  électrique  entre  chacun  de  ces 

Fig.  5. 


liquides  et  un  liquide  quelconque  L,  toujours  le  môme.  En  effet, 
soit  à  trouver  la  différence  L' |  L'',  en  supposant  que  Ton  connaisse 
les  différences  L|L'etL|L",.  Formons  une  pile  constituée  de  la 
manière  suivante  :  le  vase  (3)  (/fi,'.  5)  contient  le  liquide  L';  le  vase 
(4)  contient  le  liquide  U.  Ces  deux  vases  sont  réunis  par  un  si- 
phon formé  par  une  membrane  et  rempli  du  liquide  L'.  Les  vases 
(•>.)et  (5)  contieniienlle  liquide  L  ;  ils  sont  reliés  par  deux  siphons 
munis  de  membranes  et  remplis  du  li(|uide  L,  respectivement  îiux 
v.usrs  (:Vj  et  (4).  Les  vases  (i)  et  (6)  contiennent  également  le  li- 
quide L  et  sont  réunis  par  des  siphons  aux  vases  (u)  et  (5).  Dans 
les  vases  (i)  et(())  plongent  deux  fils  de  platine  P  et  F  scellés 
diins  des  tubes  de  verre.  Par  suite  de  Tinlerposition  des  vases  (•>.) 
et  (:>),  aucune  trace  des  liquides  L'  et  U  ne  peut  parvenir  jusqu'au 
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voisinage  des  éleclrodes,  qui  restent  ainsi  plongées  dans  le  liquida 
L  toujours  parfaitement  pur. 

Mesurons,  par  le  procédé  ordinaire  de  compensation,  la  forer 
électromotrice  de  cette  pile,  définie  par  la  différence  de  potentiel 
entre  les  électrodes  P  el  I^  ou  Vp  —  Vp».  Soit  E  celte  force  élec- 
tromotrice <;n  Danicll.  On  a 

E  =  L  I  P  -r-  L'  I  L  -  -  L'  I  L'  +■  L  |  U  :-  P'  |L  («  ). 

Nous  représentons  les  deux  platines  par  des  lettres  différentes 
P  et  P',  parce  qu'en  réalité  ils  ne  sont  jamais  identiques,  et  que, 
par  suite,  les  différences  P  |  L  et  P'  |  L  n'ont  pas  la  même  valeur, 
f^ermutons  maintenant  les  vases  (i)  el  (6);  mesurons  de  nouveau 
la  force  électromotrice  de  la  pile;  c'est-à-dire,  cette  fois,  Vp-  —  Vp. 
Soit  E|  cette  force  électromotrice.  On  a 

F:,  ..  L|P    -L'|L      L'|L'-^L|L'      F|L. 

\joutant  E  et  E| ,  il  vient 

E      E,  .-  2[L'|L--  l/|I/      L|l/], 
(Ton  Ton  tire 


Or  on  connaîl,  par  hvpollièsr,  les  différences  L  |  L'  el  L  |  U'  ;  lii 
différence  U\  IJ  esl  donc  délerniince  (-). 

Par  consécjuenl,  il  suffira  de  mesurer,  au  niONcn  de  noire  appa- 


(')  Celle  r(|uati()n  csl  vraie  aussi  bien  pour  les  (lilIVTenees  apparentes  dont  il 
e>l  iei  queslion  que  p'rnr  les  tlillVreuccs  vraies,  l'oir  Pi.llat,  Mémoire  déjà  cilé, 
p.    12\. 

(^)  On  peut  procéder  d'une  façon  un  peu  différente.  Après  a\oir  mesuré  E,  on 
erdéve  les  siphons  qui  font  eommuniquer  les  vases  (i)  vl  («>)  a\ee  U?  resle  do  la 
eliahie,  et  l'on  réunit  ces  vases  au  moyen  d'un  siphon  rempli  du  liquide  L.  Puis 
on  mesure  direclemcnl  la  force  élerlromolrice  de  cetle  pile.  Soit  c:  on  a 


e       I.  I  P  -    !>'  I  L. 

Ko  subslituant  dans  la  valeur  de  K,  on  a 

K       e  -    W  I  L-    L"  I  L'-    L  |  1/, 

é(|uatioii  où  tout  est  connu,  excepté  L"  \  L',  qui  se  trouve  par  cela  même  déter 
miné. 
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reil  à  goulles,  les  dilïV'rences  électriques  entre  un  liquide  L  et  les 
différents  liquides.  On  peut  done  laisser  dans  le  flacon  S  toujours 
le  même  liquide  L. 

Comme  liquide  de  comparaison,  nous  avons  choisi  une  dis- 
solution de  sulfate  de  soude  formée  de  :  i  partie  en  poids  de 
sulfate  de  soude  et  de  i>-4  parlies  en  poids  d'eau.  La  raison  de 
ce  choix  est  que,  le  sulfate  de  soude  étant  un  sel  neutre  formé  par 
un  acide  et  une  hase  très  énerj^^iques,  on  pouvait  le  mettre  en  con- 
tact avec  la  plupart  des  liquides  (acides,  hases  ou  dissolutions  sa- 
lines), sans  qu'il  en  résultât  d'action  chimique.  Si,  en  effet,  on 
avait  mis  en  contact  deux  liquides  aj^issant  chimiquement  l'un  sur 
Tautre,  il  y  aurait  eu  production  de  composés  chimiques  nouveaux 
interposés,  en  sorte  que  Ton  n'aurait  pas  eu,  en  réalité,  affaire  au 
contact  pur  et  simple  des  deux  liquides. 

Notre  appareil  nous  permettant  d'ailleurs  de  mesurer  direc- 
tement la  dilfércnce  électrique  entre  les  deux  liquides  U  et  L"  eux- 
mêmes,  il  en  résultait  un  contrôle  précieux  de  l'exactitude  de  nos 
mesures.  Le  nomhre  donné  par  la  mesure  directe  doit  être  égal  au 
nomhre  fourni  par  le  procédé  indirect  que  nous  venons  de  décrire. 
Mous  donnerons  comme  exemple  la  détermination  de  la  différence 
électrique  entre  l'acide  azotique  ordinaire  et  l'eau  acidulée  au  J^^ 
en  volume  par  l'acide  sulfurique. 

Nous  avons  trouvé  directement  : 

Eau  a('i<lulce  |  Acide  azotique  ~       0,480. 

D'autre  part,  nous  avons  employé  la  méthode  indirecte  précé- 
demment décrite,  en  prenant  comme  liquide  de  comparaison  notre 
dissolution  de  sulfate  de  soude.  Désignons,  comme  plus  haut,  cette 
dissolution  par  la  lettreL;  désignons  l'eau  acidulée  parL' ctTacide 
azotique  par  L". 

Pour  appliquer  la  formule  (i),  nous  avons  déterminé  directement 
les  diflérences  L'  |  L  et  L"  |  L,  et  nous  avons  trouvé  : 

\J  I  L  ou  eau  acidulée      |  Sulfate  de  soude  r   —  o,rjt96 
1/  I  L  ou  acide  azotique  |  Sulfate  de  soude  --  —  o,j()8 

Puis,  nous  avons  formé  une  pile,  comme  l'indique  la  fig,  4?  i*t 

nous  avons  trouvé 

E  =  —  OjO.JoJ, 

Ei=-t-o,oi4; 
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d'où,  en  remplaçant  dans  la  formule  (i)  : 

L'  I  L"  ou  eau  aciduK^e  |  Acide  azotique  ^-i-o,.{8i. 

Ce  dernier  nombre  ne  diffère  de  celui  qui  a  élé  obtenu  direc- 
tement que  d'une  quantité  inférieure  aux  erreurs  d'expérience. 

Toutes  les  déterminations  que  nous  avons  précédemment 
rapportées,  tant  les  mesures  directes  que  les  mesures  de  contrôle, 
montrent  que  les  différences  électriques  entre  les  liquides  sont 
parfaitement  constantes. 

Nous  ferons  du  reste  remarquer  qu'un  des  avantages  de  notre 
méthode  est  que  les  surfaces  liquides  sont  constamment  renou- 
velées et,  par  suite,  parfaitement  propres.  En  répandant,  à  dessein, 
des  poussières  dans  l'air  au  voisinage  de  l'appareil,  nous  avons 
constaté  directement  qu'elles  ne  produisent  aucune  perturbation. 

Nous  avons  aussi  cherché  quelle  pouvait  être  rinflucnce  de  la 
température  sur  les  différences  électriques  entre  les  liquides. 
Ayant  mesuré,  au  moyen  de  notre  appareil  à  écoulement,  la  diffé- 
rence électrique  entre  la  dissolution  normale  de  sulfate  de  soude  à 
5o"  et  cette  même  dissolution  à  la  température  du  laboratoire, 
nous  avons  trouvé  que  celte  différence  est  insensible.  On  peut  con- 
clure de  h\,  avec  beaucoup  de  vraisemblance,  que  rinfluencc  de  la 
température  est  insensible,  d'une  manière  g/'uérale.  En  lout  cas, 
toulcs  nos  déterminations  ont  été  falles  à  la  lempéraUire  du  labo- 
ratoire, qui  a  pu  varier,  dans  le  cours  des  recherches,  enlrc  i  9/^  cl 
i8'. 

RÉSULTATS    Kl  MÉIIIQIJES. 

Nous  reproduirons  d'abord  les  noinljres  déjà  cités  dans  ce  travail. 
Nous  désignerons,  dans  ce  qui  suit,  sous  le  nom  de  dissolution 
norma/c  de  sulfate  de  soude^  celle  <|ui  nous  a  servi  de  liciuidc 
de  comparaison,  et  qui  renferme  en  poids  773  de  siillah.'  de  soiub-  : 


\và\i  acidulée  par  l'acide 
suirurique,  au  -/y  en 
volume. 

A<*id(;  azotique  ordi- 
naire. 

Acide  azotique  ordi- 
n.iire. 


Dissolution  normale  de  ) 

suUale  de  soudi*  ....  \ 

dissolution  normale  de  ) 

suU.ite  de  soude  ....  j 

Kau  acidul/e  par  l'acide 
sulfurique,   au   y^,   en 

volume ' 


1»  v 

o,r^9  -  0,1  jO 


o,  )(j8  -    -o,r>77 


0,480  -^  —  o,5ii 
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>  =  — o,5o8=  —  0,575 

•  •  •  •       I 


Acide  chlorhydrique  pur 
du  commerce. 


Dissolution  normale  de 
sulfate  de  soude 


Cette  dernière  différence  semble  diminuer  à  mesure  que  Ton 
prolonge  TexpcTience,  ce  que  l'on  peut  attribuer  à  la  diffusion 
des  vapeurs  acides,  qui  sont  tr^s  abondantes. 


Dissolution  de  potasse  : 
loo*'  de  potasse  |>ure. 
SooK""  d'eau. 

Dissolution  de  potasse  : 
3oo8*"  de  potasse  pure. 
5oo'"î''  d'eau. 


Dissolution  normale  de  ) 
sulfate  de  soude j 

Dissolution  normale  de  ) 
sulfate  de  soude  ....    j 


—    i- 0,046  —     i-0,0'J'2 


—  -ho,i36  =  -+-0,  i5i 


On  voit  que  les  acides  et  la  potasse  donnent  des  résultats  de 
signes  contraires  par  rapport  à  la  dissolution  du  sulfate  de  soude. 
Les  nombres  relatifs  a  la  dissolution  de  potas.se  montrent,  d'une 
manière  bien  nette,  Tinfluence  de  la  concentration.  Il  y  a  lieu  de 
rechercher,  pour  les  différences  électriques,  une  loi  analogue  à 
celle  de  Biot  sur  le  pouvoir  rotatoire  des  dissolutions. 


Dissolution    de    sulfate 
de  zinc  : 
Soos*"   sulfate   de   zinc 

pur, 
goo?'  eau. 

Dissolution   saturée    de 
sulfate  de  cuivre. 

Dissolution    de    sulfate 
de  zinc  : 
Soos*"  sulfate  de  zinc 

pur, 
c^oo^'  eau. 


Dissolution  normale  de  / 


sulfate  de  soude  ....   ) 


Dissolution  normale  de  / 
sulfate  de  soude  ....    \ 


Dissolution  saturée  de  J 
sulfate  de  cuivre. . . .   j 


•  sensiblement  nulle 


sensiblement  nulle 


sensiblement  nulle 


Ce  dernier  résultat  a  été  obtenu  par  la  méthode  indirecte  en 
formant  une  pile  sulfate  de  soude,  sulfate  de  zinc,  sulfate  de 
cuivre,  sulfate  de  soude  avec  des  électrodes  en  platine.  La  force 
électromolrice  de  cette  pile  a  été  trouvée  égale  à  — o'*,oo25.  On 
ne  peut  conclure  de  là  que  la  différence  sulfate  de  cuivre-sulfale 
de  zinc  soit  :  — 0*^,0025.  Dans  les  mesures  faites  avec  TappareU 
à  écoulement,  on  ne  peut  pas  répondre  d'une  erreur  inférieure  à 
o'^,oo9..  Chacune  des  différences  sulfate  de  zinc-sulfate  de  soude, 
J.  de  P/ivs.,  1*  série,  t.  11.  (Décembre  i883.)  36 
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vl  sulfate  de  cuivre-sulfate  de  soude,  pourrait  donc  être  comprise 
entre  H-  o'^ooîî  et  — o'^jOoa.  On  pourrait,  par  suite,  se  tromper 
en  les  supposant  rigoureusement  nulles  et  en  attribuant  toute  la 
force  éleclromolrice  de  la  pile  à  la  différence  sulfate  de  cuivre- 
sulfate  de  zinc.  Tout  ce  que  Ton  peut  conclure,  c'est  que  cette 
<lifférence  est  de  Tordre  des  erreurs  que  nous  pouvons  commettre 
4lans  nos  expériences. 

Dissolution  normale  de  ' 

sulfate  (le  soude  ad<Ii-  \    Dissolution  normale  de  )  .,  •  .• 

,         -        ,,  ,r         1  1  t  sensiblement  nulle 

tionnee  de  -iitoTô  "  ^"  sullale  de  soude  ....   ) 

cide  chromique.  i 

Ce  résultat  présente  un  intérêt  particulier.  Dans  des  expériences 
faites  par  M.  (i.  Lippmann  pour  démontrer  que  la  constante 
capillaire  d'une  surface  mercure-liquide  est  indépendante  de  la 
composition  chimique  du  liquide  et  dépend  seulement  de  la  diffé- 
rence électrique  à  la  surface,  il  a  admis  que  la  différence  entre  Teau 
acidulée  pure  et  Teau  acidulée  additionnée  d'acide  chromique  est 
nulle.  Le  succès  des  expériences  de  M.  Lippmann  a  justifié  cette 
supposition.  On  voit  que  la  mesure  directe  effectuée  par  notre 
méthode  en  es!   une  nouvelle  confirmation. 

Dissolution     d'inposul- 

lilc  do  soude  :  f%.      i     •  i      i 

,  ,,.  .         Dissolution  normale  de  /  .,  . 

loo'»'^    hvi)osullitc  de  1.1  1  :  senMblement  nulle 

,  *  '  sulfate  de  soude. ...    S 

soude  pur,  1 

joo^""  eau.  i 


Dissolution  normale  de  \ 


Dissolution    de    sulfate 

de  soude  :                                     ir         i            i  1 

„r      tr         1             il        sullale  de  soude  :  (                n  v 

loo''"  sulfate  de  soude   I              ^r      n-  .     1            1  ^  -o.oi'i-  0,01! 

loo^^sullale  de  soude,  i                '  ' 

r  ,.r  'i\iio-'  eau 

i5(p   eau.  I  ' 

Il  est  curieux  de  remarquer  qu'entre  notre  dissolution  normalt* 
de  sullale  de  sonde  et  une  dissolution  plus  conconlrée  du  même 
sel  il  existe  une  dillérence  éleclrique  notable;  tandis  que,  eonimr 
nous  l'avons  vu  plus  haut,  la  différence  éleclrique  entre  celte  même 
dissolution  normale  et  une  dissolution  d'un  sel  d'un  autre  métal, 
comme  le  sulfate  de  /ine  et  le  sulfate  de  cuivre,  est  sensiblement 
nulle. 
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Ce  résultat  pourrait  pcul-i^lre  s'expliquer  par  ce  fait  que  les 
dissolutions  de  sulfate  de  zinc,  de  sulfate  de  cuivre  et  d'hyposulfite 
de  soude  que  nous  avons  employées  étaient  beaucoup  moins  con- 
centrées que  la  dissolution  de  sulfate  de  soude  qui  nous  a  donné 
une  difle ronce  avec  notre  solution  normale. 

Nous  terminons  ici  le  tahleau  des  résultais  que  nous  avons 
obtenus.  Le  but  de  notre  travail  était  plutôt  d*inslituer  une  méthode 
o\acte  pour  mesurer  les  différences  électriques  entre  les  liquides, 
d'établir  la  constance  de  ces  différences  et  de  donner  quelques 
exemples  de  mesures  que  d'entreprendre  de  nombreuses  délermi- 
nalions  numériques. 


SUR  LES  DIMENSIONS  DES  6BANDEÏÏRS  ËLEGTRiaïïES  ET  MAGNÉTiaUES  ; 

Par  m.  J.  BORGMANN. 

Dans  un  Mémoire  récent  ('),  MM.  Mercadier  et  Vaschy  traitent, 
mire  autres,  la  question  de  l'influence  du  milieu  ambiant  sur  l'in- 
<luction  électrodynamique  et  donnent  le  résultat  de  leurs  recber- 
c'Iies  expérimentales,  confirmant  la  non-existence  de  cette  influence 
pour  les  milieux  étudiés.  Ils  arrivent  aussi  à  la  conclusion  que  le 
coefficient  des  formules  de  l'électroma^^nétisme,  analogue  au  coef- 
ficient l\  de  l'expression  de  la  loi  d'Ampère, 

/  :     A —  (  cos  0  —  -  cos  a  COS  X  ) , 

est  probablement  indépendant  du  milieu  ambiant. 

Je  me  suis  occupé  de  la  même  question  en  1877-1878;  les  ré- 
sultats de  mes  recherches  ont  été  publiés  in  extenso  dans  le  Jour- 
nal de  la  Société  physico-chimique  russe,  t.  IX,  X  et  en  forme 
d'extrait  dans  les  Beibliitter  zu  den  Annalen  der  Physik,  t.  III. 
.J'ai  choisi  la  méthode  de  compensation  de  Poggendorff  pour  me- 
surer la  force  électromotrice  d'induction. 

La  bobine  dont  il  s'agissait  de  déterminer  Tinduction  était 
placée,  avec  un  galvanomètre  sensible  de  Wiedemann,  dans  une 
des  trois  branches  du  système;   une  autre  bobine  d'induction  à 


(')  Voir  Journal  de  Physique,  1*  série,  t.  Jl,  p.  a'jj. 


552  J.  BORGMANN.  —  DIMENSIONS  DES  UNITÉS. 

coefficient  plus  grand ,  formait  la  deuxième  branche  et  une  boîte 
de  résistances  de  Siemens,  la  troisième.  En  choisissant  convena- 
blement la  résistance  r  de  la  troisième  branche,  on  réduisait,  au 
moment  de  Tinduction,  le  courant  de  la  première  à  une  valeur 
très  petite  (il  m'était  impossible  de  le  réduire  à  zéro,  c'est-à-dire 
d'arriver  à  une  compensation  parfaite). 

En  nommant  E|  et  E2  les  forces  électromotrices  dMnduction 
développées  dans  la  première  et  la  deuxième  bobine  et  B^  la  ré- 
sistance totale  de  la  branche  qui  contient  cette  dernière,  on  a 

El  r 


E,        r  -I-  R, 

Si  E|  devient  E|  -|-  AE|,  r  doit  changer  en  r  -{-  Ir  pour  que  la 
compensation  soit  rétablie,  de  sorte  que 

^Ei  __        Rt         . 

El    -"r(r+R,)       * 

Pour  pouvoir  changer  les  milieux  ambiants  de  la  bobine,  après 
Tavoir  bien  isolée,  on  la  plaçait  dans  un  vase.  Pour  les  expériences 
avec  un  milieu  diélectrique,  l'essence  de  térébenthine,  la  bobine 
induite  consistait  en  26  couches,  chacune  de  700  tours  d'un  fil  de 
cuivre  de  o™'",i.  La  spirale  inductrice  était  formée  de  i4o  tours 
d'un  gros  fil  de  cuivre  entourant  le  vase.  La  bobine  compensatrice 
était  composée  des  deux  multiplicateurs  d'un  galvanomètre  dv 
Wicdcmann  accouplés  en  tension  ;  une  bobine  de  244  tours  leur 
servait  d'inductrice. 

Les  expériences  relatives  aux  milieux  magnétiques,  tels  que  les 
solutions  de  sesquichlorure  de  fer  et  de  protosulfale  de  fer,  ont 
été  faites  à  l'aide  d'une  bobine  de  5o;)(i  tours  d'un  fil  de  o"*"*,  i .  Le 
vase  de  verre  contenant  la  bobine  (et  la  solution)  était  placé  sur 
la  surface  polaire  de  Tune  des  branches  d'un  puissant  électro-ai- 
mant de  IMiicker  dont  l'aimantation  et  la  désaimantation  p^'odui- 
saient  Tinduction.  La  compensation  était  produite  par  une  des 
deux  bobines  du  galvanomètre  de  Wiedemann  déjà  citées,  qu'on 
plaç  lit  sur  la  surface  polaire  de  l'autre  branche  de  Télcctro-aimant. 
Le  courant  inducteur  était  fourni  par  8-12  éléments  de  Poggcn- 
dorfi"  dans  la  première  série  d'expériences  et  [)ar  4-ïO  danielU 
pour  l'excitation  de  rôleclro-ainianl  dans  lu  seconde. 
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Les  résultats  peuvent  être  exprimés  ainsi  : 

i^  Le  milieu  diélectrique  n'influe  pas  sur  la  grandeur  de  la 
force  éiectromotrice  d'induction,  qui  reste  la  même,  le  vase  étant 
rempli  d'essence  ou  non. 

2°  Le  milieu  magnétique  influe  d'une  manière  appréciable  sur 
rinduction,  ainsi  que  l'a  prédit  Maxwell.  La  force  électromotrice 
d'induction  est  proportionnelle  au  coefficient  \k  de  perméabilité 
magnétique  (magnefic  permeability)^ 

où  K  est  le  coefGcient  magnétique  du  milieu  donné.  Pour  la  solu 
lion  de  sesquichlorure  de  fer,  de  densité  i,52,  j'ai  trouvé 

K  =  0,00004, 

pour  la  solution  de  protosulfate  de  fer,  de  densité  i,^4^ 

K  =  o,ooooi52. 

Ainsi,  comme  le  coefficient  k  de  la  formule  qui  exprime  la  loi 

de    Coulomb  f  z=  k  2i.  dépend  de  la  constante  diélectrique  du 

milieu,  les  coefficients  k'  et  k'^  des  formules  électrodynamiques 
et  électromagnétiques  dépendent  du  coefficient  [jl  de  perméabilité 
magnétique  du  milieu. 


PROJEGTIOH   DiB8    PHÉHOMÈHES    AGOUSTiaUES; 
Par  mm.  H.  RIGOLLOT  et  A.  ClUVANON. 

L'appareil  à  flammes  manométriques  si  ingénieux  de  M.  Kœnig 
permet  diflicilement  de  rendre  visibles  à  un  nombreux  auditoire 
les  phénomènes  acoustiques. 

La  disposition  suivante,  qui  présente  un  notable  perfectionne- 
ment sur  celle  imaginée  pour  les  tuyaux  sonores,  dans  le  même 
but,  par  M.  Bourbouze  (*  ),  résout  complètement  cette  difGculté 
en  ce  qu'elle  permet  d'employer  une  puissante  source  lumineuse 
(lumière  solaire,  électrique  ou  Drummond). 

(*)  Journal  de  Physique,  i"  série,  t.  111,  p.  i5. 


554  U.  RIGOLLOT  ET  A.  CUAVANON. 

La  capsule palmoptique  (*)  se  compose  d'une  boîte  ÂCBdont 
l'intérieur  a  la  forme  d'un  paraboloïde  de  révolution.  Le  fond, 
formant  le  sommet  du  paraboloïde,  est  percé  d'une  ouverture 
munie  d'un  ajutage  CD  dont  Torifice,  à  Tintérieur  de  la  boîte,  oc- 
cupe la  position  du  foyer;  cet  ajutage  est  destiné  à  mettre,  par  un 
tube  de  caoutchouc  T  de  3*""  de  diamètre,  Tair  intérieur  de  la 
boîte  en  communication  avec  les  appareils  explorateurs  (dispositif 
de  M.  Hurion  ;  tambour  explorateur  de  M.  Bourbouze).  La  base 
de  la  capsule  est  fermée  par  une  membrane  mince  très  élastique 
EF  :  le  collodion  est  la  substance  qui  convient  le  mieux.  Au 
centre  de  la  membrane  est  fixé  un  petit  prisme  de  caoutchouc /> 
faisant  saillie  extérieurement  de  3"™  environ.  Ce  prisme  vient  bu- 


ter contre  un  miroir  en  verre  argenté  M,  ayant  la  forme  et  les  di- 
mensions d'un  carré  de  5™'"  de  coté,  mobile  autour  d'un  fil  de  pla- 
tine ac  (le  Y^  (le  millimètre  de  diamètre,  qui  est  tendu  entre  deux 
montants  A  a,  H^,  placés  sur  les  c(')lés  de  la  capsule.  On  peut  d'ail- 
leurs modifier  la  tension  de  ce  fil  et  le  tordre  plus  ou  moins  au 
nioven  d'un  boulon  H,  ajusté  à  frottement  dur  dans  un  des  mon- 
tants  lal('raux  de  la  ("apsulc.  En  agissant  sur  ce  boulon,  on  fait  ap- 
puyer convenablement  le  miroir  contre  le  prisme  de  caoutchouc/^ 
tout  en  lui  laissant  une  très  grande  mobillt(''. 

Le  dispositif  expérimental  est  le  suivant  : 

On  fait  converger  sur  un  diaphragme,  à  Taide  d'une  lentille  à 


(')  IIa){iîxo;,  relatif  aux  vibrations. 
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court  foyer,  les  rayons  émanant  de  la  source  lumineuse  employée; 
à  la  suite  et  près  du  diaphragme,  on  place  la  capsule  palmoptique 
de  façon  que  le  fil  de  platine  soit  vertical  et  que  les  rayons  lumi- 
neux qui  ont  Iravcrsé  Touvcrture  du  diaplira*,mie  tombent  sur  1<* 
miroir  M,  sous  une  faible  incidence.  Une  seconde  lentille,  disposée 
sur  le  Irajet  des  rayons  réfléchis  par  le  miroir,  projette  sur  un 
écran  Timafi^e  .de  rouverturc  du  diaphragme.  On  interpose  entre 
cette  dernière  lentille  et  Técran  de  projection  un  miroir  susceptible 
de  tourner  autour  d'un  axe  vertical. 

Si  la  capsule  palmoptique  est  mise  en  relation  avec  une  masse 
d'air  vibrante,  le  miroir  tournant  étant  au  repos,  Timage  du  dia- 
phragme, projetée  sur  l'écran ,  décrit  une  droite  verticale  dont  la 
longueur  dépend  de  l'amplitude  du  mouvement  vibratoire;  met- 
tant alors  le  miroir  tournant  en  mouvement,  cette  droite  se  déve- 
loppe en  une  courbe  lumineuse  à  dentelures  régulières  si  le  son 
produit  est  simple;  s'il  est  au  contraire  accompagné  d'harmo- 
niques, tous  ces  harmoniques  viennent  se  grefler  sur  les  dentelures 
de  la  courbe  et  sont  ainsi  visibles  pour  un  nombreux  auditoire,  la 
hauteur  de  la  projection  des  vibrations  sur  l'écran  pouvant  facile- 
ment atteindre  i",  en  faisant  usage  de  lumière  solaire  ou  de  lu- 
mière électrique. 

L'appareil  se  prête  à  toutes  les  expériences  que  l'on  peut  faire 
avec  les  capsules  à  flammes  manométriques  de  M.  Kœnig  :  réflexion 
et  réfraction  du  son;  nœuds  et  ventres  des  tuyaux  sonores;  inter- 
férences, etc.  La  réflexion  du  son,  par  exemple,  sera  mise  en  évi- 
dence au  moyen  de  deux  miroirs  conjugués  ordinaires  convena- 
blement placés;  l'extrémité  libre  du  tube  de  caoutchouc  de  la 
capsule  étant  disposée  au  foyer  de  l'un  des  miroirs,  un  son,  même 
faible,  produit  au  foyer  de  l'autre,  viendra  immédialement  impres- 
sionner la  membrane,  et  le  ravon  lumineux  tracera  alors  sur  l'écran 
une  courbe  lumineuse  correspondante. 

Si  l'on  promène  l'extrémité  ouverte  du  tube  de  caoutchouc  à 
quelques  millimètres  au-dessus  d'une  plaque  en  vibration,  les 
ventres  et  les  nœuds  s'inscrivent  immédialement  sur  l'écran,  les 
dilatations  et  contractions  de  la  courbe,  dans  le  sens  vertical,  in- 
diquant le  passage  du  tube  au-dessus  des  ventres  et  des  nœuds.  La 
même  apparence  s'observe  avec  les  cloches. 

Les  vibrations  des  verges  et  des  cordes  sont  analysées  de  la  même 
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façon,  à  la  condition  d'adapter  à  rexlrémité  libre  du  tube  de 
caoutchouc  un  tambour  à  membrane  de  collodion,  muni  à  son 
centre  d'un  prisme  en  liège  qu'on  applique  sur  les  différents  points 
du  corps  vibrant. 

Ënfîn  on  conçoit  aisément  comment  la  disposition  de  la  cap- 
sule palmoptique   peut  s'appliquer  au  phonautographe  de  Scott. 

L'emploi  d'une  source  lumineuse  intense  permet  avec  cet  appa- 
reil d'appliquer  très  avantageusement  la  photographie  à  l'étude 
des  courbes  qui  caractérisent  si  bien  la  nature  des  ondes  sonores 
ol  que  M.  Kœnig  a  indiquées  dans  ses  divers  travaux  sur  l'Acous- 
tique. Mous  nous  proposons  d'appliquer  cette  méthode  à  l'analyse 
et  à  la  synthèse  des  sons  et  des  articulations  de  la  voix. 


GALVANOMÈTRE   UNIVERSEL; 
Par   m.  DUCIŒTET. 

La  boussole  des  tangentes  dont  il  s'agit  offre  l'avantage  de 
donner  une  mesure  presque  Instantanée  de  Tintensité  des  cou- 
rants. Cette  propriélé  est  obtenue  par  la  suppression  des  oscilla- 
lions  de  l'aiguille,  qui  est  coniplùlement  immergée  dans  un  liquide 
transparent  enfermé  dans  une  boîte  à  compensation,  comme  on 
Ta  déjà  fait  pour  les  boussoles  marines.  Cette  disposition,  qui 
peut  être  adaplée  à  toute  espèce  de  galvanoniélre,  amortit  les  os- 
cillations bien  plus  vite  que  ne  font  les  étouffoirs  en  cuivre  on  les 
aimants  puissants  quelquefois  employés,  et  elle  laisse  à  l'aiguille 
toute  sa  sensibilité. 

L'aiguille  aimantée,  de  très  petites  dimensions,  est  portée  par 
une  chape  en  agate  sur  une  pointe  très  fine  non  oxydable  ;  elle  se 
prolonge  par  une  lige  très  déliée  en  aluminium  qui  parcourt  les 
divisions  du  cadran.  Le  fond  de  la  boîte  est  formé  par  un  miroir 
platiné,  Tindex  de  Taiguille  s'y  réfléchit  et  la  superposition  de 
l'index  à  son  image  écarte  toute  erreur  de  parallaxe. 

La  boîte  de  l'aiguille  est  montée  à  centre  à  Textrémité"  d'une 
règle  graduée,  mobile  elle-même  sur  un  axe  vertical  servant  à  To- 
rientation  de  tout  le  système.  Un  aimant  puissant,  faisant  fonction 
d'aimant  directeur,  peut  être  fixé  au-dessous  de  Taiguille  de  tabous- 
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sole  ;  son  action  s'ajoute  à  l'action  directrice  de  la  terre  et  con- 
stitue »n  champ  magnétique  asse»  intense,  tjui  rend  peu  sensibles 
les  variations  eMérieures.  Le  cadre  multiplicateur  circulaire  est 
mobile  le  long  de  la  règle  el  peut  être  amené  rapidement  k  une 
distance  quelconque  de  t'aiguille  à  l'aide  d'une  crémaillère  et  d'un 
bouton.  Grâce  à  cette  disposition,  ta  boussole  peut  élre  employéi- 
à  la  mesure  soit  de  l'intensité  des  courants,  soit  de  la  force  élec- 
iromolrîce  des  piles,  dans  des  limites  très  étendues,  de  ^  d'am- 


père à  foo  ampères  environ  pour  l'intensité,  de  ^  de  \ 
700  volts  el  au  drlii  pour  la  force  éleclromotricc. 

Dans  le  premier  cas  (ampèremètre),  on  fait  passer  le  courant 
<Ians  le  cadre  même  du  multiplicateur,  dont  la  résistance  est  inap- 
préciable. On  délei-mine,  par  éLalonnage,  une  table  de  rorrespon- 
iance  entre  les  degrés  du  cadran,  suivant  lus  diverses  positions  du 
adre  sur  la  règle,  et  la  vuleur  en  ampères  du  courant  qui  le  tra- 
erse.  L'expérience  montre  qu'il  y  a  proportionnalité  jusqu'à  35" 
atre  les  intensités  et  les  déviations. 

Lorsque  la  boussole  est  employée  comme  galvanomètre  de  force 
lectromolriee  ou  voltmètre,  on   fait    passer  le  courant  dans  un  fil 
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de  maiilechorl  très  fin,  enroulé  sur  la  gorge  du  cadre  et  représen- 
tant une  résistance  très  grande,  5,^90  ohms.  L'intensité  du  cou- 
rant est  alors  très  sensiblement  proportionnelle  à  la  force  électro- 
motrice.  On  étalonne  l'appareil  en  volts  pour  les  diverses  positions 
du  cadre.  La  proportionnalité  entre  les  forces  électromotrices  et 
les  degrés  de  déviation  se  soutient  encore  jusqu'à  35**  environ. 

On  doit  vérifier  fréquemment  Télalonnage  de  Tiippareil,  qui 
peut  varier  par  suite  des  variations  de  la  composante  horizontale 
lerreslre  et  de  celles  de  Taimant  directeur.  Cette  vérification  se 
fait  en  lançant  dans  hvs  circuits  le  courant  d'un  grand  élément 
Daniell  dont  la  force  électromotrice  est  connue  et  dont  on 
détermine  la    résistance. 


HOUYELLE  MODIFIGATIOH  DE  LA  POMPE  DE  TŒPLER; 
Par  m.  V.  KARAVODINE. 

Dans  les  pompes  à  mercure,  où  Ton  emploie  un  tube  abducteur 
capillaire  ayant  son  origine  à  la  partie  supérieure  du  globe  de  verre, 
ce  tube  se  recourbe  vers  le  bas.  Je  trouve  celte  courbure  désavan- 
tageuse pour  la  pompe,  carie  mercure  ne  chasse  bien  Tairquelorsqur 
Tangle  de  rencontre  entre  le  verre  et  le  mercun»  est  égal  à  un  anglr 
droit,  ou  s'en  approche  le  plus  possible;  mais  dans  la  courbure 
cet  angle  esl  presque  nul  :  il  en  résulte  que  le  mercure  ne  s'applique 
pas  bien  au  verre  et  il  reste  toujours  de  l'air  qui  retourne  dans 
rap])areil.  Pour  obviera  cet  inconvénient,  j'opère  de  la  manière 
suivante?  :  la  partie  supérieure  de  la  sphère  est  étirée  en  un  tube 
capillaire  b,  à  parois  épaisses,  dont  le  diamètre  intérieur  est  au 
plus  de  .'^""".  O  tube  est  mastiqué  dans  un(*  petite  boule  c  qui 
se  termine  par  le  tube  capillaire  (L  Lorscpron  soulève  le  réservoir 
j:,*-,  le  mercure  renq)lit  d'abord  la  sphère  a,,  se  met  ensuite  à  jaillir 
dans  la  boule  r  et,  quand  elle  esl  pleine,  il  descend  par  le  tube 
abducteur/:/.  Comme  l'angle  de  rencontre  est  dans  le  tube  capillaire 
h  près  d'un  angle  droit  et  (jue  le  mercure  traverse  ce  tube  avec  une 
grand(;  force,  l'air  ne  |)eul  pas  n  rester. 

Lorsque,  en  baissant  hî  réservoir^',  le  mercure  descend  dans  la 
sphère  a^  il  s'écoule  lentement  de  la  boule  c  dans  a  à  travers  le  tube 
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b  el,  quand  il  n'en  reste  cjirune  faible  colonne  au-dessus  du  tulx* 
capillaire  (3-4*"™),  récoulenienl  dans  /7  cesse  ;  même  en  secouant 
fortement  l'appareil,  on  ne  peul  pas  faire  descendre  tout  le  mercure 
de  c  dans  n.  Ainsi  le  vide  moins  parfait  en  c  (par  suile  de  la 
courbure  du  tube  il)  sera  toujours  séparé  du  vide  plus  parfait  de 
la  sphère  a.  Afin  de  rendre  l'appareil  j)lus  court,  j'ai  remplacé  le 
long;  tube,  qui  réunit  la  sphère  à  l'appareil  dont  on  relire  Tair  dans 
la  pompe  de  M.  ^^cndeleefV,  par  une  soupape  m.  Elle  est  formée 


d'un  petit  cvlindre  de  verre  /pouvant  nag^er librement  à  la  surface 
du  mercure  à  l'intérieur  du  tube  m.  A  la  surface  supérieure  du 
(îylindre  est  mastiquée  une  petite  lame  de  caoutchouc  non  vulcanisé. 
Le  cylindre  est  soulevé  par  le  mercure  et  vient  s'appliquer  par 
cette  lame  de  caoutchouc  contre  le  petit  tube/>,  dont  l'extrémité 
est  bien  plane  et  polie.  Le  diamètre  de  i  est  inférieur  à  celui  du 
tube  qui  le  contient,  et  aux  extrémités  de  sa  surface  latérale  se 
trouvent  trois  ou  quatre  petites  saillies  qui  lui  servent  de  guides  el 
le  maintiennent  écarté  des  parois  du  tube  qui  le  renferme.  Grâce  à 
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celle  soupape,  le  mercure  ne  peul  enlrer  ni  dans  le  dessiccaleur 
n  rempli  de  polasse  causlique,  ni  dans  l'appareil  où  Ton  fait  le  vide 
et  qui  est  mastiqué  en  r.  Le  dessiccaleur  est  indispensable;  sans 
lui  des  vapeurs  d'eau  se  condensent  dans  la  partie  supérieure  de  la 
sphère  a,  el  il  est  impossible  de  s'en  débarrasser,  quelle  que  soit  la 
durée  de  l'opération. 

Si  l'on  met  le  lube  de  caoutchouc  s  directement  sur  Textrémilé 
du  lube  o,  des  bulles  d'air  s'élèvent  toujours  dans  la  pompe.  Pour 
les  éviter,  j'ai  adopté  une  disposition  imaginée  par  M.  Diakonoff. 
Voici  en  quoi  elle  consiste  :  le  lube  o  est  enfoncé  à  l'aide  d'un 
bouchon  cl  de  mastic  dans  un  tube  plus  large  A.  L'air  qui 
pénètre  par  le  lube  de  caoutchouc  se  rassemble  dans  la  partie 
supérieure  du  tube  //,  d'où  l'on  peut  le  faire  sortir  par  le  tube  /  en 
ouvrant  la  vis  de  serrage  k.  Pour  accélérer  le  travail  avec  cette 
pompe,  j'ai  encore  introduit  une  autre  modification.  Dans  les 
pompes  à  mercure  ordinaires,  il  faut  ajouter  de  temps  en  temps  du 
mercure  dans  le  réservoir  gy  parce  qu'il  s'en  écoule  toujours  un  peu 
par  le  capillaire  d.  Ceci  ralenlit  Textraction  de  l'air  cl  cause  quel- 
quefois des  pertes  notables  de  mercure.  Pour  obvier  à  cet  incon- 
vénient, j'introduis  le  tube  d  dans  un  autre  lube  e  élargi  en  bas. 
ICn  /  est  sondé  un  petit  tube  qui  se  termine  par  une  soupape  de 
Bunscny*;  celte  soupape  est  liée  au  réservoir  A  à  Taidc  d'un  bouchon 
et  de  mastic.  Lorsqu'on  soulève  le  réservoir  g^  la  pression  en  h 
augmente  et  la  soupape  f  se  ferme,  de  sorte  que  le  mercure  ne 
peut  pas  passer  dans  le  lube  e\  tandis  que  le  mercure  qui  s'écoule 
de  la  petite  boule  c  par  le  lube  d  s'accumule  dans  e  et,  lorsque  le 
réservoir  g  descend,  ouvre  la  soupape  /et  passe  j)ar  //  dans  g. 

A  l'aide  d'une  pelile  pompe  exigeant  environ  8''^,5  de  mercure, 
j'ai  pu  en  un  quart  d'heure  faire  un  vide  de  Crookes  dans  un  tube 
de  35*^^,  el  en  trois  quarts  d'heure  le  vide  a  été  tel,  que  le  courant 
d'une  bobine,  donnant  dans  l'air  une  étincelle  de  d""*  de  longueur, 
ne  passait  pas  du  tout,  cpioique  la  distance  entre  les  électrodes  ait 
été  de  3"'"\ 

Le  dessiccaleur  était  rempli  de  polasse  caustique;  il  est  probable 
que  l'efTet  serait  meilleur  avec  de  l'anhydride  phosphorique. 
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J.-M.  PERNTER.  —  Calcul  de  la  quanlilé  de  pluie  produite  par  le  mélange  de 
deux  masses  d'air  humide  à  des  Icmpcratures  différentes;  Zeitschri/t  der  cest, 
Ges./iir  Météorologie,  p.  421  ;  i88i. 

D'après  la  iht^orle  de  II ut  ton,  la  pluJc  serait  produite  par  le 
mélange  de  deux  masses  d'air  saturées;  d'autres  auteurs  au  con- 
traire, parmi  lesquels  Wetlstcin,  prétendent  que  ce  mélange  ne 
peut  jamais  produire  de  pluie.  Dans  un  cas  particulier,  M.  Hann 
a  montré  par  un  calcul  approximatif  que  la  vérité  doit  se  trouver 
entre  ces  deux  assertions.  M.  Pernter  a  cherché  à  résoudre  la 
question  d'une  manière  générale  en  calculant  le  poids  d*eau  qui  se 
précipite  quand  on  mélange  deux  quantités  égales  d'air  saturé  aux 
températures  ^  et  /'. 

L'auteur  arrive  à  résoudre  ce  problème  de  la  manière  suivante  : 

i°On  commence  par  calculer,  parla  méthode  des  mélanges  et  au 
moyen  des  chaleurs  spécifiques  connues,  la  température  t^  que 
prendrait  le  mélange  s'il  n'y  avait  pas  de  condensation  de  vapeur. 

2?  On  suppose  alors  que  toute  la  quantité  d'eau  qui  surpasse 
celle  qui  est  nécessaire  pour  saturer  le  mélange  à  la  température 
/j  se  condense,  et  l'on  calcule  la  chaleur  fournie  par  cette  con- 
densation. 

3°  On  écrit  que  cette  chaleur  se  répand  dans  toute  la  masse  et 
est  employée  d'une  part  à  porter  toute  cette  masse  à  la  tempé- 
rature finale  ^2,  de  l'autre  à  vaporiser  la  quantité  d'eau  nécessaire 
pour  que  le  gaz  soit  encore  saturé  à  cette  température  ^j. 

La  température  /|  est  donnée  simplement;  quant  à  /j,  elle  figure 
dans  une  équation  différentielle  que  l'on  écrit  aisément,  mais  dont 
l'intégration  est  impossible  sous  sa  forme  complète;  car  il  y  entre 
l'expression  de  la  tension  maximum  de  la  vapeur  d'eau  en  fonction  de 
la  température,  expression  qui  est  très  compliquée.  Mais  M.  Pernter 
remarque  que,  dans  les  cas  les  plus  défavorables,  les  températures 
/,  et  ti  ne  diffèrent  jamais  de  plus  de  3";  on  peut  donc  dans  cet 
intervalle,  et  sans  aucune  erreur,  considérer  la  tension  maximum 
de  la  vapeur  d'eau  comme  wmi  fonction  linéaire  de  la  température; 
avec  celte  simplification,  l'équation  diirérenlielle  s'intègre  très 
aisément. 

Connaissant   la  température  finale  /a»  on  calcule  sans  peine  la 
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(juanlité  de  vapeur  d'eau  qui  est  nécessaire  pour  saturer  le  mélange 
à  la  température  t^  ;  puis  on  retranche  cette  quantité  de  la  somnir 
de  celles  qui  existaient  dans  les  deux  masses  d'air  avant  le  mélange  : 
la  différence  donne  la  quantité  d'eau  qui  s'est  précipitée  au  momeni 
du  mélange. 

La  conclusion  est  que  les  pluies  intenses  ne  peuvent  pas  être 
(expliquées  par  la  théorie  de  llutlon.  Pour  produire  sur  i™  carré 
une  pluie  de  i'"™  de  hauteur,  il  faudrait  en  effet  mélanger  dans  un 
temps  liés  court  au  moins  ()85'"*^  d'air  saturé,  dont  la  moitié  serait 
à  0**  et  l'autre  à  2J",  la  pression  étant  de  ^Go"^'"  dans  toute  la 
masse.  Si  donc  on  admet  que  des  pluies  puissent  être  produites 
par  le  mélange  de  deux  couches  d'air,  ce  ne  pourraient  être  en 
tous  cas  que  des  pluies  très  faibles.  Alfred  Aagot. 


i\.  (iANTOM  ol  G.  (iKIU)S\.  —  Snl  v«lf)rc  diiiainiro  di  uiia  oaloria  (Valeur  dy- 
namique do  la  ralorir):  Atti  dcila  reaie  Accademia  dei  Lincei,  3*  sôrie,t.  XII, 

p.  '|37;i882. 

Pour  déterniin(îr  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur,  les  au- 
teurs ont  eu  recours  ii  la  mesure  d<'  réchauHenK'nt  d'ime  niasse  de 
iiKîrcure  ([ui  loiiihe  d  une  hauteur  connue.  Si  Ton  <;n  juge  par  les 
n()nd)res  publiés  par  MM.  ('.aiiloni  et  C^îrosa.  cette  méthode  parait 
peu  propre  à  ibuniir  des  résultats  précis.  Cinquante-six  expé- 
riences, faites  en  trois  séries,  ont  donné,  pour  réchaufl'ement  du 
mercure,  correspondant  à  iiuc  chute  de  2'",r>»25  : 

Valtuir 
Nombre  i— —  ^  • 

(r«'.\prricii('cs.  maximii.        iiiiiiima.        .Moyenne. 

o  o  o 

:2î2 0,167  0,1  ^o  0,1537 

±1 <>i'7'^  0,1^0  0,1 5^0 

X"! o ,  1 70  (),!()>  t) ,  1087 

La  movenne  générale 

•}.•>. . o" .  1  337        IX . o" ,  I  >  iT)       1 7. .  o" ,  I  (1X7  .    , 
1 L      '_..  ±    _  ()'\iJ7:i 

•>.■>.     T-  XX  'XX 

est  déduite  de  déterminations  individuelles  qui  difFèrent  parfois  de 
10  pour  100  les  unes  des  autres. 
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Pour  calculer  l'équivalent  nircanique  de  la  chaleur,  il  faut  en- 
core avoir  la  chaleur  spécifîtiue  du  mercure  :  les  auteurs  ont 
Irouvé  dans  trois  séries  d'expériences  o,o33o()5,  o,o333:48  et 
o,o3373'>.  ;  ils  adoptent  la  valeur  moyenne  o,o333;5  et  trouvent 
iléfinitivement  pour  ré([uivalent  cherché 

■"       -     .».,-:r  .     -    .  n        I  «i  »  ,w>. 
o,os  J  $7  >.(),  I  >75 

par  calorie,  (le  nombre  est  exiraordinairement  voisin  du  nombre 
4'^3,85  auquel  s'est  arrêté  M.  Joule^  dans  ses  dernières  expé- 
riences sur  le  frottement.  Malheureusement,  Tincertitudc  des  me- 
sures individuelles  de  MM.  (]!antoni  et  Gerosa  porte  sur  le  deuxième 
chiffre  significatif,  tandis  qtie  la  méthode  de  Joule  ne  comporte  cer- 
tainement pas  une  erreur  relative  de  plus  de  j^.         K.  Bouty. 
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3'  M'IMO.    -      Toiiio  \II,    iSS». 

K.  BKLTItAMI.  ---  Sur  lu  lliiM)rir  ili*s  s>s(èiiies  do  roiiduriciirs  rioririsrs,  p.  i}-i.\. 

Soient  L|,  L^,  .  .  .,  L,,  l(?s[)otcntiels,  M,,  M.j M,,  les  charges 

de  n  corps  conducteurs,  P  Ténergie  de  position  du  système.  On  a, 
comme  on  sait, 

V       JiLiMi   ;    LjM,      . . .      L„  M;,  )       Jï(L\I). 

Supposons  quune  variation  infiniment  pt^tite  ie  produise  dans 
la  forme  et  la  |)osition  de  ces  corps,  en  même  tem|)s  (prune  Na- 
riation  infiniment  petite  des  charges  de  quel(|U(ts-uns  ou  de  tous 
les  conducteurs,  (^ette  dernière  sera  obteiuu?  par  le  moyen  de 
communications  avec  des  sources  ou  des  réservoirs  d'électricité 
trop  éloignés  pour  extrrcer  une  action  direcle  sur  le  système. 
L  et  M  deviennent  respectivement  L -+- ^/I^,  M -h  </M,  et  Taug- 
mentation  f/V  de  Téncrgie  est 

dV    -  j5:(Lc/M  i   Mt/L). 

I3ans  ces  conditions,  le  travail  des  forces  électriques  est 
i](L  JM).  Il  est  égal  à  la  somme  de  l'accroissement  dP  de  l'énergie 
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du  système  et  du  travail  externe  rfQ, 

Remplaçant  dans  celte  expression  dP  par  sa  valeur,  on  ol)- 

tient 

dq-z  lZ(LdM  —  MdL). 

De  cette  expression  du  travail  externe,  M.  Beltrami  déduit  di- 
vers théorèmes  connus.  Il  fait  observer  que,  si  le  système  de  con- 
ducteurs décrit  un  cycle  fermé  géométriquement  et  électrique- 
ment, c'est-à-dire  tel  que  tous  les  corps  recouvrent  à  la  fin  du  cycle 
leurs  formes,  leurs  positions  respectives  et  leurs  potentiels,  le 
travail  externe  correspondant  n'est  pas  nécessairement  nul.  A 
titre  d'exemple,  il  considère  une  bulle  de  savon  de  rayon  R,  possé- 
dant une  charge  M  et  un  potentiel  L  : 

1*^  On  maintient  le  niveau  potentiel  de  la  bulle  constant  et  l'on 
fait  croître  son  rayon  de  R  à  R':  la  charge  devient  M'; 

a"  On  fait  croître  le  rayon  de  R'  à  R"  en  laissant  la  charge 
constante,  le  niveau  potentiel  s'abaisse  de  L  à  L' ; 

3°  On  laisse  le  potentiel  L'  constant  et  l'on  fait  décroître  Iv 
rayon  jusqu'à  une  valeur  H"',  telle  que  la  charge  redevienne  M; 

4"  On  ramène  le  rayon  à  la  valeur  |)riniitive  R,  ce  qui  raniènr 
le  potentiel  à  la  valeur  L,  si  Ton  a  soin  de  laisser  la  charge  M 
constante. 

Dans  ces  conditions,  le  travail  externe  a  pour  expression 

il  esl  essentiellenicnt  diflérent  de  zéro. 


V.  N  VCC.VRI  el  M.  BKIJ..VTI.  —  Sur  le  m  IiaufTcnimt  des  corp^  isolanls   solide- 
cL  liquides  par  suilc  de  polarisations  élc<'lroslali«jues  successives,  |>.  .^j-i"). 

Entre  deux  tubes  à  essai  T,  T'  concentriques,  on  verse  un 
li([uide  isolant.  Celui-ci  s'élève  dans  un  tube  capillaire  m  com- 
munication avec  l'espace  i'ermé  compris  entre  les  deux  tubes.  Le 
luhe  T  est  revéUi  extérieurement  de?  paillon  d'étain  :  le  tube  in- 
térieur T'  en  esl  revêtu  intérieurement.  Le  syslènie  ainsi  disposé 
est  donc  un  condensateur  dont  la  lame  isolante  est  formée  en  partie 
par  le  verre,  en  partie  par  le  liquide  isolant.  (  hiand  on  met  les  deux 
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armatures  du  condcnsaleur  en  relation  avec  les  deux  pôles  d'une 
forte  bobine  d'induction,  on  observe  (|ue  le  liquide  s'élève  pro- 
gressivement dans  le  tube  capillaire.  Comme  réchauffement  des 
tubes  de  verre  T,  T'  seuls  aurait  pour  efiet  de  faire  baisser  le 
liquide,  il  faut  bien  que  le  liquide  se  soit  aussi  échaulTc.  Les 
expériences  actuelles  sont  insuftisantes  pour  établir  définitive- 
ment les  lois  du  phénomène.  Il  semble  toutefois  que  la  quantité 
de  chaleur  développée  soit  proportionnelle  au  carré  de  la  charge 
des  armatures  et  en  raison  inverse  de  l'épaisseur  du  milieu  iso- 
lant. 

Les  expériences  de  mesure  ont  été  faites  en  insérant  dans  h; 
circuit  un  bâtonnet  formé  d'un  mélange  de  soufre  et  de  graphite, 
plongé  lui-même  dans  un  tube  à  essai  contenant  du  pétrole  et 
muni  d'un  tube  capillaire.  La  charge  qui  arrive  à  l'une  des  arma- 
turcs  du  condensateur  est  obligée  de  traverser  le  bâtonnet,  et  la 
quantité  de  chaleur  développée  est  proportionnelle  à  la  dilatation 
du  liquide  contenu  dans  cette  espèce  de  calorimètre.  Le  conden- 
sateur étant  également  garni  de  pétrole,  on  reconnaît  que  les  as- 
censions du  liquide  dans  le  tube  capillaire  du  condensateur  et 
dans  celui  du  tube  calorimétrique  demeurent  proportionnelles, 
quelle  que  soit  l'intensité  du  courant  inducteur  qui  anime  la  bo- 
bine. 


S.  PAGLI.VNI.  —  Modificalion  à  la  méthode  calorimétrique  de  Kopp.  Recherches 
sur  la  chaleur  spécifique  de  quelques  sels  organiques,  p.  /|6-58. 

La  méthode  de  Kopp  est  une  variante  de  la  méthode  des 
mélanges.  Le  corps  solide  dont  on  veut  déterminer  la  chaleur 
spécifique  est  introduit  en  fragments,  avec  un  liquide  de  cha- 
leur spécifique  connue  ,  à  l'intérieur  d'un  tube  fermé  par  un 
bouchon  de  liège.  On  réchauffe  ce  tube  à  une  température  connue 
dans  un  bain  de  mercure,  puis  on  immerge  le  tube  dans  un  calo- 
rimètre, non  complètement,  mais  jusqu'à  un' niveau  déterminé  (le 
niveau  inférieur  du  bouchon).  Une  expérience  préliminaire  sert  à 
déterminer  l'équivalent  en  eau  de  la  portion  du  tube  immergée. 

M.  Pagliani  réchauffe  le  tube  non  plus  dans  un  bain  de  mer- 
cure, mais  dans  un  bain  de  vapeur  d'un  liquide  convenablement 
choisi.  Des  expériences  préliminaires,  faites  sur  divers  corps  dont 
/.  de  Phys.,  a*  série,  t.  H.  (Décembre  i883.)  37 
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les  chaleurs  spécifiques  sont  déjà  connues,  ont  fourni  des  résultats 
satisfaisants. 

Les  résultats  des  expériences  définitives  sont  consignés  dans 
le  Tableau  suivant.  C  est  la  chaleur  spécifique  moléculaire  du  sel 
solide,  Ce  l'équivalent  de  «la  solution  calculé  d'après  la  chaleur 
spécifique  du  sel  solide  et  celle  de  feau,  Q  le  même  équivalent  dé- 
terminé directement,  enfin  D  la  différence  des  deux  équivalents. 
Les  chaleurs  spécifiques  des  sels  solides  ont  seules  été  déterminées 
par  les  expériences  actuelles,  celles  des  dissolutions  avaient  été 
mesurées  antérieurement  par  l'auteur: 


a-.IPO.  SoH'O.  iooH«0.  aooH«0. 


Ce.      Cl.       D. 

C^   c,.   D. 

c^   C»   i>. 

Ce. 

C,.    D. 

4/1  i'^i  +<: 

921  901  -t-ao 

i8ai  1801  -hQo 

w 

»   * 

479  4/8  H-  I 

929  725  -+-  4 

1829  1822  -r-  7 

» 

M     J» 

/|85  5o4  — 19 

935  9S1  —16 

i835  i854  -19 

»» 

»     J» 

488  5a5  -37 

988  970  —32 

i838  1879  —4» 

3638 

3688  —  5o 

»   »    » 

979  9^   10 

1879  1889  —10 

3679  369'|  -i3 

c. 

CHNaO» 31,2 

C'H»NaO' 28,7 

GMl»NaO= 35,1 

C'H'NaO» 38,3 

C*H»NaO' 79.1 


G.  POLOM.  —  A  propos  de  la  Note  du  D'  V.  Vollcrra  sur  la  réciprocité 

des  courants  et  des  Icmpératures,  p.  58-Go. 

L'auteur  a  vérifié  sur  des  conducteurs  de  forme  tout  à  fait  irrc- 
gullcre  la  loi  de  réciprocité  énoncée  par  M.  Volterra  (*). 

A.  ROITI.  —  Mclliode  pour  délcrinincr  l'ohin,  p.  60-6^. 

La  méthode  de  M.  Roiti  présente  de  l'analogie  avec  celle  qui  a 
été  eniployce,  en  187S,  par  INL  Kowland  (=').  Elle  consiste  à  em- 
ployer un  solcnoïde  fermé  dans  lequel  circule  un  courant  j)ri- 
maire,  et  à  disposer  un  galvanoscope  dans  lecpiel  on  lance  à 
volonté  une  dérivation  du  courant  primaire  ou  les  courants  in- 
duits directs  résultant  d'un  certain  nombre  d'inlerruj)tions  du  cir- 
cuit j)rincipal.  Les  résistances  sont  choisies  de  telle  manière  (lue 
la  déviation  accusée  par  le  galvanoscope  demeure  la  même  dans 
les  d(MJx  cas. 


(  ')    Voir  p.  .î'.s. 

(M  Wnr  Journal  de  Physique,  i"  série,  t.  VIII,  p.  3^6. 
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Soit  q  la  quantité  totale  d^électricîté  qui  circule  dans  le  galva- 
noscope  à  chaque  interruption  du  circuit  primaire,  et  soit  n  le 
nombre  de  ces  interruptions  par  seconde  :  la  déviation  galvanomé- 
trique  sera  la  même  que  si  Tinstrument  était  traversé  par  un 
courant  constant  d'intensité 

(i)  î  =  /i7; 

d^aillcurs,  soient  /  Tintensilé  du  courant  primaire,  L  le  cocfïicient 
d'induction  réciproque  du  solénoïde  et  du  circuit  induit  qui  fait 
•JL  tours  de  l'extérieur  à  l'intérieur  du  solénoïde  : 


(^) 


_  V-^  • 


r  est  la  résistance  du  circuit  induit.  De  ces  deux  relations,  on 
tire 

(3)  r=/iVLi. 

La  résistance  6,  dont  il  faut  obtenir  la  valeur  absolue,  est  dis- 
posée en  dérivation  sur  le  circuit  comprenant  la  pile,  le  soUnoïde 

Fig.  I. 


fermé  S  {fig-  1),  le  toron  induit  et  le  galvanoscopc  G.  Désignons 
par  G  la  résistance  du  galvanoscope  et  du  fîl  induit.  La  résistance 
totale  du  circuit  induit  est 
(  {)  r  =  ^  4-  C. 

En  F  est  disposée  une  résistance  égale  à  G.  \\n  commutateur 
rapide  permet  d'introduire  le  iil  F  dans  le  circuit  de  la  pile  quand 
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on  supprime  la  communication  du  circuit  inducteur  avec  le  cir- 
cuit induit,  de  telle  sorte  que  le  solcnoïde  S  est  traversé  par  un 
courant  dont  Tintensité  est  la  mc^me  dans  les  deux  phases  de  Tes- 
périence.  Le  galvanoscope,  placé  sur  la  dérivation,  reçoit  un  cou- 
rant dont  rintcnsitt'* y  satisfait  à  la  relation 

Substituant  à  /*  et  à  i  leurs  valeurs  (4)  et  (5)  dans  (3),  il  vient 

6  =  /ijiL  j  • 

On  peut  d'ailleurs  disposer  /i[i.L  de  telle  sorle  quey  r=  I,  et  Ton 

a  alors 

b  =  /ijjlL. 

Si  le  solénoïde  est  un  tore  de  diamètre  extérieur  rf',  de  dia- 
mètre intérieur  d  et  formé  de  m  spires, 

si  la  section  du  solénoïde  est  un  reclau^le  de  hauleur  a^ 

La  difficulté  do  la  méthode  consiste  seulement  à  so  procurer  un 
inlciru])leur  DD'qui  produise  par  seconde  un  nombre  d'interrup- 
tions délenniné  à  volonté  et  bien  connu  du  circuit  inducteur;  \c 
même  interrupteur  doit  fermer  le  circuit  induit  en  temps  utile 
pour  qu'on  ne  recueille  que  les  courants  induits  directs.  Il  doit 
enfin  être  assez  rapide,  de  manière  à  exécuter  un  ^rand  nombre 
d'oscillations  pendant  la  durée  d'une  seule  oscillation  de  Taiguille 
du  galvanoscope. 

M.  Roiti  n'a  pas  réalisé  de  mesures  à  l'aide  de  la  méthode 
qu'il  propose. 

V.  VOLTERHA.  —  Problinic  d'Hydrodynamique,  p.  65-9(j. 

Dans  [ce  Mémoire,  M.  Volterra  emploie  une  méthode  analogu** 
à  celle  des  images  électriques,  due  à  Sir  W.  Thomson. 
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Il  Iraile  le  cas  de  deux  sphères  qui  se  meuvent  dans  un 
Huide  incompressible  et  indéfini  parallèlement  à  la  ligne  des  cen- 
tres, celui  d'une  sphère  qui  se  meut  dans  un  fluide  incompres- 
sible limité  par  un  plan  indéfini  ou  une  surface  sphérique  fixe,  le 
cas  de  sphères  placées  dans  un  fluide  et  qui  changent  de  rayon,  cl 
enfin  le  cas  de  une  ou  plusieurs  sphères  situées  dans  un  fluide  dans 
lequel  existent  des  tourbillons. 

M.  Ilicks  (  *  )  a  déjà  appliqué  la  méthode  des  images  électriques  à 
quelques-unsdes  problèmes  d'Hydrodynamique  traités  par  Tauteur. 

A.  STKKAMNl.  —  Sur  le  mouvement  de  plusieurs  sphén^s  dans  un  fluide  indiTmi 
cl  incompressible,  et  sur  les  phénomènes  dits  hydroéleetrîques  et  hydrumagné- 
tiques,  p.  97-1.1')  et  19.3-309. 

L'auteur  expose  avec  beaucoup  de  soin  les  recherches  théo- 
riques de  M.  Bjerknes  et  les  diverses  expériences  auxquelles  ont 
donné  lieu  les  phénomènes  dits  hydro-électriques  et  hydroma- 
gnéliques.  Dans  la  partie  personnelle  de  son  Mémoire,  il  fait 
usage  de  l'expression  du  potentiel  de  vitesse  donnée  par  M.  Kirch- 
hofT,  et  traite,  par  son  moyen,  divers  cas  particuliers.  Ses  résul- 
tats, d'accord  avec  ceux  que  M.  Bjerknes  a  obtenus  par  d'autres 
méthodes,  fournissent  aussi  l'explication  de  quelques  particula- 
rités que  M.  Schistz  a  rencontrées  au  cours  de  ses  expériences. 


A.  HARTOLl   et   G.  PAPASOGLl.  —  Sur  réiectrolyse  des  solutions   des  sels 
ammoniacaux  avec  des  électrodes  de  charbon,  p.  i35-i4i. 

Le  graphite  de  Ceylan,  de  Bohême,  etc.,  employé  comme  élec- 
trode positive  dans  l'électrolysc  des  solutions  aqueuses  d'ammonia- 
que rendues  conductrices  par  Tadjonction  d*un  sel  alcalin  ou  non 
conductrices,  se  désagrège  sans  changer  de  nature;  parmi  les  pro- 
duits d'oxydation  dominent  Pacide  carbonique,  les  acides  mcllique, 
benzo  et  hydrobenzocarbonique,  absolument  comme  dans  l'élec- 
trolysc des  alcalis  fixes.  Avec  le  charbon  de  cornue  ou  le  charbon 
ordinaire  purifié  par  le  chlore,  il  se  produit,  en  outre,  une  sub- 


(')  Phil.   Trans.  Roy,  Soc,  1880,  Part.  Il;  et  Proc.  Camb.  Phil,  Soc,  1879- 
1880. 
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stancc  noire  insoluble  dans  l'eau  et  les  acides,  soluble  dans  les 
alcalis,  et  qui  n'est  pas  le  mellogène.  Les  auteurs  en  renvoient 
Tétude  à  un  Mémoire  ultérieur. 


A.  BARTOLI  et  G.  PAPASOGLI.  —  Développement  d'électricité  par  Toxydation 

à  froid  du  carbone,  p.  i4i-i4^* 

Dans  une  pile  à  un  liquide  alcalin  dont  Tun  des  éléments  est 
Tor  ou  le  platine,  et  l'autre  le  charbon  de  cornue,  ce  dernier  est 
négatif.  Avec  les  solutions  saturées  de  carbonate  de  soude  ou  de 
potasse,  la  force  électromolrice  de  l'élément,  mesurée  en  circuit 
ouvert,  est  de  o,  i o  à  o,  1 7  daniell  ;  avec  les  solutions  saturées  d'hy- 
pochlorile  de  soude,  de  0,4  à  o,  5  daniell.  Si  Ton  substitue  le 
graphite  au  charbon  de  cornue  ou  de  bois  purifié,  la  force  électro- 
motrice  est  un  peu  plus  faible. 

Quand  le  couple  est  fermé,  le  charbon  se  désagrège  et  il  se 
produit  des  composés  d'oxydation  du  carbone  dont  la  formation 
correspond  à  un  dégagement  de  chaleur.  C'est  pourquoi  les  auteurs 
espèrent  que  l'on  pourra  disposer  des  piles  pratiques,  dans  les- 
(|uelles  l'oxydation  du  zinc  sera  remplacée  par  celle  du  carbone 
opérée  à  froid. 

A.  BARTOLI  et  G.  PAPASOGLI.  —  Électrolyse  de  la  glycérine  avec  des  électrodes 
de  charbon  de  cornue,  de  graphite  et  de  plalinc,  p.  181-188. 

Les  principaux  produits  obtenus  sont  Tacroléine,  le  Irioxymé- 
ihylène,  les  acides  forrnique  cl  glycérique  et  une  petite  quantité 
d'une  substance  qui  a  les  caractères  d'un  glucose.  La  nature  des 
électrodes  cl  Tinlensilé  du  courant  paraissent  n'influer  que  sur 
les  proportions,  non  sur  la  nature  de  ces  produits. 


G.  BASSO.  —  Sur  un  cas  particulier  d'équilibre  d'un  solénoYde  soumis  à  l'action 
magnétique  terrestre  et  à  celle  d'un  courant  électrique,  p.  211-221. 

Appareil  rhéométrique  à  déviation  maxima,  p.  221-228. 

L  Un  solénoïde  à  directrice  recliligne  (ou  un  aimant  réduit  à 
deux  pôles)  de  longueur  il  est  mobile  autour  d'un  axe  vertical 
passant  par  son  milieu.  Un  courant  fixe  d'intensité  i  situé  dans  le 
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méridien  magnétique  se  compose  d*une  partie  horizontale  de  lon- 
gueur ia  située  à  une  hauteur  z  au-dessus  du  plan  horizontal  qui 
contiimt  le  solénoïde,  et  se  complète  par  deux  portions  verticales 
descendant  jusqu^à  ce  plan.  L'axe  de  rotation  est  un  axe  de  symé- 
trie du  courant.  Cela  posé,  on  démontrera  aisément  que  Téquation 
d*équilil)rc  du  soléno'idc  est 

(  I)  Fi  H-  Fj  H-  F3  =  Y  sin  3t. 

Dans  cette  équation,  M  représente  le  moment  magnétique  du 
solénoïde,  a  la  déviation,  et  les  forces  F|,  Fj)  1*3  ont  pour  expres- 
sion 

_,             .       zvosa        l'a  —  /cosat        a-}-/oosa\ 
F,  =  nu  — Y ;-  (  --= -J ,  I  » 

-,        niiz  a  00s  a  —  / 


F3  = 


miz  a  cosat  -'-  l 


■=r  > 


M,  =  y/a*  -r-  /*  —  '2  a/ eus  a, 
M,  r=  /a*   :    /*   ;-  ua/cos3t; 

m  est  constant  pour  un  solénoïde  donné. 

Dans  le  cas  particulier  où  a  est  considérable  p«ir  rapport  à  /et 

à  5,  de  telle  sorte  qu'il  soit  permis  de  négliger  les  •termes  en  — r> 
~>  l'équation  d'équilibre  se  réduit  à 

.    .  'xmizv(\%:i         mi zcost.       M    . 

z*  -T   /*sin*a  a»  / 

La  déviation  a  est  maximum  quand 

•xmi  /        /*sin*a\ 

d'où,  au  même  degré  d'approximation, 

.      M    .      ,  /        /*sinîa\ 

i—  —  sin  «  tang  a  (  1 —  ) 

m  °     \  a«      / 

.  iM  M/* 

ou,  en  posant -^/>,^j^  =  5r, 

(3)  £  =/'sins  tangz  +  ^  siu'xtangx. 
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II.  L'au leur  essaye  d'appliquer  la  formule  (3)  à  la  mesure  de  Tin- 
tensité  des  courants.  L'appareil  qu'il  emploie  comprend  :  i®  une 
boussole  ;  2"  un  conducteur  CABD  {^fig»  i)  formé  d'un  fil  horizontal 
de  gros  diamètre,  replié  en  U  à  ses  deux  extrémités  et  dont  le 
milieu  O  se  projette  sur  le  pivot  de  la  boussole.  Les  extrémités  C, 
D  pénétreront  dans  des  cylindres  conducteurs  de  petit  diamètre  con- 
tenant du  mercure,  de  telle  sorte  que  le  conducteur  CABD  peut 
être  élevé  ou  abaissé  à  volonté. 

Cela  posé,  on  dirige  le  conducteur  dans  le  plan  du  méridien 
magnétique,  et  on  l'élève  ou  on  l'abaisse  jusqu*à  rendre  maximum 
la  déviation  a  de  la  boussole.  On  calcule  ensuite  Tinlensité  par  la 


Fig.  I. 


B 


formule  (3)  :  deux  expériences  faites  avec  des  courants  d'intensité 
connue  déterminent  les  constantes  /?  et  qr  de  l'instrument. 

En  insérant  un  voltamètre  dans  le  circuit  et  en  profitant  des 
utiles  indications  publiées  par  M.  Mascart  (*),  l'auteur  a  pu  me- 
surer directement  Tintensité  des  courants  qui  traversaient  son 
rhéomèlre  à  dth'iation  maxima.  Il  a  reconnu  que  la  formule  (3) 
est  applicable  tant  que  la  déviation  maxima  est  supérieure  à  20**  et 
inférieure  à  65";  entre  ces  limites  la  différence  des  valeurs  calculées 
et  observées  ne  dépasse  pas  un  centième;  au-dessous  de  20°,  on 
trouverait  des  valeurs  trop  faibles  de  l'intensité;  au-dessus  de  65", 
des  valeurs  trop  fortes. 

D'après  Tauteur,  l'appareil  peut  être  utilisé  pour  la  mesure  des 
courants  intenses.  Dans  ses  expériences  les  déviations  de  20"  et  65" 
correspondaient  environ  à  des  courants  de  o,5  et  de  10  ampères. 

S.  PAGLIANI.  —  Chaleur  spécifique  et  densité  de  quelques  mélanges  alcooliques, 

p.  'iï^-i\\. 

Entre  des  limites  étendues,  la  chaleur  spécifique  des  mélanges 


(•)  Journal  de  Physique,  a»  série,  t.  I,  p.  109. 
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d'eau  et  d'alcool  propvlique  primaire  peut  élre  calculée  exaclemenl 
par  la  formule 

c  est  la  chaleur  spécifique  rapportée  à  Funité  du  poids,  P  le  poids 
de  Téquivalent  de  la  solution,  n  le  nombre  de  molécules  d'eau 
pour  une  molécule  d'alcool.  Cetle  formule  indique  que  l'équlvaleul 
en  eau  des  solutions  considérées  est  toujours  su])érieur  au  poidî- 
de  Teau  joint  à  la  molécule  d'alcool.  Pour  ces  solutions,  suffisam- 
ment étendues,  la  chaleur  spécifique  est  supérieure  à  l'unité.  Les 
mêmes  conclusions  s'appliquent  à  Talcool  isohutvlique. 

Les  chaleurs  spécifiques  des  alcools  propvlique  primaire  et  iso- 
butvliquc  purs  sont  respectivement  0,659  ^^  o,()8(i. 

La  contraction  maximum  d*un  mélange  d'alcool  propvlique  pri- 
maire et  d'eau  correspond  à  une  richesse  alcoolique  de  34)4' 
pour  100  ou  approximativement  à  la  formule  011*0  +  GH'-'O, 
tandis  que  pour  Talcool  éth\lique,  d'après  Mendeleefr(*),  le  maxi- 
mum correspond  à  la  solution  C=*H^O  4- ^^H^O.         E.  Bouty. 


JOÏÏBHAL  DE  LA  SOCIÉTÉ  PHTSIGO-GHIMiaUE  BUSSE. 

Tome  \IV:  18K.1. 

N.  SLOUGUINOFF.  —  Sur  (luclques  roii-irquiMiros  de  la  loi  des  dérivations  di"« 

eourants  galvaiu(|iies,  p.  i--. 

En  discutant  la  question  de  la  manière  la  plus  avantageuse  de 
combiner  en  quantité  plusieurs  éléments,  de  forces  électromo- 
trices et  de  résistances  différentes,  l'auteur  a  trouvé  que  la  quan- 
tité totale  de  chaleur  dégagée  par  une  même  batterie  ne  suit  pas 
la  loi  de  Joule  et  Lentz.  Il  y  a  toujours  un  dégagement  de  chaleur 
supplémentaire,  même  quand  le  conducteur  extérieur  est  inter- 
rompu. 


(*)  Pogg.  Ann.,  t.  CXXWIII;  1869. 
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A.  STEPANOFF.  —  Nouvelle  imHliode  pour  déterminer  la  résistance    galvanique 
à  l'aide  d'un  galvanomètre  diiïérentiel  imparfait,  p.  79. 

En  employant  à  la  manière  ordinaire  un  galvanomètre  diffé- 
rentiel imparfaitement  ajusté,  on  obtient  l'expression  des  résis- 
tances cherchées  en  unités  du  rhéostat  dont  on  a  fait  usage,  mul- 
tipliées par  une  constante  inconnue.  Pour  déterminer  cette 
constante,  une  fois  pour  toutes,  l'auteur  remplace  simplement  la 
résistance  à  déterminer  par  une  autre  connue;  par  là  on  arrive 
au  but  plus  simplement  que  par  les  méthodes  de  Wiedemann  et 
deCarpentier. 

A.  DOBKOHOFF-MAIKOFF.  —  Lampe  électrique,  p.  48-5i. 

Le  principe  du  régulateur  de  Fauteur  diffère  essentiellement  de 
celui  des  régulateurs  ordinaires  :  tandis  que  ceux-ci  agissent 
d'une  manière  intermillente,  celui-là  ramène  les  pointes  des  char- 
bons dans  leur  position  relative  par  un  mouvement  continu. 
L'appareil,  dont  un  spécimen  a  fonctionné  à  l'Exposition  d'élec- 
tricité do  i88i,  consiste  en  une  bobine  de  gros  fils,  enroulés  sur 
un  tube  dt*  fer.  Un  cylindre  de  fer  est  introduit  dans  Tinlérieur 
de  la  bobine;  quand  le  courant  passe,  le  tube  et  le  cvlindre  s'ai- 
mantent de  la  même  manière,  et  le  cylindre  est  repoussé  hors  du 
tube  par  la  répulsion  des  pôles  homologues.  Le  cvlindre  agit  par 
l'intermédiaire  des  liges  arliculé(*s  surlesdeux  charbons,  mobiles, 
à  charnière,  à  la  manière  de  la  hougie  Wilde,  et  entretient  entre 
leurs  pointes  un  écart  correspondant  à  un  courant  d'intensité 
donné.  L'auteur  a  su  trouver  pour  son  appareil  des  dimensions 
telles,  que  le  cvlindre  de  fer  se  trouve  à  l'intérieur  de  la  bobine 
<lans  un  champ  magnétique  uniforme».  De  cette  manière  les  char- 
bons peuvent  brûler  régulièrement  dans  presque  toute  leur  lon- 
gueur. 


J.  HOKGMANN.  —  lOxprritMiccs  sur  le  (lé^ajçciuenl  de  la  chaleur  pendant  Tainian- 

lalion  inlermillcnlc  du  fer,  p.  67-1 '|i. 

Les  expériences  de  Joule,  Van  Breda,  Grove,  Edlund,  Petrou- 
chewski,  Janiin  et  Roger,  Villari,  Ca/Jn,  llerwig  et  Trowbridg* 


.> 
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ont  établi  d'une  manière  indubitable  IVxistence  de  réchaufTement 
du  fer  souàTaction  d'une  aimantation  intermittente,  sans  préciser 
les  causes  de  cet  échaufTement.  Les  courants  induits  par  Taiman- 
tation  intermittente  dans  la  masse  du  métal  produisent  aussi  un 
dégagementde  chaleur;  or,  dans  aucune  expérience  antérieure,  on 
ne  tenait  compte  de  cette  cause,  de  sorte  que  la  production  de  la 
chaleur  par  Taimantation  elle-même  est  loin  d'être  constatée. 

Pour  combler  cette  lacune,  l'auteur  a  fait  une  série  d'expé- 
riences comparatives  et  simultanées  sur  le  fer  et  le  cuivre.  Deux 
tubes  de  verre,  de  o™,5o  de  longueur  et  de  o"*,o45  de  diamètre,  for- 
maient les  réservoirs  de  deux  thermomètres  à  air,  dont  l'un  con- 
tenait quelques  tubes  de  fer,  fendus  le  long  d'une  génératrice,  et 
l'autre  des  tubes  de  cuivre,  de  dimensions  à  peu  près  identiques. 
On  observait  la  dilatation  de  l'air  de  ces  réservoirs  à  l'aide  d'un 
manomètre  à  pétrole,  à  trois  branches,  dont  la  troisième  commu- 
niquait à  un  grand  réservoir  d'air  soustrait  aux  variations  de  la  tem- 
pérature, afin  d'éliminer  l'action  de  la  variation  de  la  pression 
barométrique.  Les  deux  tubes  en  verre,  contenant  le  fer  et  le  cui- 
vre, étaient  entourés  de  deux  autres  tubes  concentriques,  for- 
mant double  paroi;  dans  l'espace  annulaire  ainsi  formé,  circulait 
un  courant  d'eau  à  la  température  ambiante.  Enfin  les  réservoirs 
ainsi  construits  étaient  entourés  chacun  d'une  bobine,  formée 
d'un  fil  gros,  pour  le  courant  magnétisant,  et  d'un  fil  fin,  qu'on 
faisait  communiquer  à  tour  de  rôle  à  un  électrodynamomètre 
Weber  pour  mesurer  les  moments  magnétiques  des  deux  induc- 
teurs et  pouvoir  comparer  leur  grandeur  à  l'échauflement  observé, 
l^es  interruptions  et  les  inversions  du  courant  ont  été  produites 
5,  10  et  20  fois  par  seconde,  à  l'aide  de  commutateurs  qu'un  mé- 
canisme d'horlogerie  à  régulateur  Foucault  mettait  en  marche. 
Des  ex|)ériences  nombreuses  ont  constaté  que  les  tubes  fendus  en 
cuivre  ne  donnent  pas  d'échaufiement.  Quant  au  fer,  le  dégagement 
de  chaleur  a  été  constaté  d'une  manière  positive;  à  la  première 
aimantation,  elle  était  toujours  plus  considérable  qu'après  un  long 
usage  du  même  échantillon.  Pour  cet  état  final  du  fer,  le  dégage- 
ment de  chaleur  est  porporlionnel  au  nombre  des  interruptions 
par  seconde,  et  à  peu  près  proportionnel  au  carré  du  magnétisme 
temporaire.  Les  tubes  non  fendus  donnent,  à  conditions  égales,  à 
peu  près  1 ,  3  fois  plus  de  chaleur  que  les  tubes  fendus.  Un  tube 
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d'acier  se  comportait  comme  un  tube  de  fer;  un  tube  d'antimoine 
a  montré  des  traces  d'échaufTement.  L'auteur  pense  qu'on  peut 
Irouver  l'explication  du  phénomène  en  admettant  Thypothèse  des 
mouvements  tourbillonnaires  de  l'étherqui  réagissent  sur  la  matière 
des  corps. 

1*11.  KVPOUSTINE.  —  Simple  appareil   pour  démontrer  la   dilatation  des  corps 

solides,  p.  6.^1 . 

La  barre  servant  à  l'expérience  est  posée  par  ses  deux  bouts  sur 
deux  supports.  Un  bout  est  fixé  à  son  appui^  de  manière  à  ne  pou- 
voir glisser,  et  l'autre  est  simplement  posé  sur  une  aiguille  à 
coudre,  placée  en  travers  sur  une  plaque  horizontale  de  verre  dépoli, 
fixée  au  support.  Quand  la  barre  se  dilate  par  la  chaleur,  l'aiguille 
roule  sur  son  support;  un  léger  index  en  bois,  planté  sur  sa  pointe, 
rend  sa  rotation  visible.  Muni  d'un  miroir,  l'appareil  paraît  être 
susceptible  d'une  grande  précision. 

C.  KR.VIEWITSCH.  —  Noie  sur  la  tension  des  vapeurs  dans  l'iHat  de  saturation, 

p.  i^|i,  i\^. 

En  discutant  Toxpression  connue  de  la  tension  do  la  vapeur 
saturée  en  fonclion  de  sa  température,  donnée  j)ar  la  théorie  méca- 
nique de  la  chaleur,  Tauleur  trouve  que,  pour  tous  les  liquides  dont 
on  connaît  les  propriétés  physiques, 


) 


oii  p  et  po  sont  les  tensions  relatives  aux  températures  absolues 
r  et  ïo,  si  ï  >>  Ty. 

Th.  PETROUCHKNN  ski.  —  Doux  apparoils  do  démonstration  pour  la  conductibi- 

lilé  calorilicpie,  p.   ij'i-if)-;  (3  figures). 

Pour  montrer  à  un  auditoire  nombreux  la  difFérente  conductibi- 
lité du  fer  et  du  cuivre,  l'auteur  emploie  deux  ihermoscopes  à  air, 
de  dimensions  identiques;  le  réservoir  de  Tun  est  formé  d'un  tube 
vertical  en  cuivre,  et  celui  de  l'autre  d'un  tube  en  fer.  La  chaleur 
d'une  lampe  à  gaz  arrive  aux  thermoscopes  par  l'intermédiaire  de 
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deux  gros  fils,  respeclivcmenl  en  cuivre  cl  en  fer.  Quelques  minutes 
après  le  commencement  de  rexpériencc,  le  liquide  du  manomètre 
du  ihermoscope  en  cuivre  baisse  de  o'^jSiS  à  o'",35,  tandis  que 
l'autre  parcourt  seulement  de  o'^^oj  à  o™,o8.  —  Le  second  appa- 
reil est  destiné  à  démontrer  la  mauvaise  conductibilité  de  Teau 
en  comparaison  de  celle  du  mercure.  Le  principe  en  est  le  même 
que  celui  de  Tappareil  déjà  décrit;  les  réservoirs  sont  faits  de  deux 
tubes  concentriques  en  verre;  le  lube  intérieur,  destiné  à  recevoir 
le  liquide,  est  fermé  en  bas  et  soudé  par  son  extrémité  supérieure 
au  tube  extérieur,  dont  la  partie  Inférieure  est  soudée  au  tube  ma- 
nométrique.  Pendant  que  le  manomètre*  du  thermoscope  contenant 
le  mercure  indique  un  échauflement  notable,  l'autre  reste  presque 
stationnaire. 


A.  WOEIKOFF.  —  De  l'iiiOucncc  des  conditions  lopographitiucs  sur  les  tcmpéra- 

liires  moyennes  de  l'hiver,  p.  176-198. 

En  discutant  les  observations  faites  dans  diverses  localités  de  la 
Suisse,  l'auteur  a  trouvé  que  les  plus  grandes  différences  simulta- 
nées de  température  sont  observées  dans  les  vallées  profondes  et 
sur  les  hauteurs;  pendant  les  anticyclones,  c'est  au  fond  des  vallées 
que  l'on  observe  les  températures  les  plus  basses.  Le  môme  fait  se 
produit  en  Sibérie  et  au  Caucase  ;  en  Sibérie  c'est  même  la  règle, 
car  en  hiver  les  anticyclones  sont  les  vents  prédominants  du  pays. 
L'auteur  donne  l'explication  suivante  du  phénomène;  les  anticy- 
clones étant  des  vents  descendants,  l'air  qu'ils  apportent  des  hautes 
régions  de  l'atmosphère  aux  sommets  des  montagnes  doit  s'échauffer 
par  la  compression  qu'il  éprouve.  D'autre  part,  Tair  qui  a  été  au 
contact  du  sol  de  ces  sommets,  refroidi  par  la  radiation  favorisée 
par  l'état  serein  du  ciel  pendant  les  anticyclones,  s'écoule  au  fond 
des  vallées.  De  cette  manière  les  sommets  re<;oi vent  d'en  haut  de 
l'air  chaud  et  les  vallées  de  l'air  froid. 


C.  KRAIEWITSCH.  —  Sur  la  conductibilité  du  vide,  p.  198-aoa. 

Pour  résoudre  la  question  de  savoir  si  un  gaz  extrêmement  ra- 
réfié présente  par  lui-même  une  résistance  au  courant  électrique, 
ou  si  cette  résistance  a  lieu  uniquement  à  la  surface  des  électrodes, 
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comme  le  prétend  M.  ELdlund,  Taulcur  fait  l'exp(^rience  suivante  : 
un  tube  de  Geissier  a  été  pourvu  de  trois  électrodes;  à  une  certaine 
raréfaction  le  courant  ne  passait  plus  entre  les  deux  électrodes  les 
plus  éloignées,  mais  ce  n'est  qu'en  continuant  l'action  de  la  pompe 
qu'on  est  parvenu  au  même  résultat  pour  les  électrodes  les  plus 
rapprochées.  Ce  phénomène  est  évidemment  en  contradiction  avec 
rhypolhèse  d'Edlund. 

D.  L\TSCHINOFF.  —  Dilatation  apparente  du  mercure  dans  un  réservoir 

d  ebonite,  p.  aoa. 

M.  Kohlrausch  ayant  reconnu  que  le  coefficient  de  dilatation 
cubique  de  Tébonite  est  plus  grand  que  celui  du  mercure,  il  s'en- 
suit que,  dans  un  thermomètre  à  réservoir  en  ébonite,  le  mercure 
baissera  par  l'élévation  de  la  température,  et  réciproquement.  L'au- 
teur a  réussi  à  construire  un  tel  thermomètre;  un  échauffement  de 
o"  à  20**  C.  en  faisait  baisser  le  mercure  de  o",025  (*). 

0.  MENDELEEFF  kt  KOUSMINSKY.  —  Sur  le  frottement  de  Teau  contre  la  sur- 
face d'un  cylindre  en  mouvement  uniforme,  p.  aoa. 

Un  grand  nombre  d'expériences,  faites  avec  des  vitesses  t^,  va- 
riant de  o^jOoT)  à  o'",oo>.  par  seconde,  onl  démontré  que  le  frotte- 
ment f  de  l'eau  dans  les  conditions  de  rexpéricncc  s'exprime  par 
la  formule  connue 

où  .ç  est  la  surface  soumise  au  frottement,  exprimée  en  mètres 
carrés.  On  ne  modifiait  en  rien  le  frottement  en  entourant  le  cv- 
lindre  d'un  autre  cylindre  fixe,  de  diamètre  double. 

C.  KIIAIIONVITSGII.  —  Baroiiirtrographc  sensible  à  balance,  p.  ai3-2a5  ( 'j  figures). 

L'absence  du  vent  et  des  nuages  n'est  pas  encore  une  preuve  de 
la  non-existence  do  perturbations  dans  les  hautes  régions  de  l'atmo- 
sphèrc,  qui  consli tuent  le  vrai  laboral(ure  du  beau  et  du  mauvais 


(•)  N'cst-il  pas  à  craindre  (|iic  des  (b'foriiialions  du  réservoir  d'cbonile  n'aient 
dans  de  l.cllcs  cxpéricnrt's  une  influence  coinparal)Ie  ou  nioinc  supérieure  à  celle 
de  la  dilalaliou  /  H. 
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temps.  Mais  un  baromètre  dont  la  sensibilité  est  suffisamment 
grande  indiquera  le  passage  de  chaque  vague  d'air  qui  roulera  au- 
dessus  de  lui,  à  quelque  hauteur  que  ce  soit,  et  nous  fera  connaître 
la  moindre  agitation  dans  des  régions  de  Tatmosphùre  autrement 
inaccessibles. 

L'appareil  de  Tauteur  consiste  en  un  baromètre  à  siphon  immo- 
bile, dont  la  branche  ouverte  et  la  chambre  à  vide  sont  bien  cvlin- 
driqiies  et  de  grand  diamètre.  Un  fléau  de  balance  porte  un  style 
enregistreur  et  une  cuvette  cylindrique,  contenant  du  mercure  et 
réunie  à  la  branche  ouverte  du  baromètre  par  un  large  siphon^ 
dont  une  branche  plonge  d'en  haut  dans  le  mercure  de  la  cuvette 
et  l'autre  dans  celui  du  baromètre.  De  cette  manière  le  mercure 
afflue  dans  la  cuvette  de  la  balance  quand  le  baromètre  baisse,  et 
réciproquement.  Le  fléau  n'ayani  à  porter  que  le  poids  de  la  cuvette, 
on  peut  lui  donner  facilement  une  sensibilité  très  grande  ;  les  dé- 
placements du  style  sont  à  peu  près  80  fois  plus  grands  dans  l'ap- 
pareil de  l'auteur  que  ceux  du  mercure  du  baromètre. 

De  nombreuses  observations  ont  été  faites  par  l'auteur  pendant 
les  années  1880  et  1881,  à  Saint-Pétersbourg.  Le  calme  parfait  nr 
se  présente  que  bien  rarement  dans  l'atmosphère;  le  style  du  baro- 
mètre décrit  continuellement  une  ligne  d'autant  plus  fortement 
ondulée  que  le  vent  est  |)lus  fort.  En  été,  l'atmosphère  est  plus 
calme  qu'en  automne  et  en  hiver.  (Quelques  minutes  avant  le  com- 
mencement de  la  pluie,  la  pression  augmente,  mais  elle  diminue 
dès  que  la  pluie  commence  à  tomber. 


O.  CIIWOLSON.  —  De  rinflueiirc  de  la  tension  des  fils  en  cuivre  el  en  laiton  sur 

leur  résisluncc  galvunirpic  spi*(i(î(iuo,  p.  •ijG-.i3(j. 

En  déterminant  les  coefficients  d'élasticité  et  de  torsion  des  fils 
soumis  à  l'expérience,  l'auteur  a  calculé  l'accroissement  de  leurs 
résistances,  qui  serait  causée  par  la  déformation  seuh;.  L'expérience 
a  toujours  donné  un  accroissement  plus  prononcé,  de  sorte  qu'on 
doit  conclure  que  la  résistance  spécifique  augmente  par  la  tension. 
L'cfl'et  est  plus  prononcé  pour  les  fils  de  petit  diamètre  (|ue  pour 
ceux  de  diamètre  plus  grand.  Le  quotient  de  Taccroissement  de  la 
résistance  spécifique  par  celui  de  la  longueur  est  en  moyenne  o,.']^, 
mais  il  est  loin  d'être  constant  pour  divers  cas. 
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P.  VAN  DER  VLIETH.  —  Démoaslration  nouvelle  da  théorème  de  la  distribution 
de  rélectricité  sur  la  surface  des  conducteurs,  p.  u^o-j5o. 

On  démontre  ordinairement  le  théorème  cité  en  se  basant  sur 
Téqualion  de  Poisson,  qui  n'est  que  l'expression  d'une  propriété 
mathématique  de  la  fonction  potentielle,  n'ayant  pas  d'interpréta- 
tion physique  directe.  Pour  obvier  au  manque  de  lucidité  de  cette 
démonstration,  l'auteur  démontre  directement  qu'un  élément  d'é- 
lectricité soumis  à  des  forces  de  répulsion  des  autres  éléments 
est  dans  l'intérieur  d'un  corps  conducteur  dans  une  position  d'équi- 
libre instable,  de  quelque  manière  que  soient  distribués  ces  éléments 
dans  l'intérieur  de  ce  môme  corps  conducteur.  Cela  posé,  l'auteur 
déduit  la  valeur  de  Taccroissement  de  la  force  qui  agit  sur  l'élé- 
ment d'électricité  quand  celui-ci  se  déplace  d'une  quantité  infini- 
ment petite  et  parvient  finalement  à  établir  l'équation  de  Poisson. 

N.  EGOROFF.  —  Sur  le  minimum    de  déviation  dans  les  réseaux   à  réflexion, 

p.  253-25^. 

En  expérimentant  avec  un  réseau  de  Cliapmann  de  17  .^qo  trails 
au  poure,  l'autc^ur  a  remarqué  que  Ton  peut  trouver  pour  chaque 
réseau  et  chaque  lon<»ueur  d'onde  un  an<^le  d'incidence  tel,  que 
le  rayon  difTracté  rélléchi  coïncide  avec  le  ravon  incident.  Dans  ce 
cas,  le  fo\er  du  réseau  se  trouve  à  l'infini.  En  considérant  Timaffi^ 
de  la  source  lumineuse  formée  par  la  surface  réfléchissante  du 
réseau  comme  la  source  de  lumière  d'un  réseau  transparent,  on 
voit  que  le  cas  de  coïncidence  du  rayon  difTracté  avec  l'incident 
correspond  au  cas  du  minimum  de  déviation  pour  ce  réseau  trans- 
parent fictif  (égalité  de  l'angle  d'incidence  et  d'émergence). 

J.  B(jR(iMANN.  —  Ihitteric  pboto-élcclrique,  p.  258-250. 

Pour  pouvoir  démontrer  à  un  auditoire  nombreux  les  propriétés 
du  faible  courant  galvanique  produit  par  l'action  de  la  lumière  sur 
l'argent  recouvert  d'iodure  d'argent,  qui  a  été  l'objet  d'études  de 
M.  Edm.  Becquerel  et  ensuite  de  M.  EgorofT,  l'auteur  a  eiiTidée  de 
combiner  en  série  sept  éléments  de  celte  sorte.  Cet  artifice  donne  au 
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courant  engendré  assez  de  force  pour  produire  une  déflexion  no- 
table du  miroir  d'un  galvanomètre  Wiedemann,  même  par  l'action 
de  la  lumière  diffuse. 

N.  HAMANTOFF.  —  Sur  les  forces  électromolrices  des  couples  voltaîques  molé- 
culaires qui  produisent  le  développement  des  épreuves  photographiques  au  col- 
lodion  humide,  p.  276. 

En  1877,  M.  Lermantofl'a  démontré  par  des  expériences  que  le 
développement  des  épreuves  photographiques  sur  collodion  humide 
est  un  procédé  galvanoplastique,  chaque  molécule  d'argent  mé- 
tallique dégagée  par  la  lumière  sur  la  surface  sensible  formant  un 
élément  voltaïque  avec  une  molécule  d'azotate  d'argent  et  une  mo- 
lécule de  sulfate  de  fer  du  liquide  révélateur*(*).  Le  résultat  de 
l'électrolyse  est  un  dépôt  d'argent  sur  la  molécule  métallique. 

L'auteur  a  déterminé  par  la  méthode  de  compensation  la  force 
électromotrice  des  éléments  formés  par  Targent,  l'azotate  d'ar- 
gent et  un  des  divers  liquides  révélateurs  usités.  Le  révélateur 
au  sulfate  de  fer  ordinaire  donne  0*^,04;  celui  à  l'acide  pyro- 
gallique  0*^,08,  mais  les  révélateurs  rapides  de  Boissonas  pour 
les  épreuves  instantanées  donnent  une  force  él ce tro motrice 
de  o'^jiô  et  o"^,!?.,  ce  qui  explique  leur  action  plus  éner- 
gique. 

N.  IIESEHUS.  —  L'élasticité  résiduelle  dans  ses  relations  avec  d  autres 

phénomènes  physiques,  p.  aS^-SSô. 

Les  manifestations  de  l'élasticité  résiduelle  ont  conservé  une 
place  isolée  parmi  les  autres  phénomènes  de  la  Physique  ;  on  les 
traite  à  part  sans  indiquer  leur  analogie  avec  le  mode  d'action  de 
diverses  autres  forces  physiques.  L'auteur  s'est  proposé  de  faire  res- 
sortir ces  relations  de  l'élasticité  résiduelle,  tout  en  cherchant  à 
compléter  nos  notions  sur  les  lois  qui  la  régissent.  Les  expériences 
de  l'auteur  ont  porté  principalement  sur  le  caoutchouc,  dont 
l'extension  est  si  grande  qu'on  peut  appliquer  directement  la 
méthode  graphique  pour  déterminer  sa  variation  en  fonction  du 


(  '  )  Voir  Journal  de  Physique,  t.  VI,  p.  376. 

y.  de  Phys,,  2*  série,  t.  II.  (Décembre  i883.)  38 
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temps.  En  discutant  la  forme  des  courbes  tracées  sur  un  cvlîndre 
vertical,  mis  en  mouvement  à  l'aide  d'un  régulateur  Foucault,  par 
un  style  directement  attaché  à  l'extrémité  du  cordon  vertical  en 
caoutchouc,  soumis  à  l'action  d'un  poids,  l'auteur  a  trouvé  plusieurs 
faits  nouveaux  :  par  exemple,  Tétai  d'équilibre  final  d'un  cordon 
en  caoutchouc  étiré  par  un  poids  est  atteint  d'autant  plus  vite,  sa 
((  conductibilité  élastique  »  est  d'autant  plus  grande,  que  sa  surface 
est  plus  grande  par  rapport  à  sa  masse,  que  sa  température  est  plus 
élevée,  que  la  densité  de  l'espèce  de  caoutchouc  dont  il  est  fait  est 
moindre.  Une  déformation  de  durée  instantanée  n'excite  point 
d'élasticité  résiduelle  appréciable. 

Quant  aux  analogies  avec  d'autres  phénomènes,  l'auteur  dé- 
montre qu'une  même  forme  de  courbe  exprime  les  lois  de  l'élasti- 
cité résiduelle  et  des  phénomènes  suivants  :  refroidissement  d'un 
corps  solide,  déperdition  de  l'hydrogène  par  le  palladium 'saturé 
de  ce  gaz  par  l'action  deTélectrolyse,  affaiblissement  de  la  lumière 
d'un  corps  phosphorescent,  des  charges  résiduelles  des  condensa- 
teurs et  de  la  polarisation  des  électrodes.  L'auteur  ne  pense  pas 
que  CCS  analogies  soient  purement  formelles,  basées  sur  la  possibi- 
lité malh'^mulique  d'exprimer  approximativement  un  grand  nombre 
de  fonctions  diverses  par  une  même  formule  d'interpolation;  an 
contraire,  il  croit  que  tous  ces  phénomènes  dépendent  d'une  cause 
commune,  réchange  entre  les  molécules  d'éther  du  corps  et  celles 
du  milieu  environnant,  ainsi  que  du  «  froltenienl  intérieur  »  ou  de 
la  réaction  mutuelle  des  molécules  vibrantes  du  corps. 

C.  KHATIlWITSCH.  —  Nouvelle  inélhi^dc  de  recberclics  pour  rélasticiu't  des  gaz. 

p.  39>4ï^« 

I/auleur  a  réalisé  le  projet  d'expériences  déjà  décrit  dans  ]c 
Journal dr  P/tysiqiff*  (l,  I,  ?/  série,  p.  5-^)  et  donne  maintenant 
un  compte  rendu  détaillé  de  ses  appareils,  de  son  mode  d'obser- 
vation et  de  calcul.  Les  appareils  ont  été  installés  dans  deux 
chambres  d'un  vieil  édifice  de  Saint-Pélersbourg,  très  élevé,  de 
manière  cpie  la  différence  des  niveaux  des  deux  stations  était  o,-*". 
L'n  manomètre  à  mercure,  en  forme  de  V,  était  placé  à  la  station 
inlV'ricurc;  du  sommet  de  la  branche  de  droite,  un  mince  tube  en 
pl(jnil)  conduisait  à  la  pompe  à  mercure,  et  un  autre,  long  de  90"'. 
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à  la  station  supérieure,  où  son  bout  a  élé  directement  soudé  à  un 
autre  tube  pareil  au  premier,  qui  retournait  à  la  station  inférieure 
et  communiquait  avec  la  branche  de  gauche  du  même  manomètre. 
En  faisant  fonctionner  la  pompe,  on  produisait  une  différence 
de  niveaux  du  mercure  dans  les  deux  branches  du  manomètre;  au 
commencement  de  la  raréfaction,  cette  différence  disparaissait  bien 
vite,  mais,  pour  une  tension  de  quelques  dixièmes  de  millimètre,  on 
ne  devait  pas  attendre  moins  d'une  heure,  et,  quand  la  raréfaction 
approchait  de  sa  limite,  une  différence  de  niveaux  de  o'",oo2 
à  o",oo6  persistait  plusieurs  jours.  Une  contre-épreuve,  faite  avec 
un  tube  de  même  longueur  placé  horizontalement  à  la  station  infé- 
rieure, montra  que  la  différence  des  niveaux  disparaît  au  bout  d(^ 
vingt-quatreheures,mêmeà  la  limite.  Il  est  probable  que  la  différence 
des  niveaux  devient  plus  prononcée  quand  la  température  de  Tair 
est  plus  basse.  Ces  résultats  inattendus  montrent  clairement  que 
l'élasticité  de  l'air  décroît  plus  vite  que  la  niasse  qui  reste  dans  le 
volume  primitif  de  Tappareil  ;  autrement  la  vitesse  de  son  mouve- 
ment devrait  être  la  même.  Il  n'est  pas  possible  d'attribuer  ce 
résultat  à  l'influence  des  parois  du  tube  sur  le  mouvement  de  l'air, 
car  le  diamètre  du  tube  était  assez  grand,  o™,oo3  à  peu  près;  donc 
il  faut  conclure  que  l'air  ne  suit  pas  la  loi  de  Mariotte  pour  les 
petites  pressions. 

En  février  iSS'2,  après  avoir  trouvé  un  aide  dans  la  personne  de 
M.  Petersen,  l'auteur  commença  une  série  d'ob.«=ervations  simul- 
tanées aux  deux  stations.  Un  baromanomètre  était  installé  à 
chaque  station,  un  tube  en  plomb  faisait  communiquer  leurs 
branches  ouvertes;  celle  du  baromanomètre  d'en  bas  était,  en 
outre,  en  communication  avec  la  pompe  à  mercure.  Pour  une  ten- 
sion de  1  i""",G,  la  différence  observée  aux  deux  stations  concordait 
assez  bien  avec  le  calcul,  mais  elle  est  restée  sensiblement  con- 
stante, de  o,oi4  àojOi^'pourles  tensions  de  i*"",3^à  o"*™,vi8o,  bser- 
vées  à  la  station  inférieure. 


W.  LEHMANTOFl'\  —  Manière  de  préparer  les  miroirs  légers 
pour  les  inslrumonts  à  réflexion,  p.  /j8o. 

Sir  W.  Thomson,  pour  avoir  un  miroir  léjer,  fait  argenter  un 
grand  nombre  de  rondelles  de  verre  mince  qu'on  trouve  dans  le 
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commerce  pour  couvrir  les  préparations  microscopiques,  et  il 
choisit  celles  qui  donnent  une  image  assez  distincte.  L'auteur  com- 
mence par  examiner  à  la  lumière  de  Talcool  salé  les  anneaux  de 
Newton  qui  se  forment  quand  on  pose  les  rondelles  sur  un  bon 
verre  sphériquc  de  grand  rayon  de  courbure.  On  choisit  ainsi  bien 
facilement  les  rondelles  planes  (dont  les  anneaux  sont  réguliers 
et  ne  changent  pas  de  diamètre  quand  on  retourne  la  rondelle), 
aussi  bien  que  ceux  à  courbure  sphérique  régulière.  —  Le  verre 
mince,  examiné  a  la  lumière  monochromatique,  présente  à  lui 
seul  des  franges  du  caractère  des  anneaux  de  Newton. 

A.  N.VDEJDINE.  —  Expériences  sur  la    température  d'ébullition    al)r»oluo   cl  la 
tension  des  vapeurs  de  quelques  liquides,  p.   i36-i63  et  537-5^ i. 

L'auteur  a  fait  ses  expériences  par  la  méthode  de  M.  Saïonts- 
chewski  :  le  liquide  était  contenu  dans  une  branche  d'un  tube 
en  U,  dont  l'autre  branche  était  terminée  par  un  lube  horizontal 
calibré,  formant  manomètre  à  hydrogène.  Voici  les  résultats  : 

Températures      _ 

i„  Tension> 

d'éliull.  d'ébull.  en 

al)s.         ntniospii. 


Il  o 


» 


I.  Chlorure  de  mélh>Iènc  (  CIPO^  ) ii,i  2i),>. 

±  Chlorure  d'cthylènc  (CMl^Oî' 8"i,i  ^Hc),  5 

3.  Alcol  iiiélhyliqutMCfliO) 03, i  233, o  69,73 

4.  AmylcntM.C»H»0) 3i  191,6  33,9'i 

"1.  Alcool  allylique  (C^H'-'O) 9r),o  -171,9  » 

6.  Alcool  isohutylique  (  C^I'^O^  ) »o7,a  20 "1,0  1^,27 

7.  Alcool  propvlique  normal.   J  <)7i5  268,0  53,26) 

8.  Alcool  isopropyliquc \  8^,4     23i,0         j3  ,00  ) 

En  discutant  ces  résultats  et  ceux  de  M.  Saïonlschewski,  Tautcur 
trouve  que,  pour  les  mélanges  des  hydrocarbures  C"H-"  la  tempé- 
rature d'ébullilion  absolue  s'élève  du  même  nombre  de  degrés  qur 
la  température  d'ébuliition  sous  la  pression  atmosphérique. 


(')  Ces  deux  expériences  sont  considérées  par  l'aulcur  comme  peu  cerlaincs. 
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O.  STRAUSS.  —  Sur  la  température  et  la  pression  critiques  de  l'eau,  p.  510-JJ7. 

La  détermination  directe  de  la  température  critique  de  Teau  pré- 
sente des  diflicultés  insurmontables,  car  le  verre  est  décomposé 
par  l'eau  dans  les  conditions  de  Texpérience.  L'auteur  calcule  la 
température  critique  de  l'eau  X  à  l'aide  de  ses  observations  sur  les 
températures  critiques  T  de  plusieurs  mélanges  de  a  parties  d'alcool 
dont  la  température  critique  est  t,  et  de  p  parties  d'eau,  par  la 
formule  suivante  : 


T  = 


at-f-  Ji 


En  moyenne,  il  trouve  pour  X  le  nombre  3-o"C.,  avec  une  erreur 
possible  de  ±  5".  Pour  la  pression  critique  de  Teau,  il  trouve 
ï9'^"'">3  par  comparaison  a\ec  l'éther  en  admettant  une  formule 
de  M.  Van  der  Waals  :  si  les  températures  absolues  de  deux 
corps  sont  des  /i""'"*^*  parties  de  leurs  températures  critiques,  leurs 
pressions  de  vapeurs  saturées  correspondantes  sont  aussi  des/i*'"** 
parties  de  leurs  pressions  critiques. 

J.  BORGMANN.   —  Sur  la   théorie  électromagnétique  do  la  lumière.    Discours 
prononcé  dans  la  séance  générale  de  la  Société  pliysico-cliimique  russe. 

Après  avoir  exposé  la  théorie  de  Maxwell  et  les  conséquences 
qu'on  en  a  déjà  déduites,  l'auteur  l'applique  aux  actions  chimiques 
de  la  lumière.  La  lumière  étant  un  courant  électrique  moléculaire, 
ce  courant  doit  déterminer  la  décomposition  des  molécules  des 
corps  composés  qu'il  traverse.  Mais  sa  direction  alternant  un  grand 
nombre  de  fois  par  seconde,  les  produits  de  la  décomposition  se 
recomposeront  de  nouveau,  à  moins  que  les  molécules  voisines, 
de  composition  différente,  ne  forment,  avec  l'un  des  produits,  des 
couples  voltaïques  moléculaires,  aidant  les  décompositions  com- 
mencées. Les  plaques  daguerriennes,  la  pile  photo-électrique  de 
M.  Becquerel,  etc.,  rentrent  évidemment  dans  ce  cas. 

WoLDEMAR    LeRMANTOFF. 
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DnAPER  (J.-W).  -  Phosphorographies, 
I,  io5.  —  G)mète  A,  I,  i53. 

Dbaper(H.).  —  Photographie  du  spec- 
tre de  la  Di^buleu^e  d'Orion,  II,  49- 

Diîcret.:t.  —  Gulvanomélre,  lï, 

DuFET  (H.).  —  Saccharimètre  Laurent, 

I,  552. 

DuFoi'R  (H.)-  —  Pho:ophone,  I,  igH.  — 
Thermomètre  diflërentiel,  II,  32 1.  — 
GrtMe,  II,  3j6. 

Dl'focii  (H.)  et  Amstein  (H.)  —  Baromè- 
tre enregistreur,  II,  375. 

Dl'mas.  —  Aride  carbonique  dans  l'air, 

II,  415. 

DvdRAK  (V.).  —  Intensité  de.i  vibrations. 

II,  465. 
Edelmanx  (Th.).  —  Poids  spécifique  des 

gaz,  II,  385. 
Edliînd  (E.).  —  Résistance  du  vide,  I, 

234. 
EoGiorF.  —  Minimum  de  déviation  des 

réseaux.  II,  58<). 
Élie  (B.  ).  —  Imitation  des  forces  dans 

un  diélectrique,   I,  71.  —  Coefficient 

de  viscosité,   I,  22}.   Expériences  de 

Hall,  I,  269.  —  Ecoulement  des  fluides. 

I,  459.  —    Potentiels   électrodynami- 
que et  magnétique,  II,  489. 
Elster  (J.)  et  Geitel.  —  Elasticité  de 

la  flamme,  II,  4o 
Erdard  (Th.  ).  —  Propriétés  de  Tindium, 

I,  432. 
Ettixgiiacsem  (A.-V.).  —  Coefficient  dia- 

magnétique  du  bismuth,  II,  192. 
Ewixt;  (A.).  —  Courant  hélicoïdal,  II, 

291. 
EwiNG  (J.-A.)  et  Flermiig  Jenkin  (II.-C). 

—  Aimantation  et  torsion,  I,  332. 
Exner  (K.).  —  Scintillation,  I,  3^3. 
Felick.  —  Courant  interne,  I,  j^i. 
Felici.    —    Expérience    d'Ampère.    II, 

527. 
Ferrmi    (R.).  —  Appareils  de  Crookes, 

I,  5 II. 
Fecssner  (W.).  —  Anneaux  de  Newton, 

I,  286. 
Fleeming-Jexki?!    (H.-C).    —    V,    Ewin<; 

(J.-D.). 
Folghkraiter   (G.).    —   Dilatation    des 

acides  salicylique,  etc.,  I,  5i6. 

FoRBilS.   —    V.  YOL'XG. 

Forel  (F.-A.).  —  Glaciers,   l,  2'|2,  II, 


Fossati  (E.).  —  Galvanomètre,  I,  J70. 

Fousskrrav.  —  Éclairage  électrique,  I, 
72,  125.  —  Résistance  du  verre,  II, 
254. 

Fraxkla^id.  —  Radiation  solaire,  II,  93. 

Freemati  (S.-II.). —  Electricité  par  éva- 
poration,  II,  5o,  291. 

F»E\  (vo^)  et  voM  Kries.  —  Mélange 
des  couleurs,  I,  5i3. 

FaÔiiLicn  (  J.).  —  Réseaux,  I,  5o.  —  Dif- 
fraction, I,  559.  —  Détermination  de 
Tobni,  II,  325. 

Gare::.  —  Spcctroscope  à  fente  inclinée, 
II,  3i8. 

Geitel —  V.  Elster  (J.). 

Gbkard-Ansdell.  —  Point  critique,  II, 
45. 

Germez  (D.).  —  Durée  de  la  solidifica- 
tion, II,  159. 

Gerosa.  —  V.  Caxtomi. 

Gilbert  (Ch.).  —  Rotation  de  la  Terre, 

II,  ICI  . 

GitLiAMi.  —  Induction  magnétique,  II, 
524. 

Glazbdroor  (R.-T.).  —  Tourbillons  mo- 
léculaires, 1,  5 10. 

GoLDSTEiM  (E.).  —  Décharge  dans  les 
gaz  raréfiés, II,  176. — Tubes  de  Geiss- 
ler,  II,  178.  —  Réflexion  des  rayons 
électriques,  II,  179. 

GoRE  (G.).  —  Diffusion  électrolytique, 

I,  43i.  —  Rotations  électromagnéti- 
ques, I,  4^2.  —  Électrolyse  du  sulfate 
de  cuivre,  II,  9g. 

GoiT.  —  Double  réfraction    circulaire. 

II,  365. 

Govi  (G.).  —  Polarisation  rotatoire,  I, 

372. 
Ghay  (Th.).  —  Conductibilité  électrique 

du  verre,  H,  95. 
Grëkniiill  (\.-G.).  —  Stabilité  d'une  tige, 

I,  337. 

GniMwis  (C).  —  Choc  des  corps,  I,   58. 

—    Distribution    centrobarytique  de 

masse,  I,  59. 
Grivealx  (F.).  —  Vitesse  du  son,  II,  228. 
Gcëbuard    (A.).    —    Lignes   équi poten- 
tielles, I,  2o5,  483.  —  Appareils diopti- 

ques,  II,  266. 
GuGLiELMt»  (G.). —  K.  Naccari  (A.). 
Haga  (IL).  —  Équivalent  mécanique,  I, 

425.  —  Courants  d'amalgamation,  II, 

23i. 
Hall.   —    CoeTicient   de    rotation,    II, 

309. 
Hagembacb-Biscuoff    (Ed.).    —   Glacier, 

II,  377. 
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Hamantopf  (N.).  —  Photographie  du 
spectre,  I,  677.  —  Couples  molécu- 
laires, II,  58 1. 

HanDL.  —    V.  PRIBRAM. 

Hankel  (W.-G.). —  Propriétés  du  quartz, 
11,89. 

Ha!<!«ay  (J.-B.).  —  Limite  de  l'état  li- 
quide, .1,  378.  —  Expérience  sur  le 
vide,  II,  288. 

HaMSEMANN    (G.).     —   V.  KiBCUHOFF    (G.). 

Harrness  (W.).  —  Comète  A,  I,  i53.  — 
Parallaxe  du  Soleil,  II,  289. 

Harluw  Warrex  Eatox.  —  Aimantation 
des  corps  diamagnéliques,  1,  333. 

Hastings  (C.-S.).  —  Achromatisme  des 
objectifs,  II,  47- 

Hacgbto!*  (S.).  —  Évolution  du  sys- 
tème luni-lcrrestre,  II,  ^83. 

Hautefecille  (P.).   —  V.  Chappuis  (J.). 

Heine  (Heinrich).  —  Absorption  de  la 
chaleur  rayonnante  par  les  gaz,I,38o. 

Helm  (G.).  —  Actions  à  dislance,  I,  607. 

Helmholtz.—  Balance  électrodynamique, 

I,  52.  —  Polarisation   galvanique  du 
mercure,  I,  328. 

Herscdel    (A.-S.).   —  Pile   secondaire, 

II,  98. 

Hertz  (H.).  —  Évaporation  des  li- 
quides, I,  5 12.  —  Tension  de  vapeur 
du  mercure,  ibid. 

Ukskuvs  (N.).  —  Élasticité  résiduelle, 
II,  58i. 

HiLL.  —  Absorbant  de  la  chaleur  rayon- 
nante, I,  290. 

HmsTEDT  (P.).  —  Amortissement  des 
oscillations  des  aimants  par  le  fer,  II, 
i35. 

H(»LDEN  (EnwARD.-S.).  —  Éclaircment 
dans  les  lunettes,  I,  i53. 

HoLDEN  (E.-L.).  —  Comète  b,  I,  i53. 

HoLMAx  (S.-\V.)-  —  Calibrage  des  ther- 
momètres, II,  /|S. 

HoPKiNsoN.  —  Indice  de  réfraction  et 
pouvoir  diélectrique,  II,  288. 

HiT.GiNS  (VV.).  —  Spectre  photographi- 
que d'Orion,  II,  (j8.  —  Photographie 
de  la  couronne  solaire,  II,  173.  —  Co- 
mètes, II,  '178. 

HuNGERFORD  (E.).  —  Ncigc  ct  glacc  sous 
pression,  IT,  5o. 

HuxTïNGTON  (A.-W.).—  F.Siemens  (W.). 

IluRiON  (A.).  —  Tuyaux  sonores,  I,  i3G. 
—  Aehromatismc  dans  les  phénomènes 
d'interférence,  I,  3o3. 

Jamin  (J.).  —  Pressions  barométriques, 
II,  197.  —  Point  critique,  IT,  389.  — 
Compressibilité  des  gaz,  II,  393. 


Jaiii!<  et  Maxeuyrier  (G.).  —  Arc  élec- 
trique, I,  437. 

Jakssrx  (J.).  —  Comète  b,  1881,  I, 
4^1. 

JoLT.  —  Baromètre  élastique,  II,  99. 

JoLLY  (Pe.  voîi).  —  Gravitation,  I,  aSi. 

JocRERT  (J.).  —  Machines  électromagné- 
tiques, II,  293. 

Jocc  (K.). —  Volume  d*un  liquide,  I, 
575. 

JocLiN  (L.).  —  Diffusion,  I,  47a- 

Kalischer  (S.).  —  Photophone,  I,  197. 

Kapol'stine  (F.).  —  Dilatation,  II,  576. 

Karavodike  (V.).  —  Pompe  de  Tapler, 
II,  558. 

Kerr  ( j.).  —  Électro-optique,  I,  282.  — 
Structure  moléculaire,  II,  280. 

Kettelbr  (E.).  —  Fixateur  pour  spec- 
troscope,  I,  198. 

KiRCHUOFF  (  G.  )  et  Hameiiax!!  (G.).  — 
Conductibilité  thermique  et  élec- 
trique, I,  89. 

KiTTLER  (E.).  —  Différences  de  poten- 
tiels, I,  385. 

KocH  (Svïi.).  —  Frottement  intérieur,  I, 
186.  — Rotations  électromagnétiques, 
II,  5i5. 

KoERiG  (A.).  —  Leucoscope,  II,  281. 

K(iK7(iG  (W.).  —  Polarisation  elliptique, 
II,  282. 

K0ENIG  (H.)'  —  Différence  de  phase  des 
sons,  I,  5j5. 

KoHLRAi'scn  (F.).  —  Instruments  pour  la 
mesure  des  variations  d'intensité  du 
magnétisme  terrestre,  I,  4^5.  —  Bous- 
sole des  tangentes,  I,  4^7.  —  Conduc- 
tibilité électrique  de  l'acide  sulfurique, 
II,  43.  —  Conductibilité  électrique  des 
chlorures,  etc.,  II,  186. 

Kolacek  (F.).  —  Résonnance,  I,  58.  — 
Solutions  salines,  I,  336. 

KoNOWALow  (D.).  —  Tension  de  vapeur 
des  mélanges  liquides,  I,  188. 

KorsMiNSKi.  —  V,  Mendeleeff. 

Kraiewitsch  (C).  —  Elasticité  des  gaz, 
I,  578.  —  Pompes  à  mercure,  I,  577. 
Vapeurs  saturées,  II,  576.  —  Conduc- 
tibilité du  vide,  II,  577.  —  Baromé- 
trographc,  II,  582.  —  Élasticité  des 
gaz,  II,  578. 

Kries  (von).  —  V.  Frey  (von). 

Kroucukoll.  —  Courants  d'immersion, 
elc,  II,  5a5. 

Kkiss  (H.).  —  Photomètre  de  Bunsen, 
I,  201. 

Lagarde  (H.).  —  Conductibilité  ther- 
mique des  cristaux,  II,  427.  —  V,  Crova. 
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Lagkarcb  (  C.)>  —  Marée  souterraine  de 

Dux,  II,  24i* 
Lanc  (V.  vos).  —  Dispersion  de  rarago- 

nitc,  l,  1^3. 
Langlbt  (S.-P.).  —  Balance  actinique, 

I,  i48.  —  Énergie  dans  le  spectre,  II, 
233.  —  Énergie  solaire,  II,  371. 

Latschiïiopp  (D.).  —  Dilatation  du  mer- 
cure dans  l'ébonite,  II,  678. 

Laurent  (L.).  —  Appareil  de  polarisa- 
tion, I,  226.  —  Appareils   d'optique, 

II,  4ii. 

Laval  (E.).  —  Lois  de  Dalton,  I,  56o. 

Lebedefp  (  J.). —  Dilatation  du  caout- 
chouc, 1,  675. 

Le  Ghatelier.  —  V,  Mallard. 

Lécher  (E.).  —  Émission  et  absorption, 
II,  195. 

LEcoifTB(JonM). —  Ombres  sonores,  1,4^0. 

LemstrOm  (S.). — Aurore  boréale, II,  3 15. 

Lermantofp  (W.).  —  Miroirs,  II,  583. 

Lewi8-Bos8.  —  Comète  6,  i53. 

Liapouxoff  (A.).  —  Équilibre  d'un  corps 
pesant,  I,  676. 

LipPMAxsi  (G.).  —  Détermination  de 
l'ohm,  I,  3i3.  —  Couches  doubles,  II, 
ii3. 

LivEiNG  (G.-D.)  et  Dewar  (J.).  —  Raies 
spectrales,  II,  232.  —  Renversement 
et  raies  des  métaux,  II,  434* 

LœwT  (M.).  —  Équatorial  coudé,  II, 
349. 

LoMMEL  (E.).  —  Loi  de  la  dispersion,  I, 
5r.  —  Appareil  de  polarisation,  I,  200. 

LoRBERu  (II.).  —  Conductibilité  calori- 
fique, I,  237. 

LoRENZ  (L.).  —  Conductibilité  ther- 
mique et  électrique,  I,  98.  —  Déter- 
mination de  l'ohm,  I,  477* 

Locguini!(e(W.). —  Chaleurs  spécifiques, 
II,  433. 

LuccHi  (G.  de).  —  Chaleurs  spécifiques 
du  phosphore,  II,  618. 

Macé  de  Lépinat  (J.).  —  Diffraction  avant 
l'écran,  I,  368.  —  Théorie  des  courbes 
incolores,  II,  162. 

Macé  de  L£pi!iat  (J.)  et  Nicati  (W.).  — 
Phénomène  de  Purkinje,  I,  33.  —  Phé- 
nomène d'optique,  I,  86.  —  Photomé- 
trie  des  sources  diversement  colorées, 
II,  64.  —  Théorie  des  couches  incolo- 
res, II,  162. 

Macfarlaxe. — Décharge  disruptive,I,i44« 

Macparlaxe  Gray.  —  Chaleur  spécifique, 
II,  289. 

Mallard  (Er.).  —  Boracite  et  sulfate 
de  potasse,  II,  201. 


Mallard  et  Lb  Chatelier. —  Combustion 

des  mélanges  explosifs,  I,  173. 
Mahecvrier  (G.)  —  V,  Jamiii. 
Marti!(i  (Tito). —  Sons  par  l'écoulement 
des  liquides,  I,  5i4«   —   Figures  de 
diffusion,  I,  52o. 
Marchi  (L.  de).  —  Traction  et  conduc- 
tibilité électrique,  1,  617. 
Mascart.  —  Équivalent  électrochimique 
de  l'eau,  I,  109.  —  Boussole  des  tan- 
gentes, I,  222.  —  Réseaux  métalliques, 
II,  5.  —  Baromètre  à  gravité,  II,  34 1. 

Mathieu  (E.).  —  Principes  mathémati- 
ques de  l'électrodynamique,  I,  433.  — 
Vibrations  des  cloches,  II,  32.  —  Pol- 
larisation  elliptique,  II,  34. 

Maxwell  (J.-C).  —  Courants  entretenus 
par  le  travail,  I,  20. 

Mazzotto  (D.).  —  Forces  électromotrices 
et  résistances,  I,  522. 

Melsexs.  —  Passage  des  projectiles  à 
travers  les  milieux  résistants,  II,  340* 

Mendeleeff  (D.)  et  KocsMiMSKi.  —  Frot^ 
tement  de  l'eau,  II,  678. 

Mexdenhall  (T.-C.)*  —  Intensité  de  la 
pesanteur,  I,  104.  —  Résistance  du 
charbon,  II,  144* 

Mercadier  (E.)  et  Vaschy.  —  Grandeurs 
électriques,  II,  245. 

Meyer  (M.-W.).  —  Emploi  du  micro- 
phone, I,  2^0.  —  Réfraction  comé- 
taire,  II,  387. 

MicuELsoN  (A.-A.).  —  Mouvement  rela- 
tif de  la  terre  et  de  l'éther,  I,  162.  — 
Thermomètre  très  sensible,  I,  i83.  — 
Thermomètre  à  air,  II,  i45. 

MoNTicxY  (Ch.).  —  Effets  de  la  foudre, 
I,  562. 

MoRLET  (E.-W.).  —  Proportion  d'oxy- 
gène dans  l'air,  I,  i55. 

McNTz  (A.)  et  Abbis  (E.).  —  Acide  car- 
bonique dans  Tair,  II,  435. 

Naccari  (A.).  —  ÉchauCfement  des  élec- 
trodes, II,  52 i« 

Naccari  (A.)  et  Bellati  (E.-M.).  — 
Échauffement  par  polarisation  élec- 
trostatique, I,  430. 

Naccari  (A.)  et  Gcglielmo  (G.).  —  Forces 
électromotrices,  I,  52 1. 

Naccari  (A.)  et  Pagliasi  (S.).  —  Tension 
des  vapeurs  et  dilatations,  I,  564* 

Nadejdi:<e  (  a.)  .  —  Poi  nts  critiques,  II,  584* 

Neyre?(euf  (V.).  —  Niveau  à  gaz,  I,  460. 
—  Tube  chantant,  I,  461. 

NiCATi  (W.).  —  V,  Macé  de  Lépiuat  (J.). 

NicnoLS  (  E.-L.).  —  Résistance  électrique, 
I,  i54,  II,  286. 
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Notice  sur  la  première  photographie  par 
la  lumière  électrique,  I,  578. 

OlZEWSRI.   —    V,   WllOBLEWSKI. 

Pacisotti  (A.).  —   Permanence  des  li- 
quides, II,  534* 
Pagliajii  (S.)-  —  Solutions  salines,  1, 568. 

—  Méthode  de  Kopp,  II,  565.  —  Cha- 
leur spécifique  des  mélanges  alcooli- 
ques, II,  572. 

pAGLiATfi  (S.)  et  Naccari  (A.).  —  Ten- 
sion des  vapeurs  et  dilatations,  I, 
564. 

Pacliani  (E.)  et  VicE^tTixi  (J.).  —  Com- 
pressibilité,  II,  46i. 

Papasocli.  —    V,  Bartoli. 

Paquet.  —  Chute  des  corps,  II,  21-. 

Pasqual'm  (A.).  —  K.  Volterra  (V.). 

Peirck  (C.-S.).  —  Pendule,  II,  i45. 

Pkllat  (H.).  —   Unités  absolues,  I,  a55. 

—  Influence  à  distance,  I,  4i6.  — 
Couches  doubles,  II,  116. 

Penrose    (Ch.).    —  V.  TROwBaiDCE   (J.). 

Permter  (J.).  —  Variations  barométri- 
ques, II,  i|3.  —  Calcul  de  la  quantité 
de  pluie,  II,  56 1. 

Perrt  (  j.)   —    V.  Ayrto:*. 

PETRoucnEWSKi.  —  Couductibilité  calo- 
rifique. II,  576. 

Pkaimdi.er  (L.).  —  Explosions,  II,  191. 

PiAzzoLi  (E.).  —  Aimantation  et  téna- 
cité, I,  517. 

PiLTSciuKoiF  (  N.).  —  Indice  de  réfrac- 
tion, I,  578. 

PiNTO  (L.).  —  Direction  dos  sons,  I,  56 1. 

PoLOM  (G.).  —  Magnétisme  permanent 
de  l'acier,  II,  181.  —  Héciprocité  des 
courants,  II,  566. 

PoTitR  (A.).  —  Machines  à  courants 
continus,  I,  38y.  —  Expéricnres  faites 
à  l'Exposition  d'clertricité,  II,  11.  — 
Hendement  électrique,  II,  171. 

Phekck  (W.).  —  Piles,  II,  475. 

Pribram  et  IIandl.  —  Viscosité,  II,  i4»- 

PRi>-(;snEiM  (K.).  —  Longueur  d'onde, 
II,  42I. 

PuLFRicH  (C).  —  Absorption  de  la  lu- 
mière, I,  :>85. 

Pi'LiJ  (J.)-  --  Matière  radiante,  I,  887. 

QiiNCKR  (G.).  —  Changement  de  vo- 
lume, II,  279. 

Rand  Capron.  —  Spectre  de  l'aurore  bo- 
réale, II,  97. 

Raylrk;!!  (lord)  et  SciirsTKR  (A.).  — 
Détermination  de  l'ohm,  1,  48. 

Raylkigh  (lord)  et  Sm(;wî(.K.  —  Résis- 
tance spécifique  du  mercure,  1,  8:^7. 

Rayleigu    (Lord).    —    Surface    liquide  | 


électrisée,  II,  827.  —  Mesure  absolue 
des  courants,  II,  887.  —  Durée  de 
courants,  II,  888.  —  Intensité  des  vi- 
brations aériennes,  II,  4^1  • 

Reiset  (J.).  —  Acide  carbonique  dans 
l'air,  II,  479. 

Reitlinger  et  Wachter.  —  Figures  de 
Lichtenberg,  I,  208. 

RiGHi  (A.).  —  Ombres  électriques,  II, 
17,  76.  —  Battements  lumineux,  II, 
4«^7.  —  Phénomène  de  Hall,  II,  5ia. 

RiGOLLOT  (G.)  et  CiiAVAifox  (A.).  —  Pro- 
jection des  phénomènes  acoustiques, 
II,  558. 

R18LER.  —  Acide  carbonique  dans  l'air, 

II»  479- 

ROBERTS.    —    V,  WrICHTSOM. 

Roche  (Edouard).   —  État  intérieur  du 

globe,  I,  4^3. 
RoiTi  (A.).  —  Figures  élecLrochimiques, 

I,  567.  —  Phénomène  de  Hall,  II,  3i8. 

—  Méthode  pour   déterminer   l'ohm, 
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sorption des  gaz  par  le  platine,  I,  34 1.  —  Schuller.  Chaleur  de  formation  de 
l'eau,  l,  192.  —  Mallard  et  Le  Chdtelier.  Combustion  des  mélanges  explosifs, 
II,  173. 

Théorie  mécanique  de  la  chaleur.  —  Cantoni  et  Gerosa.  Valeur  dynamique  de  la 
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gures élertroeliimiques,  I,  5G7.  —  Cardini.  Figures  d*éleclrol>se,  II,  ^8o.  —  Guél>- 
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3a8.  —  Volterra  et  PasqiuUini.  Apparences  électrochimiques,  II,  .'Îa8. 

Piles.  —  Iferschell.  Pile  secondaire,  II,  98.  —  Preece.  Elfct  de  la  température, 

II,  47'>«  —  Cohn.  Hésislance  des  cellules  polarisées,  II,  184.  —  Naccari  et  Gu- 
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